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VORWORT. 



Im Jahre 1876 wurde es der unterzeichneten Comraission übertragen die Fortsetzung 
und Bearbeitung der bis dahin in unserem Lande für die europäische Gradmessung ausgefülirten 
Arbeiten zu leiten. Durch liberale Bewilligungen des Storthings ist es der Commission gelungen 
diejenigen geodätischen und astronomischen Arbeiten, welche in der Dreiecksreihe zwischen dem 
scliwedischen Grenzpunkt Dragonkollen und Follahögda im nördlichen Throndhjemsamt 
zur Zeit des Zusammentretens der Commission noch rückständig waren, zu vollführen und gleich- 
zeitig an die Bearbeitung des umfangreichen Materiales zu schreiten. An die vorUegende von 
Prof. Fearnley redigirte Arbeit, welche als erstes Heft der geodätischen Arbeiten erscheint, 
schliessen ^ich die schon früher herausgegebenen und von C'apitain Haffner redigirten Hefte 
U und in. Ausserdem ist ein viertes Heft, welches Wasserstandsbeobachtungen bei Oscarsborg 
und im Hafen bei Throudhjem enthält, soeben herausgegeben. 

Christiania im August 1882. 

C. Fearnley. H. Mohn. 0. Schitftz. W. Häffner. 



Geschichtliche Einleitung. 



Im Jahre 1862 bewilligte die norwegische Natioual Versammlung eine Summe von 5000 Speciesthaleru 
fiir den damals dreijährigen Budgettenuin zu einer Gradmessung, damit Norwegen als ein Glied des inter- 
nationalen geodätischen Vereins, der sich unter der Leitung des aus^ezeiclineten preussischeu Geodäten, Seiner 
ExceUenz Generallieutenaut Dr. v. Baeyer, gebildet liatte, durch geodätische Arbeiten und astronomische 
Ortsbestimmungen innerhalb des Landes seinen Beitrag liefern könne zur europäischen Gradmessung, 
die durch denselben hochgeteierteu Gelehrten ins Leben gerufen wai*. 

Der von dem damaligen Director der Laudesvermessung Professor Uansteen entworfene ArbeiUplan 
setzte voraus, dass man zur Ermittelung der für die Gradmessung besonders wichtigen im Meridian und im 
Parallel von Christiania liegenden geodätischen Verbindungen Drontheim— Christiania — Svinesund 
und Bergen — Christiania — Kongsvinger schon den gi-össten Thcil des erforderlichen Mat^riales, näm- 
lich die Dreiecksketteu Drontheim — Christiania und Bergen — Christiania in genügender Schärfe besass. Zu 
deren Verilication wurden folgende neue Messungen als erforderlich bezeiclinet: di-ei bis vier grosse Dreiecke 
zur Vereinigung der beiden genannten Dreiecksreihen, drei (irundlinien — in der Nähe von Ciiristiania, 
Bergen und Drontheim — auf dem Eise dreier Seen zu messen, — Bestimmung ihrer mittleren Höhe über 
dem Meere und ilire Verbindung mit den benachbarten Dreieckspunkten, — von der centralen Grundlinie 
ausgehend zwei neue Dreiecksreihen, eine östlich über Kongsvinger nach der schwedischen Grenze, die andere 
südlich über C'hristiania nach den schwedischen Dreiecken bei Svinesund zu führen. Ferner sollte in Dront- 
heim die Polhöhe bestimmt werden, Azimuthbeobachtungen an den Grundliiyen bei Drontheim und Bergen 
angestellt und zwischen den Stemwai*ten in Christiania, Bergen und Stockholm die Längeuuutersclüede auf 
telegraphischem Wege ermittelt weitlen. 

Dieser Plan musste nun aus verschiedenen Rücksichten in selir wesentlichen Stücken modilicirt werden. 
Erstens war das Messen irgend welcher Basis auf dem Eise — wegen der nicht controllirbaren Ver- 
schiebungen — aufzugeben. Die alten Dreieckspunkte konnten nicht mehr mit Sicherheit idcntiticirt werden, 
auch wai*en die älteren für die Topographie freilich vollkommen hinreichenden Messungen meistens nicht genau 
oder vollständig genug für die Gradmessnug. Es wurde somit nothwendig, den neuen Messungen eine weit 
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grössere Ausdehnung zu geben, als in dem gedachten Plan vorausgesetzt war. Ebenso was die astronomischen 
Bestimmungen anbelangt, und zwar hauptsächlich deshalb, weil die — rücksichtlich der Localattraction — in 
einem Gebirgslande besondere wichtigen- astronomischen Zwischenstationen (tiir Polhöhe und Azimuth, astro- 
nomische Punkte zweiter Oi-dnung), in dem urspiiinglichen Plane nicht berücksichtigt waren. 

Nach Uebereinkunft mit den schwedischen Commissären sollte die Verbindung der neuen Dreiecks- 
netze beider Länder über die in der Gegend von Svinesund l>etindlichen schwedischen Punkte Dragon- 
koUeu, Vagnarberg und Koster vollzogen weixlen, und unter diesen Punkten wieder der erste als ge- 
meinsame astronomische Station dienen. Damit femer die norwegischen Grundlinien mit demselben Apparate 
gemessen werden konnten als die schwedischen, wnrde das von schwedischer Seite gemachte Anerbieten des 
zur Messung der neuen Grundlinien in Schweden construirten, dem Struve'schen sehr ähnlichen schwedischen 
Basisapparates mit Dank angenommen. 

Da Prof. Hansteen seines hohen Alters wegen verhindert war sich persönlich an der Gradmessung 
zu betheiligen, erhielt der Verfasser des gegenwärtigen Berichtes den Auftrag, mit Oberatlieutenant F. Nseser, 
dem damaligen Chef des Vermessnngsbureau, in der Ausfülirung der Basismessongen und der Leitung der 
übrigen Arbeiten sich zu vereinigen. 

Unsere erste Aufgabe war ein geeignetes Terrain zu finden für die Grundlinie, auf welche das pro- 
jectirte Dreiecksnetz zwischen Christiania und den genannten schwedischen Punkten sich stützen konnte. Ver- 
schiedene Localitäten wurden im Sommer 1863 untersucht und der Egebergplateau wegen der geringen 
Entfernung von Christiania vorgezogen. Es wurde hier in einer Länge von 4 Kilometern durch selir ver- 
schiedenartiges Terrain (Felsengrund, WiesdU, Ackerfeld, Gestrüpp, zuweilen auch sumpfigen Boden) eine Linie 
ausgesteckt, längs welcher der Boden durch Sprengung, Planirung, Renten u. s. w. leidlich eben, sicher und 
bequem gemacht wurde. 

An jedem Ende dieser Linie wurde im Felsen ein Bohrloch angebracht, darin ein eiserner Bolzen 
eingetrieben, in dessen mit einem feinen Loch versehenen Kopfe eine Nadel euigesteckt werden konnte. Über 
den dergestalt mit der grössten Schärfe festgelegten Anfangs- oder Endpunkt der zu messenden Grundlinie 
wurde eine offene aus Balken constnürte, oben mit einer Signaltafel versehene Pyramide errichtet. 

Im September 1863 hatten wir Gelegenheit mit dem Gebrauche des uns zur Verfügung gestellten 
schwedischen Basisapparates vertraut zu werden, indem wir Prof. Lindhagens Einladung folgend an der 
Messung des letzten Stücks der Grundlinie in Hailand und der darauf folgenden Vergleichnug der Messstangen 
mit der Normalstange Theil nehmen konnten. Nach Schluss dieser Messungen wurde das ganze Basisapparat 
uns übergeben und nach Christiania transportirt. 

Im April 1864 warea wir um die AusdehnungscoSfücienten der Stangen zu ermitteln mit Vergleich- 
nngen beschäftigt, welche im physikalischen Cabinet der Universität angestellt wurden — allerdings unter 
Anwendung von Erwärmnngsmitteln, die durchaus untslhig waren, eine gleichmässige Temperatur zu erzeugen, 
daher auch unsere Versuche nur eine NothhtQfe gewähren sollten für den Fall, dass eine spätere in Stockholm 
auszuführende definitive Bestimmung dieses wichtigen Reductionselementes durch Verlust oder Zerstörung des 
Apparates vereitelt werden sollte. 

Die Vergleichung der Messstaugen mit der Normalstange vor und nach der Basismessung führten 
wir in einem anderen Locale (dem sogenannten Palais) in den Tagen 10 — 16 Mai und 16 — 20 Juni aus. 
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Bie Grundlinie anf Egeberg: wurde bei ziemlich veränderlichem Wetter zweimal gemessen. Unsere 
Mitarbeiter waren Capitaine L. Broch und Premierlieutenant Sejersted, gelegentlig auch Observator 
Mohn. Durch ein am Sclüusse der Basismessung ausgeführtes Nivellement tand Premierlientenant Wider- 
berg die mittlere Höhe der Grnindlinie über Mittelwasser im Hafen bei Christiania gleich 123.7 Meter. 



Im Monat Juli wurden zur Einleitung der Triangulation die ersten Richtnngsbeobachtungen angestellt 
auf einem bei der Sternwarte erricliteten Pfeiler, gleichzeitig auch zwei Theodolithen geprüft und berichtigt, 
mit welchen die Arbeit unmittelbar fortgesetzt werden sollte — von Capitaine Broch in den Hauptdreieckeu, 
von Observator Mohn in dem inneren der Grundlinie sich anschliessenden Netze. 



Ende Juli fuhren wir nach Drontheim, wohin das Basisapparat mit Dampfschiff vorausgeschickt war. 
Als Mitarbeiter bei der bevorstehenden zweiten Basismessung begleiteten uns die Hennen Oapit-aine J. Bieder 
und Lieutenant Widerberg. 

In der nächsten Umgebung von Drontheim konnten wir für unsere Grundlinie kein geeignetes Feld 
von genügender Ausdehnung finden. Eine halbe Meile nördlich von Levanger hat man aber ein solciies in 
der Strandebene Rindenleret, einem Exercierplatz für das Drontheimsche ('orps reitender .Fäger. J^'eilicli 
wird ein Theil dieser Ebene bei Hochwasser überflutet und ausserdem von einem breiten Bache oder kleinem 
Flusse durchströmt. Die daraus entstehenden Hindernisse meinte man aber leicht beseitigen zu können. Der 
mit dieser Gegend schon früher bekannte Oberstlieutenant Naßser reiste daher im Voraus dorthin um die 
nöthigen Vorbereitungen zu treffen. Die Linie wurde so gewählt, dass ihr Anfangspunkt in einem sehr fest 
liegenden. Felsenstück bei dem Hofe Svedjan fixirt werden konnte. Der Endpunkt fiel anf die andere Seite 
des Stroms dicht am Ufer in einem niedrigen Sandhügel, wohin ein schwerer Felsenblock mit einiger Mülie 
transpoitirt und in den Sand versenkt wurde. Die Endpunkte wurden festgelegt und mit Signalpyramiden 
überbaut, ganz in derselben Weise wie bei der Grundlinie auf Egeberg. Als wir einige Tage später mit dem 
Basisapparate dahin kamen, war Alles vorbereitet. Das ftir den (.-omparator bezogene Local in einem Bauern- 
höfe «Nedre Rinden» war eben kein zweckmässiges, aber das beste was wir auftreiben konnten. Auf dem 
benachbarten Hofe Svedjan, wo die unter dem Commando von Major W. NsBser stehende Rekmtschule Station 
hatte, fanden wir alle ein treffliches Quartier. 

Die Vergleichungen der Messstangen vor und nach der Basismessung wurden in den Tagen 10—11 
Angust und 26—27 August ausgeführt. 

Auch diese Grundlinie ward zweimal gemessen 12 — 19 Angust und 19 — 25 August. 

Ihre mittlere Höhe über dem DrontheimsQoixl (^Mittelwasser bei Skaanses) war nach einem von Capt. 
J. RsRder ausgeführten Nivellement gleich 3.5 Meter. 



Bei den vorläufigen Rechnungen hat Herr Candidat Axel Steen dem Verfasser erhebliche Hülfe 

geleistet. Die spätere kritische Bearbeitung hat zu folgenden endgültigen Resultaten geführt: 

I* 
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Die Län^e der auf die Meeresfläche projicirten Grundlinie auf Egcberg beträft 
im Mittel aas beiden Messnngen 

2025.28316 Toisen (Besseische). 

Der geschätzte wahrscheinliche Fehler 

± 0.00129 Toise 

oder Yö^ööüö ^^^' ganzen Länge.^ 

Die Länge der auf die Meeresfläche projicirten Grundlinie bei Levanger beträgt im 
Mittel aus beiden Messungen 

1806. 31777 Toisen (Besseische) 

Der geschätzte wahrscheinliche Fehler 

± 0.00120 Toise 

oder y^öööÖÖ ^^*' ganzen Länge. 



-..■v.-vrJUWV-'v.'v 



I. 
Beschreibung des Basisapparates. 

§ 1. 

Das Apparat, mit welchem unsere beiden Grundlinien gemessen wurden, gehört der 
königlichen Academie der Wissenschaften in Stockholm. Es ist in den wesentlichen Theilen von 
derselben Construction wie das Struvesche in Are du nu'ridimi etc. Tome I, pag. 40 — 44 beschrie- 
bene Apparat, jedoch mit eigenthümlichen Änderungen, die der General Freilierr v. Wrede, 
unter dessen Leitung das schwedische Apparat von dem Mechaniker Berg in Stockhohn con- 
struirt worden, vorgeschlagen hatte. 

Mit Verweisung auf die angeführte Stelle in W. Struves bekanntem Werk, wird hier fol- 
gende kurze Beschreibung*) genügen, welche den auf der mitfolgendon Planche zusammen- 
gestellten Zeichnungen angepasst hauptsächlich nur die gerügten Eigenthümlichkeiten des schwe- 
dischen Apparates hervorzuheben bezweckt. Die Messstangen mit Zubehör sind in Fig. 1— IG, 
der Comparator und dessen Theile in Fig. 17 — 20 dargestellt. 

1. Die 4 Messstangen und die Normalstange (sämmtlich Doppeltoisen) bestehen nicht wie 
die Struveschen aus massivem Eisen, sondern aus gusseisernen Röhren (Gasleitungs- 
röhren) mit 44™°* äusserem und 36"" innerem Diameter. Das Gewicht einer solchen 
Stange beträgt ungefähr 33 Pfund, während eine Stange des Struveschen Apparates ^2 
Pfund wiegt. Die Stangen sind mit dickem Tuche umgewickelt und in hölzernen an 
beiden Enden offenen Laden eingeschlossen. Jede Messstange ruht in zwei darin be- 
festigten von den Enden um eine halbe Toise abstehenden cylindrischen Lagern, in 
welchen die Stange nach Belieben durch einen Schraubenschlüssel festgeklemmt oder 
auch mit einem in Fig. 2 sichtbaren Hebel ihrer Länge nach etwas verschoben werden 
kann. 

2. Die Fühlhebel der Stangen sind nicht mit Federn versehen, sondern es bewirkt die 
Schwere, dass bei der Messung der halbkugelförmige Knopf gegen die Endfläche der 
nächsten Stange anliegt, weil nämlich der andere Ann des Fühlhebels (der Zunge) das 
Uebergewicht hat. 



*) zum Tbeil nur Uebersetzung einer von Herrn Prof. P. 6. Rosen in Stockholm verfassten Beschreibung, 
welche — nebst der hier in etwa halber Grösse reprorlucirten Zeichnung — der Commission gütigst zur 
Verfügung gestellt worden ist. 
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3. Die Thennometer ragen nicht wie bei dem Struveschen Apparat aus den Laden hervor, 
sondern befinden sich gänzlieli innerhalb derselben; es bildet nämhch der obere mit der 
Scale verbundene Theil eines jeden Thermometers einen Winkel von beiläufig 100 ** mit 
dem unteren Theile, dem in der Höhlung der Stange befindlichen cylindrischen Queck- 
silbeiTeservoir, — erhält daher eine um etwa 10® gegen den Horizont geneigte Lage, 
welche durch die entsprechende in der oberen Ladenwand angebrachte Oeffiiung eine be- 
queme Ablesung gestattet. 

4. Das Apparat, mit welchem die Neigung der Messstangen bestimmt wird, besteht haupt- 
sächUch aus drei durch Fig. 8 — 15 dargestellten Theilen. Aus Fig. 8 — 10 ersieht man 
das feste Lager, mit welchem jede Stange insbesondere versehen ist. Dieses Stück ist 
an die Stange festgeschraubt, kann aber durch die Schrauben a, b, c so justirt werden, 
dass die Lagerachse (m n) der Achse der Messstange selbst parallel wird. — Die Fig. 
11 — 13 stellen die bewegliche Unterlage der eigentUchen Libelle vor. Sie besteht aus 
eüier eisernen Stange, die mit ihren stählernen cylindrisch abgedrehten Enden oder 
Zapfen (wi th) bei der Messung in die Lager {m n) gelegt wird. An dem einen Zapfen 
ist sie mit zwei Armen {p q) versehen, welche in zwei Lagern (r s) endigen, ausserdem 
mit einer Schraube (i) und einer Feder (o), damit man dem CyUnder durch Drehung um 
seine Achse eine solche Lage geben kann, dass eine kleine für die Lager (r s) eingerich- 
tete QuerUbeUe einspielt. — Der dritte Theil, nämüch die eigentUche Wasserwage, ist mit 
ihrem Zubehör in Fig. 14 und 15 dargestellt. Das eine Ende ist mit einer Mikrometer- 
schraube versehen, deren abgerundete Spitze (/) sich stützt an die eben geschliffene End- 
fläche (*',) eines bei m, befestigten stählernen Stutz, wähi'end die Zapfen (r, s,) der am 
anderen Ende rechtwinküg angebrachten Armen in den Lagern (r s) ruhen. 

5. Die Einrichtung der zum Basisapparate gehörigen Böcke ist aus Fig. 16 ersichtlich. Man 
erkennt daraus leicht, wie man behufs der Centrirung der Stange eine doppelte Bewegung, 
eine verticalo und eine horizontale, ertheilen kann. Die Verticalbewegung wird durch 
die Schraube e mittelst der mit \'ier Armen (d e) versehenen Schraubenmutter erzeugt. 
Damit die Schraube selbst oder das obere Gestell m keine Drehung erleide, hat ilir ab- 
wärts verlängerter Körper einen Eoiopf oder Ast /, der stets in der verticalen Sclditze 
bleiben muss. Die Einstellimg der Stange seitwärts in die Verticalebene der Grundlinie 
Avird durch die Schraube a herbeigeführt. Dadurch wh'd nämlich das Messingstück fc, 
auf welchem die Stanglade ruht, über der Platte m liin und her bewegt. 

6. Die Fig. 17 — 18 zeigen den Comparator wie er zm' Vergleichung der Stangen gehörig auf- 
gestellt ist. Damit man die Stange mit nöthiger Vorsicht dem rechts befindliehen festen 
Ende des Comparators nähern oder davon entfernen kann, ist die Lade der Stange an 
der Vorderseite links mit einem Knopf a, rechts mit einer hervorspringenden Anlage d 
versehen, während am Gestell des Comparators eine Rolle c und eine Schraubenmutter 
für die Schraube e befestigt ist. In einer an den Knopf a angeknüpften, über die Rolle 
c laufenden Schnur hängt ein Gewicht b, durch welches die Stanglade in leise Bewegung 
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nach rechts versetzt wird. Durch das gegen diß Anlage drückende Ende der Schraube 
wird aber die Bewegung gesperrt, bevor das feste Ende des Comparators von dem rechten 
Ende der Stange erreicht wird, und man hat es dann in seiner CJewait, mittelst der 
Schraube den- Contact mit aller Vorsicht und Schärfe zu bewerkstelligen. 

Der Comparatorbalken hat am linken Ende ein bewegliches Contactapparat, nämlich 
eine mittelst einer Schraube verstellbare Scale, welche mit einem Fühlhebel versehen ist. 
Zur Ablesung der Scale dient ein am Balken fest angeschraubtes Fadenmikrometer. 



II. 

Constanten zur Etalonnirung der Messstangen. 

§2. 

Länge der Normalstange. Ausdehnungscoöfficienten. 

Zur Etalonnirung der Messstangen dient eine zum Basisapparate gehörige Doppeltoise, 
deren Länge von Prof Lindhagen zweimal bestimmt worden ist, nämlich 1863, ehe das neue 
Apparat in Gebrauch genommen war. und 1865, als schon 5 Grundlinien damit gemessen waren. 
Im letzten Jahre wurde zugleich der Ausdehnungscoefficient der Normalstange und dessen mitt- 
lerer Werth für die 4 Messstangen bestimmt. 

Lieber diese Bestimmungen hat Prof Lindhagen in einem Schreiben vom 27 Januar 
1868 folgende Mittheilung gemacht: 

«Wird die in Stockholm verwahrte, Von Brauer in Pulkowa angefertigte Normalstange 
mit S, die neue dem Basisapparate mitfolgende Normalstange mit S* bezeichnet, ferner der 1"C 
entsprechende Dilatationscoefficient 

für S . . . . a 

für S' . . . a' genannt, 

so ist nach einer von mir im Januar und Februar 1865 ausgeführten Untersuchmig 

a = 0.000011462 +. o.oooooooii 
a' = 0.000011476 +. 0.000000012. 

Lasse ich S und S' die Länge der Stangen bei irgend einer Temperatur t bezeichnen. 
So mid So' aber ihre Längen bei 16^.25 C. (= 13" R.), so ergab sich bei derselben Gelegen- 
heit (1865) 

(i) .... So - So' = + 0.027x6 i 0.00038 Pariserlinic. 
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Im Jahre 1863 hatte ich gefiinden 

(2) .... So — So* = + 0.02729 ± 0.00025 Pariserlinie. 
Durch Vereinigung beider Werthe nach den Gewichten erhalte ich den definitiven Werth 

So — So* = + 0.02725 ± 0.00021 Pariserlinie. 
Es ist aber nach meinem in Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. Bd. 4 No. 4 ge- 
druckten Aufsatz*) ebenfalls bei 16^.25 C: 

So = 1727.99232 ± 0.00046 Pariserlinie. 
Demnach wird die neue Normalstange 

So* = 1727.96507 ± 0.00050 Pariserünie 

nach Struves Original-Doppeltoise. 

Um diese Pariserlinien der Struveschen Doppeltoise in Pariserlinien der 
Besselschen Toise zu verwandeln, hat man in Struves Are du meridiefi p. LXXIII: 

Bessels Toise = Sß4 Besselsche Pariserlinien 



= 863.99933 ± 0.00015 Struvesche Pariserlinien, 
So* = 1727.96507 Struvesche Pariserlinien 



woraus folgt 

oder 

So* = 1727.96641 ± 0.00058 Besselsche Pariserlinien, 

welcher der definitive für die europäisclie Gradmessung anzuwendende Werth ist. 

Wir haben also: 
So* = 1727.96641 [1 4- 0.000011476 (t - 160.25)] ± 0.00058 Pariserlinien nach Bessels Toise.« 

JVB. Diese deni Basisapparaie zugehörige Nornmlstamje bezeichtui ich in der Folge stets mit N. 
In demselben Schreiben heisst es weiter: 

«Auch die mittlere Dilatation der Messstangen wurde 1865 untersucht, nämlich durch 
Ermittelung des Unterschiedes zwischen der Ausdehnung der Normalstange und derjenigen der 
Messstangen. Ich erhielt, wenn «" den i® C. entsprechenden Ausdehnungscoöfficient der Mess- 
stangen bezeichnet: 

a" - a' = + 0.000000015 ± 9 Einheiten der letzten Stelle; 
weil mm 

a' = 0.000011476 ±12 — — — , 

SO hat man: 

a'' = 0.0000 II 491 ±. 0.000000015.» 

Beiläufig sei hier erwcälmt, dass wir im April 1864 im physikalischen Cal)inet Gelegenheit 
fanden, uns mit der Bestimmmig der damals noch unbekannten Ausdehnungscoefficienten der 
Stangen zu beschäfligen — allerdings unter schwierigen Umständen, aber doch in solcher Aus- 



♦) Komparationcr mellan Struves Dobbel-Toise och den för svenska Vetenskaps-Akademiens räkning förfar- 
digade kopian af densamma; af D. 6. Lindhagen. 
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dehniing und durch so weit variirte Versuche, dass vriv hotfen durften, zur Berechnung unserer 
damals bevorstehenden Basismessungen wenigstens eine brauchbare Nothhülfe zu erlangen. Das 
Resultat war 

a* = 0.000011451 +, 0.000000078 

a" = 0.000011531 +. 0.000000055 

also — trotz der relativ beträchtlichen Unsicherheit — in recht guter üeberein Stimmung mit den 
von Lindhagen bestimmten Constanten, die übrigens im Folgenden ausschliesslich benutzt 
worden sind. 



§3. 

Correctionen der Thermometer. 

« 

In der folgenden von Prof. Lindhagen mitgetheilten Tafel findet man Itir jeden 5ten Grad 
die mittlere Correctionder zu derselben Stange gehörigen zwei Thermometer, wie sie aus seiner 
auf Nullpunkt und Caliber bezüglichen Untersuchimg 1865 ermittelt ward. Sämmtliche Cor- 
rectionen sind negativ. 



Stange 


+ 30® 


— O.II 

— 0.09 

— 0.09 

— 0.06 

— 0.02 


+ 250 



— 0.14 

— O.IO 

— 0.07 

- 0.07 

- 0.08 


+ 200 



- 0.18 

— O.IO 

— 0.09 

— O.II 

- 0.13 


+ 15° 


+ lO» 


+ 5" 


oo 


-5« 


~ loo 


-15^ 


Thermometer 


N 
A 
B 
C 
D 




- 0.16 

- 0.15 

- 0.13 

- 0.14 

- o.is 




- 0.13 

- 0.13 

- O.II 

- 0.15 

- 0.18 




— 0.14 

- O.II 

- O.II 

— 0.16 

~ 0.15 




— 0.10 

~ 0.08 

— O.II 

- 0.15 

- 0.08 




— 0.08 

~ O.IO 

— 0.16 

— 0.20 

- O.II 




— 0.09 

- 0.13 

-■ 0.17 

- 0.24 

- 0.16 




- 0.09 

- 0.14 

- 0.18 

- 0.25 

- 0.20 


i (No. 4 + No. 5) 
J (No. 6 + No. 7) 
l (No. 9 + No. 10) 
\ (No. 2 + No. 3) 
} (No. I + No. 8) 



§4. 

Comparatorscale. Mikrometerschraube. 

Zur Vergleichmig der Messstangen mit der Normalstange N dient eine bewegliche 
am linken Ende des Comparators befindliche Scale, deren Stellung, wenn der durch den Fühl- 
hebel vermittelte Contact mit der Stange richtig regulirt worden ist, mittelst eines am Com- 
paratorbalken befestigten, auf die Theilung der Scale eingestellten Fadenmikrometers ab- 
gelesen wird. 

Die Scale hat 21 Theilstriche. Es sind aber nur 6 Striche zur Anwendung gekommen, 
welche mit ü, I, II, III, IV, V bezeiclmet werden sollen; ist — von dem linken Ende ge- 
rechnet — der 6te Strich, V der iite oder mittlere. 

n 
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Das Mikroskop gehörte nicht zum schwedischen Comparator, sondern wurde einem Rep- 
soldschen, damals auf der hiesigen Sternwarte befindUchem für kürzere Massstäbe eingerichteten 
Comparator entnommen. Es wurde bei jeder neuen AufsteUung des Comparators immer so justirt, 
dass zwei Revolutionen der Mikrometerschraube oder zweimal loo Theile ilirer Trommel nahezu 
einem Intervall (i) der Scale entsprachen. 

Bei den oben erwähnten Versuchen zur Bestimmung der AusdehnungscoefBcienten wurde 
sowohl die Scale als die Mikrometerschraube sorgföltig untiBrsucht. 

Durcli eine am Etalon des früheren norwegischen Originalmaasses vorgenommene Ver- 
gleichung ergab sich das Verhältniss 

2 norwegische Linien = 17.4035 i (Intervalle der Scale). 

Daraus folgt: 

i = 0.11492 norw. Linien = 0.11099 Pariserlinie. 

Nach einer später von Prof. Lindhagen erhaltenen Mittheilung sollten aber die Scalen- 
theile Viertelmill i meter sein, also der durchschnitthche Werth: 

i = 0.11082 Pariserlinie. 

Zur definitiven Bestimmung des jedesmaligen Werthes einer Revolution der Schraube (r) 
ist immer die letztere Zahl benutzt worden oder vielmehr die darauf gegründeten Werthe der 
einzelnen Intervalle, nänüich 



Intervall — I = 1.00632 

— I - n = 1.00134 

— n -in= 0.98682 

— ni— IV = 1.01025 



liu liu 

= 0.11152 oder 0- I = 0.11152 

= 0.11097 — 0— n =r. 0.22249 

= 0.10936 — o-ni = 0.33185 

= 0.11196 — — rv = 0.44380 



— IV—V = 0.99493 i = 0.11080 — — V = 0.55460 



Der Werth einer Revolution der Schraube war bei jenen im physikalischen Cabinet an- 
gestellten Messungen r = 0.49745 i = 0.055127 Pariserlinie. 

Bei dieser Gelegenheit wurden auch die periodischen Fehler der Schraube bestimmt. Das 
Resultat ist folgender Ausdruck für die Correction einer in Hunderttheilen der Revolution aus- 
gedrückten Mikrometerablesung m 

Corr. = 0.1168 sin (72*^ 3o'.5 -f 3*^.6 m) -f 0.0358 sin (74" 9'.! + 7^.2 m). 

Nach dieser Formel ist folgende Tafel berechnet, nur dass hier eine Revolution = r die 
Einheit bildet. 
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Correctionstafel für die Mikrometerablesungen. 





r 


r 


r 


r 


r 


r 


r 


r 


r 


r 


m 


aoo 


aoi 


0.02 

r 


0.03 


0.04 


0.05 


ao6 


0.07 


0.08 


0.09 




r 


r 


t 


r 


t 


r 


r 


r 


t 


ao 


+ aooi5 


-f 0.0015 


-f 0.0015 


4- aooi5 


4- 0.0015 


4- 0.0015 


4- aooi5 


4- aoo 14 


4- aooi4 


4- aooi4 


O.I 


4- 0.0013 


-f 0.0012 


-f 0.0012 


4" 0.001 1 


4- 0.0010 


4- 0.0009 


+ aooo8 


4- 0.0007 


4- aooo6 


4- 0.0006 


0.2 


-h aooo5 


-f 0.0004 


-h aooo3 


4- 0W0002 


4- 0.0001 


— 0.0000 


— 0.0001 


— 0.0001 


— 0.0002 


— 0.0003 


0.3 


— 0.0003 


— aooo4 


— 0.0004 


— 0.0005 


— 0.0005 . 


— 0.0006 


— 0.0006 


— 0.0006 


— 0.0006 


— aooo7 


0.4 


— 0.0007 


— 0.0007 


— 0.0007 


— 0.0007 


— 0.0007 


— aooo7 


— 00007 


— 0.0007 


— 0.0008 


— 0.0008 


0-5 


— 0.0008 


— o.cx)o8 


— 0.0008 


— 0.0008 


— 0.0008 


— 0.0008 


— 0.0008 


— 0.0009 


— aooo9 


— 0.0009 


0.6 


— 0.0009 


— 0.0009 


— 0.0009 


— 0.0009 


— 0.0010 


— 0.00 10 


— 0.0010 


— aooo9 


— o/x)09 


— 0.0009 


0.7 


— aooo9 


— 0.0009 


— 0.0008 


— 0.0008 


— 0.0007 


— 0.0007 


— 0.0006 


— 0.0006 


— aooo5 


— aooo4 


0.8 


— 0.0003 


— aooo2 


— 0.0001 


— aoooo 


— 0.000 1 


4- aooo2 


4- aooo3 


4- 0.0004 


4- 0.0005 


4- 0.0006 


0.9 


•4- 0.0007 


4- 0.0008 


4-0.0009 


4- 0.0010 


4" 0.001 1 


4- 0.0012 


4- 0.0012 


4- aooi3 


4- 0.0014 


4- 0.0014 



Bei den Coniparationen vor und nacli der Basismessung auf dem Egeberg kam allein 

r 

das Intervall III— R'^ zur Anwendung; es war dieses Intervall vor der Basismessung = 2.0210, 

nach der Basismessung = 2.0216, 
im Durchschnitt also 



III — IV d. h. 1.01025 i r= 2.0213; 



oder 



lin 



r =^ 0.49980 i = 0.055388 

ist der Werth, mit welchem die Comparationen für die Egeberger Grundlinie berechnet 
werden müssen. 



Bei den Comparationen vor und nach der Basismessung auf Rindenieret bei Levanger 

ist nur das Intervall I— II benutzt worden. Es war I— II vor der Basismessung = 1-9961, 

nach der Basismessung = 1.9962, 
im Mittel 

r 

I — n d. h. 1.00134 i = 1.9962; 
oder mit 



lin 



r = 0.50162 i = 0.055590 
sind die Comparationen für die Levanger Grundlinie zu berechnen. 



n 
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III. 

Vergleichung der Messstangen mit dem Etaion N. 

§5. 

Beschreibung des Verfahrens. 

Bei jeder Vergleichung wurde am Comparator zuerst die Länge der Normalstange N ab- 
gemessen, dann die Längen der Messstangen, schliesslich wieder die der Normalstange. Die ver- 
schiedenen Operationen wurden in folgender Ordnung vorgenommen — am linken Ende des 
Comparators von Fear nie y, am rechten von Näser. 

Wemi nach gehöriger an beiden Enden vollbrachter Centrirung das rechte Ende der 
Normalstange mit dem Stahlcylinder, welcher das feste Ende des Comparators bildet, durch vor- 
sichtige Anwendung der Regulierschraube e zur Berührung gebracht war, woirde am anderen 
Ende des Comparators das bewegliche Contactapparat (Scale mit Fühlhebel) langsam mit der 
dazu gehörigen Stellschraube dem linken Ende der Stange genähert, bis dessen Druck gegen den 
Knopf des Fühlhebels diesen zum genauen Einspielen auf den Strich brachte. Alsdann wurde, 
nachdem beide Thermometer von beiden Beobachtern abgelesen M'aren, auf denjenigen Theilstrich, 
der im umkehrenden Mikroskrop als der erste Strich Hnks erschien (in der That aber rechts), 
die Mittellinie der zwei parallelen Mikrometerfaden eingestellt; nach Ablesung der Scljrauben- 
trommel wurde der Nachbarstrich (scheinbar rechts), dessen Nummer die nächst kleinere ist, 
ebenfalls eingestellt und die Ablesung an der Trommel wiederholt. Die Nummer des zuletzt ein- 
gestellten Theilstrichs mit der mikrometrischen Ablesung verbunden, die letztere nöthigenfalls um 
IOC (eine Revolution) erhöht, bestimmt offenbar den Punkt der Scale, der sich genau in der Ver- 
längerung der «optischen Achse* des festen Mikroskops befindet, und es ist zu l)emei'ken, dass 
einer höheren Nummer des notirten Theilstrichs sowohl als einer grösseren mikrometrisch ab- 
gelesenen Zalil aucli eine grössere Länge der Stange entspricht. Nach neuer Regulirung des 
Contactes d. h. Einstellung des Fühlhebels wurde noch einmal auf die beiden Theilstriche ein- 
gestellt und die Mikrometerschraube abgelesen, häufig auch zum dritten Mal. Zuletzt wurden die 
Thermometer wieder abgelesen. Es wurde jetzt am linken Ende des Comparators der Contact 
gehoben mid die Scale um viele Revolutionen ihrer Stellschraube zurückgefülu't, damit auch am 
rechten Ende der Contact alsdann mit Hülfe der Schraube e gehoben werden könne und das 
Entfernen der Normalstange vom Comparator so wie das Anbringen einer Messstange auf den 
Rollen des Comparators ohne gar zu peinliche Vorsicht ermöglicht würde. 

Dann wurde nun mit emer Messstange auf dieselbe Weise verfahren, niu' etwas umständ- 
licher. Die Messstange wurde auf dem Comparator in normaler Lage angebracht d. h. mit dem 
Fühlhebelende rechts. Nun ist aber dieses Ende der Stange nur daim durch den Contactpunkt 
richtig dargestellt, wenn der Fühlhebel auf den Mittelstrich 15 genau einspielt. Während jeder 
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Regulirong des Contactes am linken Ende musste daher gleichzeitig am rechten Ende der Fühl- 
hebel scharf beobachtet mid die geringste Abweichmig mittelst der Schraube e augenblicklich 
beseitigt werden. In allem Uebrigen war das Verfahren das oben beschriebene. 



§ 6. 

Berechnung der Vergleichungen. 

Die nächstfolgenden Paragraphen enthalten eine tabellarische Uebersicht der Vergleich- 
ungen, welche mit Ausnahme der mit M — No überschriebenen Rubrak ohne weitere Erklärung 
verständUch ist. Aus dem letzten Paragraph geht hervor, dass die Zahlen der Rubrik «Mikro- 
meter, abgelesen» Mittel aus 6 oder 4 und die Zahlen der Rubrik «Thermometer, abgelesen» 
Mittel aus 8 Ablesungen sind. Die entsprechenden nach den Tafeln (§§ 3 und 4) verbesserten 
Werthe sind daneben in den mit «corrigirt^ überschriebenen Rubriken angeführt. Die letzte 
Rubrik enthält den aus der Vergleichung abgeleiteten Unterschied bei der Normaltemperatur 
16^.25 C. zwischen den Längen jeder Messstange und des Etalons N nach Ehmmation der all- 
mäligen Veränderung des Comparators zwischen beiden Beobachtungen des Etalons, aber mit 
Einschluss einer kleinen allen Messstangen gemeinschaftlichen unten zu erklärenden Constante 
und vorläufig in Theilen von r (eine Revolution der Mikrometerschraube) ausgedrückt. 

Es sei 
M (M, Mj Ms M4) die Länge einer Messstange bei 16*^.25 C. 
N die Länge der Normalstange bei 16^.25 C. 

m (mi m2 ma mi) die corrigirte Mikrometerablesung für die Messstange 
n die corrigirte Mikrometerablesung für die Normalstange bei der ersten Beobachtung 
n' — — — — — letzten — 

t (ti t« ta ti) corrigirte Thermometerablesung für die Messstange 
T corrigirte Thennometerablesung für die Normalstange bei der ersten Beobachtung 
T' — — _ ^. _ letzten — 

Die Ausdehnung für jeden Grad Celsius über 16^.25 beträgt 

für N 1728*- X 0.000011476 = 0.019831 Pariserünie, 
M 1728 X 0,000011491 = 0.019856 — 

Drückt man diese Ausdehnung in Theilen von r aus und bezeichnet sie mit v für die 
Normalstange, mit 11, für die Messstangen, so erhalten /* mid v für die den beiden Basismessungen 
entsprechenden Comparationen etwas verschiedene Werthe, nämlich 

Egeberg Rindenieret 

Ausdehnung der Normalstange v ^ 0.35803 y = 0.35672 

— — — ji* = 0.35850 ^ = 0.35719 
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Die zwischen den beiden Beobachtungen der Normalstange eingetretene Veränderung in 
der Länge des Comparatorbalkens d. h. in der Entfernung zwischen der festen Mikroskopenachse 
und des ebenfalls festen Stahlcylinders wollen wir mit x bezeichnen. Zur Bestimmung dieser 
Grösse hat man: 

X = (T' - T) y - (n' - n), 
weil 

N + (T - 160.25) 1/ = K + n 

N + (T' - 160.25) 1/ = K + n' + X 
wo K eine Constante ist. 

Ebenso hat man: 

M, + (ti - 160.25) |u -^ K + mi + J X 

Ma + (t, - i6«.25) /u = K + m, + Jx 

Ms -f (tj - 160.25) ^, = K + ma + I X 

M| + (t^ - 160.2S) ^ = K + m* -h t X 

Schreibt man der Kürze wegen 

r 

N + 160.25 (^-i/) = N -f 0.0076 = No, 
so erhält man: 

M, - No = m, - n + f, X + Tv - ti /t« 
Mg — No = m2-n4-ix + Tv-t2/ii 
M3 - No = mj - n + J X + Tv - ta /* 
M4 - No = m* - n + J X + Ty - t4 /[* 

oder für die Rechnung etwas bequemer: 

M| - No = m, - n + i X + ^^ •' (T-t,) - (^-,;) ^ + t. 

M« - No = ma - n + I X + ^^ •' (T-t,) - {^^^^v) '^ ^^ 

M3 • No = ma - n + 1 X + ^-± " (T-t^) - (/.-v) '^ ± ^ 

M, -No = m4-n + |x + ^|'' (T-t^ - (^-v) ^ | ^^ 

Nach diesen Formeln, deren letzte Glieder aus den folgenden Tafeln entnommen wurden, 
sind nun die Werthe M — No berechnet, welche die letzte Rubrik der im folgenden Paragraph ge- 
gebene üebersicht enthält. 
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T-t 


/'t-^T-t) 





r 


O.Ol 


0.0036 


0.02 


0.0072 


0.03 


0.0107 


0.04 


0.0143 


0.05 


0.0179 


0.06 


0.0215 


0.07 


0.0250 


0.08 


0.0286 


0.09 


0.0322 


O.IO 


0.0358 


O.II 


0.0393 


0.12 


0.0429 


013 


0.0465 


0.14 


0.0501 


0.15 


0.0536 


0.16 


0.0572 


0.17 


0.0608 


0.18 


0.0644 


0.19 


0.0680 


0.20 


0.0715 


0.21 


0.0751 


0.22 


0.0787 


0.23 


0.0822 


0.24 


0.0858 


0.25 


0.0894 




0.001 

0.002 

aoo3 

0.004 

0.005 

0.006 

0.007 

0.008 

0.009 



0.0004 
0.0007 
aooii 
0.0014 
aooiS 
0.0021 
0.0025 
0.0029 
aoo32 



T-f t 


T-f t . X 

7 (^-^) 


T-f t 


T-f t , V 
7 (m-^) 


T + t 


7 (t*-*') 


2 


2 


2 





r 





t 





r 


8.6 


0.0040 


12.4 


0.0058 


16.9 


0.0079 


8.7 


41 


12.5 


59 


17.0 


80 


8.8 


41 


12.6 


59 


17. 1 


80 


8.9 


42 


12.7 


60 


17.2 


81 


9.0 


42 


12.8 


0.0060 


17-3 


81 


9.1 


43 






17-4 


82 


9.2 


43 






17-5 


82 


9-3 


44 


13.5 


0.0063 


17.6 


83 


9.4 


44 


13.6 


64 


17.7 


83 


9-5 


45 


13.7 


64 


17.8 


84 


9.6 


45 


13.8 


6s 


17.9 


84 


9-7 


46 


13.9 


65 


18.0 


85 


98 


46 


14 


66 


18.1 


85 


9.9 


47 


14.1 


66 


18.2 


86 


lO.O 


47 


14.2 


67 


»8.3 


0.0086 


lO.I 


47 


143 


67 






10.2 


0.0048 


14.4 

14.5 
14.6 


68 

68 

0.0069 






10.9 


0.005 1 










II.O 


52 










II. I 


52 










II. 2 


53 










"3 


53 










II.4 


54 










"5 


54 










11.6 


55 










11.7 


55 










11.8 


55 










11.9 


56 










I2.0 


0.0056 
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§ 7. 

Vergleich ungen vor der Basismessung auf Egeberg. 



Datum 


Stange 


Mikrometer 


Thermometer 


M-N„ 














abgelesen 


corrigirt 


abgelesen 


corrigirt 




1864 


N - 


r 

0.9947 


r 
0.9962 



9.178 



9.046 


r 


Mai 10 


D 


0.8410 


0.841 1 


9.062 


8.888 


- 0.0939 




C 


0.8847 


0.8852 


9015 


8.863 


- 0.0319 




B 


0.8277 


0.8277 


9.005 


8.895 


— 0.0921 




A 


0.7682 


0.7676 


9.101 


8.975 


— O.I719 




N 


1.0290 


10305 


9-397 


9.266 




Mai II 


N 


r 
1.0786 


r 
1.0800 



g.650 



9.519 


r 


Vormittag 


A 


0.9430 


0.9441 


9.704 


9.575 


— 0.1624 


B 


1.0078 


1 .0093 


9.672 


9.562 


- 0.0945 




C 


1.0595 


I.061O 


9.695 


9544 


0.0383 




D 


1.0230 


1.0245 


9.809 


9.630 


- 0.1075 




N 


I.181I 


I.1817 


9.906 


9.776 




Mai II 


N 


r 
I.2315 


r 
I.2317 



10.078 



9.948 


r 


Nachmittag 

• 


A 


I.OOOO 


I.OOI5 


9.986 


9.856 


- 0.1995 


B 


1.0940 


1.0954 


9.985 


9.875 


— 0.1099 




C 


11493 


I.1502 


10.030 


9.880 


- 0.0543 




D 


I.I3I0 


I.132I 


10.120 


9.940 


— 0.0914 




N 


I.25IO 


I.251O 


10.167 


10.037 


1 


Vlai 16 


N 


r 
1.6905 


1.6896 



11.015 



10.879 


r 


Vormittag 


A 


1.5075 


1.5067 


11.006 


10.872 


- O.1813 


B 


1.6000 


1.5991 


11.035 


10.921 


- 0.1023 




C 


1.6323 


I.6314 


11035 


10.887 


- 0.0537 




D 


1.5862 


1.5853 


11.074 


10.900 


— 0.1004 




N 


I.7193 


I.7185 . 


II. 155 


11.018 


- 


Mai 16 


N 


r 
1.7498 


r 
I.749I 



11.301 



II. 163 


r 


Nachmittag 


A 


1.5495 


1.5487 


II. 241 


II. 106 


- 0.1836 


B 


1.6373 


1.6363 


II. 241 


II. 126 


— O.IO16 


• 


C 


I.6912 


1.6903 


11.275 


II. 128 . 


— 0.0468 




D 


1.6382 


1.6372 


11.295 


II. 123 


- 0.0965 




N 


1.7760 


1.7755 


11.397 


11.259 
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§8. 



Vergleich ungen nach der Beisismessung auf Egeberg. 



Datum 


Stange 

N 
A 
B 
C 
D 
N 


Mikrometer 


Thermometer 


M-No 


abgelesen 

r 
1.2833 
1 .0605 
1.0458 

0.9756 
1.0948 

I.22IO 


corrigirt 

r 
1.2830 

1.0620 

1.0473 

0.9770 

1.0962 

■ 1.2213 


abgelesen 


corrigirt 


Juni i6 
Vormittag 



17.240 

17.301 
17.285 

17.273 
17.325 
17.436 



17.071 

17.174 
17.173 

17.147 
17.184 

17.266 


r 

- 0.2396 

— 0.2276 

— 0.3624 

- 0.1301 


Juni i6 
Nachmittag 


N 
A 
B 
D 

N 


r 
1.2711 
1 .0042 
0.9696 
I.1478 
1.3178 


r 
I.2710 

1.0057 

0.9709 

1.1487 

I.3174 



17.614 

• 17494 

17.524 
17.560 

17.669 




17.444 

17.369 

17.414 
17.420 

17.498 


r 

- 0.2535 

- 0.3112 . 

- 0.1422 


Juni 17 
Vormittag 


N 
D 
B 
A 

N 


r 

1.3424 
1.2304 

I.II27 

I.III2 

1-3719 


r 

I.3419 
1.2207 

I.II39 

I.II24 

1.3713 



17.680 

17.719 
17.682 

17.705 
17.791 




17.509 
17.580 

17.573 
17.582 

17.620 


r 

— 0.1522 

— 0.2540 

— 0.2561 


Juni 18 
Vormittag 


N 
D 
C 
B 
A 
N 


r 
I.6150 

1.4777 
1.3455 
1.3673 
1.3340 

1.5774 


r 
I.614I 

1.4769 

1.3450 
1.3667 

1-3335 
1.5765 



18.316 
18.250 
18.25s 
18.200 
18.167 
18.230 



18.143 
18.113 

18.135 
18.096 

18.049 

18.057 


r 

- 0.1336 

- 0.2719 

- 0.2350 
^ 0.2500 


Juni 18 

Vormittag 


N 

D • 
B 
A 

N 


r 
1.5366 
1.3607 
1.2808 
1.2697 

I.5145 


1.3601 
1.2806 
1.2696 

1.5137 



18.180 

18.015 

18.041 

18.015 

18.154 


p 
18.007 

17.877 

17.935 

17.895 
17.981 


r 

— 0.1345 

— 0.2316 

— 0.2251 


Juni 18 
Nachmittag 


N 
A 
B 
D 

N 


r 

1.5047 
1.2687 

I.281O 

1.3867 

1.543» 


r 

1.5039 
1.2686 

1.2808 

I.3861 

1.5423 



18.151 

18.075 

18.072 

18.037 

18.220 



17.978 

17.955 
17.966 

17.899 

18.047 


r 

- 0.2390 

- 0.2341 

- 0.1083 


Juni 20 
Vormittag 


N 
V, 
N 



r 

13509 
1.0789 

1.3692 
I.IO46 


r 

13503 
1.0803 

1.3686 

I.IO59 



16.990 
16.977 
17.027 
17.019 



16.822 
16.849 
16.859 
16.891 


r 

— 0.2900 

- 0.2873 



m 
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§9. 



Vergleichungen 


vor der 


Basismessung auf R 


indenleret. 




Datiini 


Stange 


Mikrometer 


Thermometer 


M-N„ 














N 


abgelesen 


corrigirt 

r 
1.7428 


abgelesen 


corrigirt 


r • 




1864 


r 
1.7435 



13.544 



13.393 


August 10 


D 


1.6435 


1.6425 


13.506 


13.347 


— 0.0909 




B 


1.7937 


1.7933 13.590 


13.466 


+ 0.0167 




VormitUig 


A 


I.8188 


I.8187 13.695 


13.550 


-1- 0.0114 






C 


I.7515 


1.7508 1 13.616 


13.4.73 


- 0.0294 






N 


1-7985 


1.7982 ! 13.690 


13.538 i 






August 10 


N 


r 
1.8372 


r 1 1 
1.8373 13.940 13.786 


r 


Nachmittag 


A 


1.8680 


1.8684 13.962 


13.816 


-f 0.0186 




B 


1.8860 


1.8866 13.948 


13.822 


+ 0.0395 






C 


1.8050 


1.8047 


13.967 


13.825 


- 0.0388 






D 


1.7587 


1.7581 


14.010 


13.854 


— 0.09 II 






N 


1.8877 


1.8883 


14.150 


13.995 






August 10 


N 


r 
1.9280 


r 
1.9290 



14.416 


14.260 


r 


Nachmittag 


D 


1.8292 


1.8292 


14.361 


14.207 


- 0.0794 




C 


1.8920 


1.8926 


14.369 


14.228 


- 0.0154 






B 


I.9561 


1-9573 


14.389 


14.261 


4- 0.0456 






A 


1.9367 


1.9378 


14.494 


14.346 


+ 0.0040 






N 


1 .9490 


1.9502 


14.590 


14.433 






August II 


N 


r 
1.4660 


r 
1.4653 


' i» 
12.640 12.494 


r 




Vormittag 


A 


1.4442 


1.4435 


12.605 12.465 


— 0.0220 


• 


B 


1.4855 


1.4847 


12.555 1 12.435 


+ 0.0252 




• 


C 


1.3972 


1.3965 


12.509 


12.364 


— 0.0422 






• D 


1.3392 


1.3387 


12.439 1 12.274 


- 0.0725 




N 


I.4917 


1 .4909 


12.646 . 


12.500 






August 11 


N 


r 
I.5102 


r 
1.5094 



12.712 


12.566 


r 




Vormittag 


D 


1.3997 


1.3990 


12.638 


12.473 


- 0.0847 




C 


1.4507 


1.4500 


12.650 


12.505 


— 0.0469 






B 


1.5492 


1.5484 


12.689 1 12.568 


-f 0.0272 




« 


A 


1.5200 


I.5192 


12.742 


{ 12.601 


— 0.0156 






N 


1.5500 


1.5492 


12.799 12.653 




« 


* 

August II 


N 


r 
1.4895 


1.4887 


u 

12.689 




12.543 


r 




Nachmittag 


C 


I.4167 


I.4160 


12.622 


12.477 


- 0.0573 




A 


1.4855 


1.4847 


12.675 


12.534 


— O.OII4 






B 


1.4930 


1.4922 


12.612 12.492 


+ 0.0089 






D 


1.3458 


1.3453 


12.516 


12.351 


— 0.0900 






N 


I.4912 


1.4904 


12.661 


12.515 
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§ 10. 



Vergleich ungen nach der Basismessung auf Rindenieret 



Datum 



Mikroiiaetor 



Stange 



abgelesen eorrigirt 



Thermometer 



abgelesen 



corrigirt 



M-No 







r 


T 


i» 







August 26 


N 


0.8925 


0.8931 


10.999 


10.862 . 


r 


Vormittag 


A 


0.9150 


0.9158 


11.034 


10.900 


+ 0.0112 


B 


0.9080 


0.9088 


11.023 


10.909 


+ 0.0083 




C 


1.0705 


I.O7I9 


11.021 


10.873 


+ 0.1915 




D 


0.8910 


0.8916 


11.226 


11.051 


- 0.0450 




N 


0.9580 


0.9592 


11.286 

* 


II. 148 




August 26 


N 


r 
1.0333 


r 
1.0348 


ii.W 



11.546 


r 


Nachmittag 


A 
B 


0.9992 
1.0098 


1.0007 
I.OII3 


11.666 
11.674 


11.529 
"557 


— 0.0298 

- 0.0257 




C 


1.2105 


I.2109 


11.722 


"•575 


+ 0.1709 




I) 


0.9837 


0.9851 


11.868 


11.699 


- 0.0956 




N 


1.0795 


1.0809 


11.866 


"•725 




August 26 


N 


1.0828 


r 
1.0842 



12.040 



11.898 


r 


Nachmittag 


D 


0.9810 


0.9824 


12.032 


11.864 


— 0.1013 





I.2188 


I.219I 


11.995 


11.849 


+ O.I491 




B 


1.0323 


1.0338 


"955 


".837 


- 0.0307 




A 


1.0260 


1.0275 


11.949 


11.811 


— 0.0266 




N 


1.0703 


1.07 17 


12.021 


11.879 




August 27 


N 


0.8278 


T 
0.8278 



10.981 



10.845 


r 


Vormittag 


A 


7822 


0.7817 


10.925 


10.791 


— 0.0416 





B 


0.7955 


0.7952 


10.936 


10.822 


— 0.0487 




C 


0.9820 


0.9834 


^0.957 


10.809 


+ 0.1343 




D 


0.7578 


0.7572 


10.992 


10.818 


— 0.1046 




N 


0.8898 


0.8904 


11.021 


10.885 




August 27 


N 


r 
0.9205 


0.9214 



11.260 



1 1.122 


r 


Vormittaff 





1.0920 


1.0934 


11.272 


11.125 


+ 0.1616 





1) 


0.8612 


0.8615 


11.350 


II. 178 


- 0.0933 




A 


0.9260 


0.9270 


11.290 


".'55 


— 0.0237 




B 


0.9375 


0.9386 


11.285 


II. 170 


— 0.0216 




N 


0.9888 


0.9902 


"395 

• 


II. 251 




August 27 


N. 


r 
1.0320 


r 
1.0335 


11.865 


11.724 


r 


Nachmittag 


B 


1.0405 


1.0420 


11.805 


11.688 


+ 0.0090 


A 


1.0647 


1.0662 


11.817 


11.680 


+ 0.0292 


1 


D 


1.0257 


1.0272 


".995 


11.827 


— 0.0692 




C 


1.2660 


1.2659 1 


11.932 


11.786 


+ 0.1773 


1 


N 


I.II62 


I.II74 1 


12.005 


11.863 





m 
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§ 11. 

Stellen wir jetzt die für dieselbe Stange erhaltenen Weithe zusammen, indem wir wiederum 
an£angen mit den 

Vergleichungen für die Egeberger Grundlinie. 



A-N. 



Vor der Basismessung 



B-N, 



C-No 



D-No 



— O.I7I9 


— 0.0921 


- 0.0319 


- 0.0939 


— 0.1624 


~ 0.0945 


- 0.0383 


- 0.1075 


~ 0.1995 


- 0.1099 


- 0.0543 


— 0.0914 


- O.I8I3 


- 0.1023 


- 0.0537 


— 0.1004 


- 0.1836 


— O.IOI6 


— 0.0468 


- 0.0965 



Mittel — 0.17974 — 0.10008 



0.04500 



0.09794 



Nach der Basismessung 



A-No 

r 

— 0.2396 

— 0.2535 

— 0.2561 

— 0.2500 

— 0.2251 

— 0.2390 



B-No 

r 

- 0.2276 

- 0.3 112 

- 0.2540 

- 0.2350 

- 0.2316 

- 0.2341 



C-N, 



— 0.2624* 

— 0.2719* 

— 0.2900* 

— 0.2873 * 



D-No 

r 

— O.1301 

— 0.1422 

— 0.1522 

— 0,1336 

— 0.1345 

— 0.1083 



Mittel — 0.24388 — 0.24892 - 0.27790 — 0.13348 

r 1 

Die nicht unbedeutende Verkürzung (0.2329 = 0.01290), welche die Stange C scheint er- 
litten zu haben, ist gewiss nur zum kleinsten Theil durch Abnutzung der Contactflächen herbei- 
geführt. Die wesentliche Ursache ist eine nach beendigter Messung stattgefundene Unvor- 
sichtigkeit bei dem Transport der Messstangen vom Öperationsfelde nach dem Locale, wo die 
Vergleichungen angestellt wurden. Nach Bericht des Officiers, der den Transport leitete, sollen 
nämhch einige Stangenträger, die- sich wahrscheinlich nicht länger gebunden glaubten an die 
sonst streng überwachte Regel, ruhig aber in ungleichem Tempo zu marschiren, in 
ihren Bewegungen eine Lebhaftigkeit gezeigt haben, die seine Aufmerksamkeit erweckte. Glück- 
licherweise zeigte sich keine Wirkung dieser Unvorsichtigkeit an den Stangen A, B und D. Bei 
der Stange C aber war die Zunge des Fühlhebels in ihrer freien Bewegung gehemmt worden, 
indem sie mit einem merklichen Drucke an die Scale anlag, — offenbar eine Wirkung von Er- 
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Schütterungen. Das Resultat der vier mit einem * bezeichneten Vergleichungen dieser Messstange 
kann daher nicht als eine zuverlässliche Bestimmung ihrer Länge am Schluss der Basismessung 
angenommen werden. In Anbetracht des eni\^ähnten Umstandes darf man aber andererseits wohl 
annehmen, dass die Verkürzung, die C während der Messungen im Felde wirklich erlittem haben 
mag, nur ein Bruchtheil von jener scheinbaren Grösse gewesen. Bei dieser Sachlage wird man 
am sichersten für C eine Verkürzung annehmen, die derjenigen gleich ist, welche die drei an- 
deren Stangen durchschnittlich erhtten haben. Diese war 

für die Stange A 0:06414 | -^ Durchschnitt 

— B 0.14884 > r r 

0.08284 ± 0.02303 

— D 0.03554 I 
Nach der Basismessung wird also 

r r T 

C — No = — 0.04500 - 0.08284 = — 0.12784 

anzunehmen sein — allerdings mit einer Unsicherheit die grösser ist als die berechnete Unsicher- 
heit der durchschnittlichen Verkürzung, die wir daher auf das doppelte anschlagen wollen, nämlich 

r 
+. 0.0460. 

Für die Gesammtlänge der vier Messstangen A + B-fC-|-D = 4M hat man somit 

r 

am Anfang der Basismessung 4 M = 4 Nq -^ 0.42276, 
Schluss - — 4 M = 4 No'- 0.75412; 

folglich 

während der ersten Messung 4 Mi = 4 No - 0.50560, 
— - zweiten — 4 M« = 4 No - 0.67128, 

weil man amiehmen darf, dass die Verkürzung mit der Arbeit gleichmässig vorgeschritten ist. 
Hier ist r == 0.055388 Lin, (§ 4) und 

No = N + 16.25 (ji-v) = N -f 0.00042 Lin = 1727.96683 Lin (§§ 2 mid 6). 

Die durchschnittliche Länge der Messstangen bei 16^.25 C. war demnach auf Egeberg 

während der ersten Messung M, = 2 Toisen - 0.04017 Lin. 
— - zweiten — M, = 2 Toisen - 0.04247 Lin. 

in Besselschen Toisen und Linien ausgedrückt. 
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§ 12. 
Vergleich ungen für die Grundlinie auf Rindenieret (Levangerbasis). 

Vor der Basismessung. 
A-No B-N„ C-N„ D-N„ 



+ 


O.Ol 14 


+ 


0.0167 


- 0.0294 


. — 0.0909 


+ 


0.0186 


-f 


0.0395 


- 0.0388 


— 0.091 1 


+ 


0.0040 


+ 


0.0456 


- 0.0154 


- 0.0794 


• «• 


0.0220 


+ 


0.0252 


— 0.0422 


- 0.0725 


— 


0.0156 


+ 


0.0272 


- 0.0469 


- 0.0845 


— 


O.Ol 14 


+ 


0.0089 


- 0.0573 


— 0.0900 



Mittel - 0.00250 + 0.02718 - 0.03833 - 0.08477 

Nach der Basismessung. 



A-N.. 


B-N., 


c 


^-No 


D-No 


r 
+ O.Ol 12 


r 
+ 0.0083 


+ 


r 
O.1915 


r 
- 0.0450 


- 0.0298 


- 0.0257 


+ 


0.1709 


~ 0.0956 


— 0.0266 


- 0.0307 


+ 


O.I49I 


- O.IOI3 


— 0.0416 


- 0.0487 


+ 


0.1343 


— 0.1046 


- 0.0237 


— 0.0216 


H- 


O.1616 


- 0.0933 


-f 0.0292 


+ 0.0090 


+ 


0.1773 


— 0.0692 



Mittel — 0.01355 - 0.01823 + 0.16412 — 0.08483 

Die Stangen A, B und D sind also während der doppelten Messung der Grundlinie ein 
wenig kürzer geworden, wogegen für die Stange C eine Verlängerung sich herausgestellt hat, 
eine Veränderung, die räthselhafl erscheinen würde, wenn man nicht schon bei einer vor Anfang 
der Arbeit vorgenommenen Musterung bemerkt hätte, dass die Verbindung zwischen Zunge und 
Contactknopf des Fühlhebels gerade bei dieser Stange ziemhch schwach geworden. Ein Versuch, 
diesen Mangel -durch einen Metalarbeiter (Uhrmacher) aus Levanger auszubessern, war nicht be- 
friedigend ausgefallen. Es war denn weiter nichts dabei zu thun als durch gesteigerte Aufmerk- 
samkeit dafär Sorge zu tragen, dass die Stangen während der Messungen im flachen Terrain 
Rindenieret möglichst geringen Erschütterungen ausgesetzt würden. Wenn man dennoch solchen 
nicht ganz hat entgehen können, namentlich beim Uebergang über den breiten Strom*), dar! 



*) Damit der Uebergang über den Strom obne Unterbrecbung bewerkstelligt werden konnte, war beizeiten für 
einen festen Stand der Böcke dadurch genorgt, dass ihre im Voraus genau bestimmten Stellen dureh je 8 
Pfähle zur Aiffnahme einer dreieckigen Fassplatte vorbereitet waren. Desgleichen war durch Pfahlerwerk 
für die beiden Beobachter eine Art Brücke hergestellt; dagegen hatten die Stangenträger durch 
den Strom einfach zu waten. 
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man doch wohl annehmen, dass diese Erschütterungen während beider Messungen nahezu 
gleich gross und gleich häufig, ihre Wirkungen daher auch ungefähr gleich gewesen sind. 
Aus dem Resultat der Vergleichungen 

r 

vor der Basismessung 4 M — 4 No - 0.09842 
nach — s— 4 M = 4 Nu + 0.04750 

darf man also schhessen, dass die Gesammtlänge der Messstangen 

r 

während der ersten Messung 4 Mi = 4 No - 0.06194 
— ■ zweiten — 4 M2 = 4 Nq + 0.01102 

gewesen ist. Weil aber Nq = 1727.96683 Lin. und r = 0.05559 L^i- (§ 4)^ erhält man die 
durchschnittUche Länge der Messstangen bei 16'*. 2 5 auf Rindenieret 

während der ersten Messung M^ = 2 Toisen - 0.03403 Lin. 
— - zweiten — M3 = 2 Toisen - 0.03332 Lin. 

in Besselschen Toisen und Linien ausgedrückt. 

§ 13. 

Eine Berichtigung. Definitive Werthe der für jede Basismessung gültigen 

Längen der Messstangen. 

Es wurde bisher vorausgesetzt, dass der Comparatorbalken in der zu einer vollständigen 
Vergleichung gebrauchten Zeit keine andere Veränderung erleide als die, welche in dem Unter- 
schiede zwischen der ersten und der letzten Beobachtung der Nornialstange sich kundgiebt, 
welche Veränderung, wenn sie, wie wir vorausgesetzt haben, der Zeit proportional ist, auf die ab- 
geleitete Gesanuntlänge der Messstangen keinen Einfluss hat. 

Folgender Umstand bewirkt indessen, dass jene Voraussetzung nicht stichhaltig ist. Wenn 
eine Stange auf den Comparator, das heisst auf zwei mit dem Comparatorbalken in kemer Ver- 
bindung stehende Rollen gelegt und gehörig centrirt ist, wird die über die Welle c (Fig. 18) 
laufende Schnur an dem am Kasten angebrachten Haken a befestigt. Ein Gewicht h an dem 
andern Ende der Schnur spannt diese mit einer Kraft, die liinreichend sein muss^ um die nicht 
unbeträchtliche und ziemlich variable Friction zu überwinden. Die überschüssige Kraft wirkt als 
Druck gegen den Körper, der die Bewegung der Stange nach rechts hemmt. Ist es nun eine 
Messstange, die auf den Rollen liegt, so wird dieser Druck von der Stellschraube e (Fig. 17 u. 18) 
aufgenommen, von der festen Contactfläche des Comparators aber (Stahlcylinder Ä, Fig. 17), wenn 
man die Normalstange centrirt und eingestellt hat. Im ersten Fall erleidet diese Contactfläche 
nur einen Druck von wenigen Gram — gerade erforderlich um den Fühlhebel der Stange auf 1 5 
zu halten; im letzten Falle wird der Druck vielleicht ebensoviele Hectogram betragen. 

Aus diesem Grunde wird das rechte Ende des Comparators bei Einstellung der Normal- 
stange eine Biegimg erleiden, zufolge welcher die Normallänge des Comparators, das heisst die 
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Entfernung zwischen der festen Contactfläche von der ebenfalls festen Mikroskopachse eine kleine 
Verlängerung erleidet, die bei Einstellung einer Messstange nicht stattfindet. Eine Folge davon 
ist, dass die Länge einer Messstange durch die Vergleichung mit der Normalstango zu gross 
gefunden wird. Es liegt in der That der Punkt, gegen welchen der horizontale Druck wirkt, in 
einer verhältnissmässig bedeutenden Höhe über den unterstützten Punkten des Comparatorbalkens 
und in so beträchtlicher Entfernung von diesen, dass der bekanntlich mit der dritten Potenz des 
Arms proportionale Biegungsmoment leicht eine bedenkliche Grösse erreicht. Es war daher kaum 
zu erwarten, dass die' Wirkung ganz unmerklich sein sollte. — Etliche am iiten April an- 
gestellte Versuche, welche darin bestanden, dass die zwei kleinsten der zur Spannung der Schnur 
angehängten Gewichte abwechselnd entfernt mid wieder mitgenonunen wurden, während die 
Normalstange eingestellt war, zeigten nur unsichere Spuren einer Wirkung. Einen deutlicheren 
Ausschlag — ungefalir 0.02 r oder 0.00 1 Linie — erhielten wir, wenn gegen das andere Ende des 
Stahlcylinders ein schwacher Gegendruck — nach Schätzung gleich dem Druck der Normalstange 
gegen den Cylinder — ausgeübt ward. Am i6ten Mai wurden die Versuche wiederholt, diesmal 
mittelst eines zu dem Ende construirten Druckmessers. Damit wurde der stattfindiende Ueber- 
druck abgewogen imd ein ebenso grosser Gegendruck gegen das andere Ende des Cylinders an- 
gebracht. Die abwechselnd mit und ohne Gegendruck am linken Ende wiederholte Einstellung 
des Fühlhebels und der Mikrometerschraube gaben einen Ausschlag von der Grösse 

r r Lio. 1 

0.0543 :t 0.0046 = 0.00301 ±_ 0.00Ö25, 

welche Grösse von den im vorigen Paragraph gegebenen Längen der Messstangen abgezogen 
werden muss. 

Es werden also die Basismessungen mit folgenden definitiven Längen der Mess- 
stangen zu berechnen sein. 

Grundlinie auf Egeberg. 

1 
erste Messung Mi = 2 Toisen - 0.04318 

zweite — Mg = 2 Toisen - 0.04548 

daher M = l (Mi + Mq) = 2 Toisen - 0.04433 

1 
Mj ~ Ml = — 0.00230 



Besselsche 
Toisen und Linien 



Grundlinie auf Rindenieret. 

1 
erste Messung Mi = 2 Toisen - 0.03704 

zweite — M% = 2 Toisen - 0.03633 

daher M = J (Mi + M2) = 2 Toisen - 0.03668 

1 
Mj — Mi = -f 0.00071 



Besselsche 
Toisen und Linien 
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IV. 

Constanten zur Berechnung der Messungen im Felde. 

§ 14. 

Um die Länge des durch eine Stange gemessenen Theils der Grundlinie zu erhalten, muss 
man die Neigung der Messstange, ihre von der Lage des Fühlhebels abhängige Verlängerung 
oder Verkürzung und die Temperatur nebst dem Ausdehnungecoöfficiente kennen. 

Die zur Berechnung erforderlichen Constanten betreffen somit die für jede Stange notirten 
Angaben der Wasserwage, des Fühlhebels und der Thermometer. 

§ 15. 

Die Construction des Neigungsapparates ist wie aus den Abbildungen, namentlich aus 
Fig. 13 und 14 ersichtlich, eine solche, dass die Neigung aus der Differenz zweier arc. tang. her- 
vorgeht, deren einer von der Angabe w der Wasserwage abhängt, nämlich 

C-w 

arc tang 

a 

während der andere constant ist gleich 

C — 1000 
arc tang —^ 

Die Constanten C und a durch directes Abmessen am Apparate selbst zu bestimmen 
würde, wenn auch ausführbar, schwerUch zum Ziele geführt haben. Viel einfacher und genauer 
ist der Zweck dadurch erreicht worden^ dass am Meridiankreise in Christiania in den Tagen 
September 23 und 24 die jedem Theilstrich der geradUnigen Scale entsprechende Neigung er- 
mittelt wurde. Es ergab sich auf diese Weise die folgende Tafel, in welcher i die in Bogen- 

Secunden ausgedrückte Neigimg und 

i 
Ci = — 2 M sin^ ~ 

die daraus folgende Correction bezeichnet. 

w 

250 
300 

350 
400 

450 

SOG 

IV 



1 

15388'' 


Ci 

1 

- 4.803 


14370 


4.189 


13349 


3.614 


12326 


3.082 


II 304 


2.592 


10280 


2.144 


9255 


1.737 
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w 

• 


1 


Ci 


600 


8229'' 


1 
- 1-373 


650 


7204 


I.OS3 


700 


6175 


0.774 


750 


5146 


O.S37 


800 


4116 


0.344 


850 


3086 


0.193 


900 


2056 


0.086 


950 


1028 


0.021 


1000 





0.000 


1050 


1028 


0.021 


IIOO 


2060 


0.086 


1150 


3091 


0.194 


1200 


4x22 


0.345 


1250 


5154 


0.539 


1300 


6186 


0.777 


1350 


7216 


1.056 


1400 


8245 


1.380 


1450 


9272 


1.744 


1500 


10299 


2. 151 


1550 


11326 


2.600 


Mittelst dieser Tafel wurde dann 


zur Erleichtenmg beim Interpoliren eine grössere Tafel 


berechnet, in welcher Ci, mit gleichen Intervallen — 


• » i 
O.Ol von 0.00 bis 5.30 vorschreitend, die ent- 


sprechende über oder unter 1000 liegende Angabe 


w zeigte. Es scheint überflüssig diese Tafel 


hier abzudrucken. 







§ 16. 

Die TheilwertliQ der von o bis 30 sich erstreckenden Scalen der Fühlhebel wurden am 
Comparator mit folgendem Residtate bestimmt. 

lin 

An der Messstange A i Theil = 0.022537 

— — B 0.022152 

— — C 0.022505 

— — D 0.022808 
also im Durchschnitt für alle 4 Messstangen 

1 Theil = 0.02250 

Annu Die Gleichungefi der Thermomefer sowie die Ansdehntmgscoefficieiüen der Messstangen sifhd 
schon oben § 2 und 3 miigetheiU. 
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V. 

Ergebniss der Messungen im Felde. 

§ 17. 

Die letzte Abtheilung dieser Publieation war die erste, welche unter die Presse gelegt 
ward. Das Hauptstück VIII «Die Messungen im Felde» war daher schon gedruckt, als das ganze 
Material noch einmal einer kritischen Sichtung mid Discussion unterworfen wurde. Es hat sich nun 
bei dieser definitiven Bearbeitung, deren Resultate in den folgenden Paragraphen vorliegen, heraus- 
gestellt, dass die Zahlen der mit Ci tiberschriebenen Rubrik (es sind mit Weglassung des Minus- 
zeichens die Correctionen wegen Neigung Ci = - 1728 [i — cosi] lin.) aus einer Tafel genommen 
worden, die mit der richtigen Tafel (§ 15) nicht genau übereinstimmt. Während nämlich für 
Angaben der Wasserwage zwischen 600 und 1400 beide Tafeln fast identisch sind, giebt die be- 
nutzte Tafel ausserhalb dieser Grenzen die Inclination also auch Ci ein wenig zu gross. 

Es genügt hier die für jede einzelne Basismessung am Schluss gegebene Uebersicht (Er- 
gebniss etc.i^) mit richtigen Zahlenwerthen zu reproduciren. Selbstverständlich ist die Berechnung 
nach den Tagebüchern beider Beobachter mit gleicher Vollständigkeit durchgeführt, während 
es für die Pubhcation genügend war, nur das eine, gleichgültig welches, abzudrucken. Dieses ist 
ganz zufällig das Tagebuch des zweiten Beobachters geworden. Wo zwischen beiden Angaben 
ein irgendwie erhebUcher Unterschied sich vorfand, ist solches in der Anmerkungsrubrik bemerkt 
worden. In einem folgenden Paragraphen werden diese Differenzen besonders discutirt. 



Die Grundlinie auf Egeberg. 

Erste Messung Ister Observator. 2ter Observator. 

1 1 

2'Ci = - 707.490 - 707.514 

JScj = -f 0.345 + 0.604 

Sq2 = - 68.399 - 68.374 



- (Ci + Ca + Cs) — - 775-544 - 775-284 



1 
Mittel - 775.414 

Direct gemessen 1013 Mi + 233.53 



Länge der GrundUnie = 1013 Mi - 54L884 



IV* 
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Zweite Messung Ister Observator. 2ter Observator. 

1 1 

^Ci = - 826.918 - 826.193 

Sc^ = — 2.081 — 1.870 

-2c, := + 72.765 + 72.758 



2 (ci + c, + C3) = - 756.234 - 755-305 



1 
Mittel - 755.770 

Direct gemessen 1013 M^ + 213.469 
Länge der Grundlinie = 1013 M, - 542.301 



Die Grundlinie auf Rindenieret (bei Levanger.) 
Erste Messung. 



Istor Observator. 


2ter Observator 


1 
^Ci = - 220.457 


1 
— 220.405 


2c 8 — - 2.095 


1.798 


JS'Ca — - 70.502 


- 70.576 



2 (Ci + Cj 4- Cj) = - 293.054 - 292.779 



1 
Mittel — 292.916 

Direct gemessen 903 Mi + 600.66 



1 
Länge der Grundlinie = 903 Mj + 307.744 

Zweite Messung. Ister Observator. 2ter Observator. 

1 1 

-Sci = - 191.530 - 191195 

SCi = — 3.106 — 2.912 

2c z = — 71.023 - 70.908 



2 (ci + C| + Cs) = - 265.659 - 265.015 



1 
Mittel - 265.337 

Direct gemessen 903 M» + 570.54 



1 
Länge der Grundlinie = 903 M, + 305.203 
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VI. 

Kritik. Neue Verbesserungen. Wahrscheinliche Fehler. 

Wenn man sich über die wahrscheinliche Grosse der Unsicherheit jeder einzelnen Basis- 
niessiuig eine präcise Vorstellung zu bilden wünscht, darf man nicht übersehen, dass eine genaue 
d. h. auf strenge Analyse gegründete Angabe jener Unsicherheit deshalb nicht möglich ist, weil 
unter den Fehlerquellen mehrere sind, die nicht in solcher Weise controllirt werden können, dass 
man aus den vorhandenen Beobachtimgen ihren Einfluss berechnen kann. Für solcli© Fj^hler- 
quellen wird man sich begnügen müssen mit einer Schätzung, die freilich der Sicherheit eines 
aus zureichenden Daten berechneten wahrscheinlichen Fehlers entbehren wird, dennoch al>er 
als massgebend muss betrachtet werden köimen. Wenn wir also doch in Erwägung der in Be- 
tracht kommenden mehr oder weniger bekannten Umstände imd Verhältnisse eine gewisse Grenze 
angeben zu können glauben, die solche Fehler nicht wohl übersteigen können, werden wir mit 
absichtlicher Ueberschätzung Uirer Bedeutung die Hälfte des Maximalwerthes als ihre 
wahrscheinliche Wirkung aimehmen. 

Die Uusicherheit des Endresultates hängt theils von den Messungen im Felde, theils von 
der Etalonnirung der Messstangen ab. Wir wollen mit den erstgenannten anfangen. 

Zufällige und constante Fehler respective Verbesserungen der aus den Messungen im 

Felde gezogenen Resultate. 

Zunächst haben wir die Umstände in Erwägung zu ziehen, welche die aus der Neigmig, 
der Contactstellung und der Temperatur der Messstangeu berechneten Correctionen 

Ci=:-i728 (i-cosi), cj =-0.0225 (F- 15) und C3 =0.019856 (t- 16.^25) 
ungenau, unvollständig oder unsicher machen können. 

§ 19. 

Fehler in der Neigung. Ein kleiner Fehler di in der durch die Wasserwage bestimmten 
Neigung einer Stange bewirkt in der entsprechenden Correction Ci = - 2 M sin* ~ einen Fehler 
dci, der wegen der Kleinheit von i 

ici = - I/TM j/cT di 

gesetzt werden kann. Bezeichnet man durch e den wahrscheinlichen Fehler einer Neigungs- 
bestimmung, so wird der durch die unvermeidlichen Fehler dieser Art erzeugte wahrscheinliche 
Einfluss auf die ganze Ghoindlinie 
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betragen. In e hat man neben den Beobachtungsfehlem im Felde auch die kleine Unsicherheit 
der den verschiedenen Theilstrichen der Wasserwage entsprechenden am Meridiankreise be- 
stimmten Neigung als miteinbegriffen sieh vorzustellen. Rechnet man e für 30" oder in Theilen 
des Radius (fgVi» was ohne Zweifel zu viel ist, so bleibt dennoch der wahrscheinliche Fehler 
± «|/2Ml/2'Ciin der Neigungscorrection 2'c, für beide Grundlinien ziemlich klein, nämlich 
fär die 

Iste Messung 2te Messung 

Ifn lio 

Grundlinie auf Egeberg ±0.228 ±0.247 

Grundlinie bei Levanger ±0.127 ±0.119 

Die an den Messstangen befestigten Lager des Neigungsapparates wurden am 9ten Mai, 
also vor Anfang der Messungen, sorgfältig am Comparator justirt. Nach Entfernung einer starken 
seitlichen (horizontalen) Abweichung wnirde der verticale Fehler durch wiederholtes Umlegen jeder 
Stange geprüft und zum vollständigen Verschwinden gebracht. Die Justirung der Lager hat sich 
auch bei den späteren Prüfungen recht gut bewähH. P]s fand sich nämlich die Lagercorrection 
(die der Zahl w anzubringende C^orrection) 

bei der Stange A B CD 



9 Mai 




0.0 




0.0 


0.0 




0.0 


20 Juni 


— 


0.35 


•f 


0.25 


- 09 . 




0.0 


also für die Egebergerbasis 


— 


0.17 


+ 


0.12 


- 0.45 




0.0 


II August 


+ 


0.17 


+ 


0.4 


- 03 


+ 


0.6 


27 August 


4- 


0.55 


+ 


0-75 


+ 0.25 


+ 


0.45 


also fiir die Levaneerbasis 


+ 


0.36 


-h 


0.57 


- 0.02 


+ 


0.52 



Diese kleinen zurückbleibenden Lagercorrectionen sind so wie die ebenfalls kleinen während 
der Messungen von Zeit zu Zeit (an sehr nahe horizontalen Stangen) bestimmten Schwankungen 
des Nullpimktes immer bei der Reduction berücksichtigt worden. 

Die notirten Angaben der Wasserwage sind in beiden Journalen mit äusserst wenigen 
Ausnahmen übereinstimmend. Es kommen aber in einigen Fällen auffallende Differenzen von 
100 oder 50 Theilen vor, die nur durch Schreibfehler erklärt werden können, ohne dass es mög- 
lich ist zu entscheiden, welche Zahl die richtige ist. Das Ergebniss jeder Basismessimg ist daher 
so berechnet, dass die Angaben beider Journale gleiches Gewicht erhalten haben. Und während 
die getrennten Resultate (Summen der Neigungscorrectionen nach der letzten Revision) also 
vorUegen 

Journal I. Journal 11. 

Iste Messung der Egebergerbasis .5'Ci = - 707490 -^ 707514 

2te — - — - 826.918 - 826.193 

Iste — - Levangerbasis — 220.457 — 220.405 

2te — - — - 191-530 - 191-194, 
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findet sich auf Grund der besprochenen Differenzen, welche in Ci folgende Unterschiede im 
Sinne Journal I — Journal 11 bewirken 



Egeberg^ 


^rbasis 


Levangerbasis 


Iste Messung 


2te Messung 


Iste Messung 


2te Messung 


lin 


lin 


lin 


lin 


+ 0.062 


4- 0.008 


+ 0.182 


+ 0.053 


- 0.093 


— 0.214 


- 0.037 


- 0.571 


+ 0.772 


— 0.048 


- 0.197 


+ 0.037 


— 0.072 


— 0.060 




+ 0.024 


+ 0.336 


- 0.372 




— O.OOI 


- 0.251 


- 0.051 




+ 0.007 


- 0.731 


+ 0.012 




+ 0.033 

+ 0.083, 


dass der im Mittelwerthe von 


2"ci steckende Fehler 


not h wendig zwischen den respectiven Grenzen 


lin 


lin 


lin 


lin 


± I.I53 


± 0.382 


± 0.208 


± 0.405 



liegen muss. 

Der wahrscheinliche Fehler wird aber 

1 . i 1 1 

Jl 0.575 ±_ 0.220 jf 0.135 jf 0.291. 

Vereinigt man dieses Resultat mit dem oben angeführten, so hat man schliesslich als den 
wahrscheinlichen Fehler der Grösse JSci für die 

Iste Messung 2te Messung 

Egeberger Basis I/0.228' + 0.575* = ± 0.619; 1/0.247* + 0.220* = ± 0.331; 



Levanger Basis I/0.127* + 0.135* = ± 0.185; 



V^o.119* + 0.291* = jf 0.314; 



Doppelte 

Messung 

1 
E. B. ± 0.350 

L. B. ± 0.183 



Unterschied zwischen 
beiden Messungen 

1 
± 0.701 

± 0-365 



Diesen mit 2'ci verknüpften Theil des wahrscheinUchen Fehlers wollen wir mit yi be- 
zeichnen. 



§ 20. 

Angaben der Fühlhebel. Zur Berechnung der Correction c% oder 2cs ist der für 

die vier Messstangen im Durchschnitt gültige Werth eine» Scalentheils 0.0225 (§ 16) angewendet 
worden. Die an sich äusserst kleine Unsicherheit dieser Grösse hat für die kleine Correction Sct 
durchaus keine Bedeutung. Was die Unsicherheit der abgelesenen Zahl F betrifft, hat es sich 
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aus der Vergleichung der Journale herausgestellt, dass jedes auf beiden beruhende F einen 
wahrscheinlichen Fehler von ± 0.0215 Scalentheilen = ± 0.00048 hat, woraus für eine n Stangen 
messende. Linie die verschwindend kleine Unsicherheit ± 0.00048 y n. 



§21. 

Excentrischer Contact. Eine etwas excentrische Berührung des Fühlhebels 
einer Stange mit dem festen Ende einer anderen Stange hat für die Messung dieselbe Wirkung 
als eine Verkürzung der letzteren. Die Wirkung würde gerade umgekehrt sein, wenn die Fläche, 
welche das feste Ende einer Stange bildet, eine auf die Längenrichtung senkrechte Ebene wäre. 
Sie würde Null sein, falls die Endfläche als Theil einer Sphäre mit Centrum am andern Ende 
der Stange geschliffen wäre*). In der That hat nun allerdings jede Messstange eine convexe 
Endfläche, der Krümmungshalbmesser ist aber nur ein kleiner Bruchtheil von der Länge einer 
Stange, daher die Wirkung einer stark cxcentrischen Berührung, wie die folgenden Versuche 
lehren, recht merklich. 

Bezeichnet man die Entfernung der Contactstelle von der Mitte der festen kreisförmigen 
Endfläche mit e (in Theilen des Halbmessers dieser Kreisfläche ausgedrückt), so wird die «Ver- 
kürzung» = ke' zu setzen sein. Zur Beurtheilung des Fehlers oder der Grösse k wurden am 20 
Juni Versuche angestellt in der Weise, dass auf dem Comparator die Berührung bewerkstelligt 
wurde bald in der Mitte jener kreisförmigen schwach convexen Endfläche, bald um den halben 
Radius seitlich, nach oben oder unten, davon entfernt. 

Die wiederholt beobachtete Verkürzung betrug für e = 0.5 

r lin lin 

bei der Stange A 0.076 = 0.00422, woraus folgt k = 0.01688 

— B 0.020 = o.ooiii 0.00444 

— C 0.128 = 0.00710 0.02840 

— D 0.0775= 0.00430 0.01720. 

lin 

Durchschnittlig hat man also die Verkürzung = 0.01673 e^- 

SelbstverständUch wurde bei der Messung der Grundlinien die Centrirung stets mit Sorg- 
falt ausgeführt. Nach gehöriger Einstellung (bis zum Einspielen des Fühlhebels auf 15) wiu'de 
aber gewöhnUch durchs Anziehen der die Stange festklemmenden Schraube die Ccntrirnug etwas 
gestört, was in der Regel eine neue immerhin kleine Berichtigung nothwendig machte. Wenn 
aber e nur eben bemerklich war, wurde diese letzte Berichtigung unterlassen. Es sei E der 
grösste annehmbare Werth von e; nimmt man nun jeden Werth von e zwischen o und E als 
gleich wahrscheinlich an, betrachtet also Va E als die wahrscheinliche Excentricität, so hat man 
den wahrscheinlichen Werth von e^ gleich 



*) Darch eine solclie Consti-uction würde man doch nichts gewinnen, weil ein excentrischer Contsct stets 
mit einem Fehler in der Neigangsbestimmung verbunden sein würde. 
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E 3, 



ZU setzen. Schwerlich wird jemals e grösser als V4 gewesen; setzt man also E = 0.25, so wird 
die durch diesen Fehler durchschnittlich bewirkte Verkürzung einer Stange gleich 0.00035 lin. zu 
schätzen sein, eine Grösse, die allerdings um die Hälfte zu gross oder zu klein sein dürfte. 

Wegen dieses systematisch wirkenden Fehlers verlangt also eine n Stangen messende 

Gnmdlinie unter den bezeichneten Voraussetzungen eine Correction gleich 

1 1 

- (n-y) (0.00035 ± 0.00017) 

[p bezeichnet die Anzahl der Fälle, wo das feste Ende einer Stange nicht in Contact mit dem 
Fühlhebelknopfe der zuletzt orientirten gebracht, sondern in dessen Verticallinie mittelst eines 
seitwärts aufgestellten Theodoliten ein\4sirt wurde — entweder unmittelbar, wenn es nöthig war 
dieses Verfahren anzuwenden, um eine starke Neigung zu vermeiden, oder mittelbar durch die in 
den Boden hineingetriebene Versicherungsmarke (Nachtmarke), wenn die Arbeit abends oder 
wegen schlechten Wetters unterbrochen ^iirde]. 



§22. 

Horizontalabweichung in der Richtung der Messstangen. 

Bei jedem neuen Stande des zum Einzielen des vorderen Endes der Stangen benutzten 
Theo<loliten wurde die genaue Orientirung durch Prüfung m beiden Lagen des Instrumentes stets 
mit solchem Erfolge bewerkstelligt, dass die Zielrichtung niemals um mehr als ein Paar Secunden 
von der durch die beiden Endpunkte der Grundlinie gelegten Verticalebene abwich. Es fragt 
sich also hier nur darum, wie genau das Vorderende einer Stange in der Zielrichtung des Theo- 
doliten sich einstellen Hess. Drückt man die lineare Unsicherheit (c) in Linien aus und erinnert, 
dass sie nahezu ebenso gross ist für das andere Ende, so ist die zu befürchtende horizontale 
Richtungsabweichung der 1728 Linien messenden Stange gleich 



= v 



- c 

2 



1728 

Die auf die Grundlinie prqjicirte Länge der horizontalen Stange 1728 (1-2 sin* j) Lin., 
das heisst die effective Länge der Stange, wird also um — ^ Lin. kürzer sein als die, welche der 
Rechnung zu Grunde gelegt worden. Damit man den durchschnittlichen Werth von c* möglichst 
genau abschätze, wird es erlaubt sein die annähernd richtige Annahme zu machen, dass bei jedem 
Stand des Theodoliten die Entfernung desselben von der letzten Stange immer zwischen den 
Grenzen Di = 500 Fuss und D^ = 50 Fuss variirt und c bei der grössten Entfernung Dj nie- 
mals 2 Linien überschritten habe. Bei einer Entfernung d (zwischen Di und Dj) würde also c 
höchstens die Grösse 2 ^ Lin. erreichen, folglich c* im Maximo 4 ^, sein können. Schreibt 

man nun jedem Werthe c zwischen o und 2 Lin. gleiche Wahrscheinlichkeit zu, so wird in der 

V 
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Entfernung d der durchschnittliche Werth von c* gleich !| ^,. Und im Ganzen erhält man 
zwischen den Grenzen Di und Dj durchschnittlich 



c» 



= 4 ^ (dV7d = 4 (» + ^' + (ff)'O = ^^ 





lin 


lin 




+ 0.015 


+ 0.014 


lin 




liii 


- 0.351 


+ 0.175 


- 0.314 + 0.157 



oder die wegen der Horizontalabweicliung im Durchschnitt zu befürchtende Verkürzung jeder 

Stange 

c* . "° 

-r Lin. = 0.000286, 

1728 ' 

lin 

deren wahrscheinliche Unsicherheit kaum ± 0.000 10 überschreiten wird. 

Wegen des hier betrachteten Fehlers wird also eine ohne Rücksicht auf denselben be- 
rechnete Grundlinie ebenfalls eine negative Correction verlangen, deren unter den angege- 
benen Voraussetzungen wahrscheinliche Grösse 

lin lin 

— n (0.00029 i 0.000 10) 
beträgt. 

Die in den letzten Paragraphen discutirten Correctionen der gemessenen Grundlinien und 

die damit verknüpften Bestandtheile der wahrscheinlichen Fehler mögen zusammengelegt mit y^i 

bezeichnet werden. Zur Berechnung dieser Grösse hat man also für die respectiven Grundlinien 

Egeberg Rindenieret 

Un 

i 0.00048 y n d. h. 

lin lin 

— (n-y) (0.00035 ± 0.00017) d. h. 

lin Un 

— n (0.00029 +. o.oooio) d. h. — 0.294 \+ o.ioi - 0.262 ± 0.090 

Die aus der Discussion hervorgehende Verbesserung der Grösse Ji'ca und ihr wahrschein- 
licher Fehler ist also 

Egeberg Rindenieret 

lin ■ lin lin lin 

yj . . . — 0.64s ± 0.203 — 0.576 ± 0.182 

Dies gilt der einfachen — der ersten so wie der zweiten — Messung. Die Unsicherheit 

besteht eigentlich aus zwei Theilen, einem rein zufillligen und einer unbekaimten, dem constanten 

GUede proportionalen, daher beiden Messungen derselben Grundlinie gemeinschaftlichen Grösse. 

Nimmt man beide Theile gleich gross an und scheidet den zufälligen Theil durch Cursiv aus, 

so hat man 

Y^ Y% den zu befürchtenden 

für jede einzelne Messmig für die doppelte Unterschied beider 

Messung Messungen 

I und n HI + 11) n-i 

1 1 .^ 1 ,_ 1 1 1 

Egeberg - (0.645 ± 0.203 Y\) ± 0.203 Y\ - 0.645 ±0.176 ± 0.203 

Rindenieret - (0.576 ± 0.183 V\) ± 0183 V\ - 0.576 ± 0.157 ± 0,182 
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§23. 

Temperatur und Ausdehnung der Messstangen. 

Die Correction Jca = 0.019856 -5" (t- i6°.25) ist mit dem von Liiidhagen bestimmten 
mittleren Ausdehnungscoefticienten der Messstangen bereclmet worden, daher wie dieser nur um 
"iH^r ^^^^ 0.0013 des ganzen Werthes unsicher (§ 3). 

Weil aber derselbe Ausdehnungscoeffieient benutzt worden ist um die am Comparator bei 
einer Temperatur to bestimmten Längen der Messstangen auf die Normaltemperatur 1 6*^.2 5 zu 
reduciren, so ist in der That die in Frage kommende Unsicherheit gleich ± 0.0000258 S (t-to). 

Bei den Vergleichmigen vor und nach den Basismessungen war die mittlere Temperatur- 

der Stangen 



für die G. L. auf Egeberg: vor der ersten Messung 10.077, nach der zweiten Messung 17.681; 

— — — Rindenieret — — — i3-i55, — — — — iJ-347- 

Die effectiven Vergleich-Temperaturen sind hieraus auf dieselbe Weise al)zuleiten wie 

oben (§ 1 1 und 1 2) die Werthe Mj und Mj aus den umittelbaren Ergebnissen der Vergleichungen. 

Man hat also 

Egeberg (n = 1013) Rindenieret (n = 903) 

erste Messung, zweite Messung. erste Messimg. zweite Messung. 

00 00 

to = 11.978 15-780 12.703 11.799 

0000 

n(tt)- 16.25) = 2" (to- 16.25) = - 43275 - 476.1 - 3202.9 -4019.3. 

Ferner hat man 

2'(t-i6o.25) = - 3443.5 +3664.3 - 3554.4 ~357i.i- 

FolgUch 

:? (t-to) = + 884.0 (I) +4140.4 (11) - 351.5 (I) + 448.2(n). 

Die hier behandelte Unsicherheit wird also im Ergeh niss der doppelten Messung 

I+II 1 1 

±_ 0.0000258 "~j~ = Jt 0.065 -t o.ooi . 

während sie zwischen beiden Messungen einen wahrscheinlichen Unterschied be- 
wirkt gleich 

+. 0.0000258 (II — I) = ± 0.084 ± 0.021. 

§ 24. 

Mit welcher Sicherheit die wahn? Temperatur der Stangen ermittelt worden, ist schwer 
zu beurtheilen. Man ist in der That gezwungen anzunehmen, dass jedes Thermometer mit der- 
jenigen Hälfte einer Stange, in deren Mitte sein Quecksilberreservoir angebracht ist, stets gemein- 
schaftUche Temperatiu* besitzt, dass also die zu einem Mittel vereinigten Angaben beider der- 
selben Stange zugehörigen Thermometer weiter keine Correction bedürfen, um die mittlere Tem- 
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peratur der Stange zu bezeichnen als die aus der Tafel pag. 9 genommene Gleichung. Gegen diese 
Annahme wird auch nichts einzuwenden sein, wemi die Temperatur stationär ist. Störende 
Einflüsse auf die Thermometer durch Strahlung sind nämlich nicht zu befürchten, weil die über 
jede Scale in dem Kasten angebrachte Oeffnung selbst während der Ablesung verdeckt bleibt 
durch eine darin angebrachte Glasscheibe. Bei almälig ab- oder zunehmender Wärme der äusseren 
Luft verhält sich aber die Sache anders. Dann weiss man nicht, ob die mittlere Temperatur der 
Stange mit der abgelesenen übereinstimmt, oder ob sie ein wenig höher oder niedriger ist als 
diese, eben weil man nicht weiss, ob die Stange selbst die Temperatur der äusseren Luft früher 
oder später annimmt als ihre Thermometer. Dass aber in dieser Hinsicht der Vorgang einiger- 
massen constant ist, wenn die Umstände der Art sind, dass die Messungen regelmässig fort- 
schreiten können, ist wohl kaum zu bezweifeln; man wird daher annehmen dürfen, dass die 
Temperatur einer Stange — gleichviel ob steigend oder fallend — nach einer gewissen, immer 
gleichen Zeit J von ihren Thermometern angegeben wird. (Selbstverständlich ist /l als negativ 
zu betrachten, wenn die Thermometer die mittlere Temparatur der Stange zu früh zeigen). Be- 
zeichnet man nun die einer Zeiteinheit entsprechende Aenderung der Temperatur mit r, so ist 
0.0019856 ^2r die Verbesserung, welche der berechneten Grösse 2*0 8 hinzugefugt werden sollte. 
Ihre Berechnung ist freilich unmögUch, so lange als J völlig unbekannt ist, man gewinnt aber 
doch schon durch die leicht zu ermittelnde Grösse JS"«: ein Urtheil über den relativen Werth der 
an den verschiedenen Messungen haftenden Fehler dieser Art. 

Eine solche Rechnung hat folgendes Resultat gegeben: 

1 
Egeberger Basis, erste Messung, Verbesserung der Grösse 2?Cs = + 0.175 J 

— — zweite — — — — — = + 0.700 J 
Levanger Basis, erste — — — — — = -f 0.204 ^ 

— — zweite — — — — — = -f 0.454 J 

Als Zeiteinheit ist hier die bei regelmässigem Vorgang der Messungen auf eine 
Stange durchschnittlich verwandte Zeit. Diese war auf Egeberg volle 4 Minuten, auf 
Rindenieret aber, wo das Terrain viel günstiger war, nur 2J Minuten. Will man hier die Zeit- 
minute als gemeinschaftliche Zeiteinheit verwenden, so müssen die zwei ersten CoöfBcienten durch 
4, die zwei letzteren durch 2.5 dividirt werden. 

Was die Ablesung der Thermometer betrifft, so ergiebt sich aus dem Vergleich beider 

Journale, dass die zufalligen Beobachtimgsfehler sehr klein sind; ihre wahrscheinliche Wirkung 

auf die berechnete Länge beträgt für 

1 1 

die G. L. auf Egeberg, erste Messung ± 0.012, zweite Messung ± 0.004 

— - Rindenieret — — ± 0.037, — — ± 0.057 

Bezeichnet man mm mit y^ den wahrscheinlichen Fehler (mit Einschluss der unbekannten 
systematischen Verbesserung) der Grösse ics, so erhält man für die 
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Egeberger Basis | ' ^ . , ^r 5 :, ' ^ . * ^ . ** 

iic-x^ 1 1. .j ^c ? ^3 = ± 0.065 ± } 1/ 0.012« + 0.004J + 0.437 ^ = ± 0.065 + 0.437^ 

Mittel aus beiden Messungen ) 

Levanger Basis l > , ,/ ., ., * ^ * ' ^ 

HX-xx 1 V -J Tic ^ ^3 ^ ± 0.001 ± \ V 0.037-* + 0.057- + 0.329 // = ± 0.034 + 0.329 z/ 

Mittel aus beiden Messungen J 

und für den Unterschied zwischen erster und zweiter Messung der 

1 1 1 

Egeberger Basis y^ (II) - /^ (I) = 1/0.084^ + 0.012' + 0.004' + 0.525 ^/= ±0.085 + 0.525^/ 



Levanger Basis ^3 (II) - y^ (I) = {/ 0.021^ 4- 0.037' + 0.057' + 0.250./= i 0.071 + 0.250// 

§25. 

Indem wir jetzt zu den wuhrsclicinlichen Fehlern der GrössQu Mi und Ma übergehen, er- 
innern wir daran, dass ihre Werthe aus der durch direkte Vergleichungen ermittelten (Jesaramt- 
länge der vier Messstangen vor der ersten Messung 4 Mo und nach der zweiten Messung 
4 Mo + a in einfachster Weise abgeleitet worden. Wir haben nämlich 4 Mi = 4 Mo + Ja und 
4 M3 = 4 Mo + f a, daher 4 (M^ - Mj) = J a angenommen. Ausser der schon berücksichtigten 
Unsicherheit des Ausdehnungscoefficienten sind folgende vier Fehlerquellen in Betracht zu ziehen. 

1. Der wahrscheinliche Fehler des in Besselsche Toisen ausgedrückten Werthes N; dieser ist 

1 

nach Lindhagen ± 0.00058. 

2. Wahrscheinlicher Fehler der wegen Biegung des Comparatorbalkeus angewandten Correc- 
tion, welcher nach § 13 gleich ± 0.00025 ist. 

Die vereinigte Wirkung dieser beiden wahrscheinlichen Fehler nenne ich 

1 
^j = ± 0.00063. 

Man darf nicht vergessen, dass der wahre Fehler fii für M|, M^ uudM = J (Mj + Mj) 

gemeinschaftlich, dass also M^-Mj davon unberührt ist. 

3. Die aus den Vergleichungen der Messstangen mit N zu ermittelnde Unsicherheit, welche 
mit /i, bezeichnet werden mag. Die Rechnung giebt 

Egeberg. Rindenleret. 

aus Vergl. vor den Messmigen . . . . * . ju^ = ± 0.000083 -i 0.000107 

— nach den Messungen .... ± 0.000139 -t 0.000196 

Es folgt aus diesen Zahlen für 

1 1 

M = i (Ml + Mj) ein wahrscheinl. Fehler /», = ± 0.00008 /».j = ± o.oooii 

und für den Unterschied 

M3-M1 ein wahrsch. Fehler .... ± 0.00016 ± 0.00022 . 

4. Die Unsicherheit jener Voraussetzung, dass beide Messungen derselben Grundlinie gleiche 
Veränderungen bewirkt haben in den Längen der Messstangen, (darin für die Egeberger 
Basis miteinbegriffen die Unsicherheit der nur die Stange C betreffenden HyiK)these, dass 
nämlich ihre Verkürzung grösstentheils — durch den oben erwähnten Umstand — nach 
beendigter Messung hervorgerufen worden ist). 
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Es ist zwar anzunehmen» dass diese Unsicherheit in einem gewissen Verhältniss zur 
Längen Veränderung seihst stehe, aher — in welchem? Bei einer so regelmässig vor- 
schreitenden Arbeit wie die einer Basismessung wird man annehmen dürfen, dass die 
neben der almäligen Abnutzung der Contactstellen vorkonnnenden Erschüttenmgen wesent- 
hch von der Beschaffenheit des Terrains abhängt, daher in beiden Messungen der- 
selben Grundlinie ziemlich gleiche Wirkung auf die Längen der Messstangen 
haben. Die Möglichkeit einer grösseren Verschiedenheit glauben wir daher gehörig zu 
würdigen, wenn wir i : 2 und 2 : i als wahrscheinliche Grenzen annehmen, innerhalb wel- 
cher das zwischen beiden bestehende \'^erhältniss fällt. 

Man wird dieser Annahme gemäss für die zwischen erster und zweiter Messung 
gültige Gesammtlänge als wahrscheinhchc CJrenzen 4 My + Ja und 4 Mo -f § a setzen 
dürfen, also dem entsprechend annehmen, dass mit gleicher Wahrscheinlichkeit (= J) der 
wahre Werth von 

Mj innerhalb oder ausserhall) der Grenzen My -f ^\ a und Mo -f j\ liegt, 
Mg — — — — — Mo + i a — Mo + 5\ — 

folglich mit gleicher Wahrscheinlichkeit 

M = J (Mj -}- Mj) zwischen Mq -f ^^ a imd M« 4- -/h- 

Die zur Berechnung angewendeten Werthe 
M, = Mo + ,V ii M'i = Mo -f T^ß a mid M — J (M^ -i- M.J =: M^ + J a 
erhalten somit sämmtlich einen wahrscheinlichen Fehler ^13 = ± ^\ a. 

Für die Eg eher gor Basis hat man nach § 11 

r T 

a = 0.3314 ±_ 0.0460. 
Der oben abgeleitete Werth M = J (M^ + M.^) = Mo + Ja hat also in diesem 

Falle eine doppelte Unsicherheit, nämlich ± "--g*~ r ± *^, deren erster Theil von dem Ver- 
halten der Stange C herrührt. Es ist also 

T T t T 

^j, =^ j: 0.00575 _+ 0.00690 ±_ 0.00096 = JL 0.00905; 

oder man hat — in Bruchtheilen einer Linie — für die Egebergcr Basis 

1 
^3 =^ ± 0.00050, 

für den Unterschied M.^-Mi entsprechend den wahrscheinlichen Fehler = ± o.ooioo. 

r r 

Für die Levangerbasis gaben die Vergleichungen , a = 0.1459 oder besser 0.2590 
1 

= 0.01440, weil es richtiger ist als Mass der Unsicherheit die Summe der Längen Verän- 
derungen ohne Rücksicht auf Vorzeichen zu nehmen; folglich wird hier 

1 

fi^ = _+ 0.00030 

i 

und für den Unterschied M^-Mj der wahrscheinliche Fehler ^ ± 0.00060. 
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VII. 

Endresultate. 

§26. 

Die Grundlinie auf Egeberg. 

Als Ergebniss der Verglcicliungen haben wir die durchsehnitilicbe Länge der 4 Mess- 
stangen, ausgedrückt in Besselsche Toisen: 

1 
Ml = 2 Toisen - 0.04318 

M2*= 2 Toisen - 0.04548 

1 1 

Das Mittel beider Werthe — mit seinem aus /r^, ~ ± 0.00063, /i*2 = ± 0.00008 und 
1 
/I3 = ji 0.00050 zusammengesetzten walirselieinlichen Fehler, wird also 

i (Ml + MJ =: 2 Toisen - o!o4433 ± o!o0081 i. 

Der Unterschied aber und die demselben anhaftende Unsicherheit (± 0.00016 ± 0.00 100) 
Mj-Mi = - o!o0230 ± O.Woi 2. 

Die Länge der Grundlinie fanden wir 

1 
aus der ersten Messung I — 1013 Mj - 541.884 

— — zweiten — II ~ 1Q13 Mjj - 542. 301 

also zweimal gemessen 



to' 



HI + H) =3 1013 Ml±.m, _ ^^2'^^, 

oder mit der in den Paragraphen 19—24 discutirten Verbesserung und Unsicherheit, nämhch 

11 111 

^1 + ^2 + rs = - 0.645 + 0.437 -/ ± 0.350 ± 0.176 ± 0.065, 

HI + II) = 1013 -^^ — ^ - 542.737 + 0.437 -^ ± 0.397. 
Nach Gleichung i ist aber 

M -4- M ^ ' 

1013 — = 2026 Toisen — 44.906 ± 0.820. 

2 

Die mittlere Meereshöhe der Grundlinie war 123.7 Meter, daher die Reduction auf den 

1 
Meereshorizont = - 33.89. 

Als Resultat beider Messungen erhalten wir also : 
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Länge der Grundlinie auf Egeberg 
reducirt auf den Meereshorizont 

lln. l 1 

2026 Toisen - 621.533 + o-437 ^ ± 0.91 1 
oder 2026.28063 Toisen + 0.437 ^ ± O.sil. 

Der Unterschied 11 — I liefert mit Rücksicht auf das im vorigen Paragra))h Entwickelte die 

Gleichung 

11 111 

o = 1013 (Mg — MJ — 0.417 + 0.525 A ± 0.701 ±_ 0.203 ± 0.084 
oder nach gehöriger Substitution und Reduction 

== - 2I747 + o!525 ./ ± 1I25I E, 

Diese Gleichung giebt 

./ =. + 5.23 ± 2.38 

oder in Zeitminuten ausgedrückt (vgl. § 24) 

z/ = + 20.9 ± 9.5 Zeitminuten. 



• §27. 

Die Grundlinie auf Rindenieret (Levanger Basis). 

Die durchschnittliche Länge der 4 Messstangen war 

1 
während der ersten Messung M^ = 2. Toisen - 0.03704 

— — zweiten — M^ = 2 Toisen - 0.03633 

Das Mittel beider Werthe mit Rücksicht auf 

111 1 

/w-i + /I2 + /*8 = ± 0.00063 i o.oooii jh 0.00030 = i 0.00071 

ist also 

1 1 

\ (Mj + Mj) = 2 Toisen - 0.03668 ± 0.00071 i, 

der Unterschied aber mit Rücksicht auf die Unsicherheit (± 0.00022 ± 0.00060) 

1 1 
Mj — Mj = + 0.00071 ±_ 0.00064 2, 
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Die LäDge der Grundlinie fanden wir 

aus der ersten Messung I = 903 M^ + 307.744 
— — zweiten — 11 = 903 Mj, + 305,203 

also zweimal gemessen 



1 (I + U) = 903 ^^^-±^ + 306.473 



oder mit Rücksicht auf 



11 111 

/i + /a + ^3 = - 0576 + 0.329 ^ ± 0.183 ± 0.157 ± 0.034 

i (I + 11) = 903 — ^-— — 2 + 305-^97 + 0.329 ± 0.243- 
Nach Gleichung i ist aber 

903 — ^ = 1806 Toisen - 33.127 ± 0.641. 

Fügt man zugleich die der mittleren Meereshöhe 3.5 Meter entsprechende Reduction 
auf den Meereshorizont = - 0.852 hinzu, so erhält man als Resultat beider Messungen: 

Länge der Grundlinie auf Rindenieret 

reducirt auf den Meereshorizont 

lin 1 

1806.31472 Toisen + 0.329 J ± 0.686 

Der Unterschied zwischen den Ergebnissen der ersten und der zweiten Messung giebt 

11 111 

II— I. . . . o = 903 (M.^-Mi) - 2.541 + 0.250 J ± 0.365 ± 0.182 ± 0.068 

und wiegen Gleichung 2 

= - L900 + o!250 J ± 0.711 . . . . L 

Die letzte Gleichung giebt 

^ = -f 7.60 ± 2.84 

oder in Zeitminuten ausgedrückt (vgl. § 24). 

z/ = + 19.0 ± 7.1 Zeitminuten. 



§ 28. 

FjS ist ein bemerkenswcrther Umstand, dass die Bestimmung der Grösse ./, welche durch 

die zweimalige Messung jeder (irundlinie ermöglicht wurde, ein zwar ziemlich unsicheres, in 

beiden Fällen aber nahe übereinstinnnendes Resultat geliefert hat. 

Das Mittel aus beiden 

j =z 20.0 ± 5.9 Zeitminuten 

zeigt, dass die Thermometer im Allgemeinen diejenige mittlere Temperatur angeben, welche die 
Stangen 20 Minuten früher hatten. Und es scheint diese (irösse innerhalb des angesetzten wahr- 

VI 
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schemlichen Fehlers so weit gesichert zu sein, dass es uns weniger gewagt scheint sie zur letzten 
Berichtigimg der Grundlipie anzuwenden als sie gänzlich unberticksichtiget zu lassen. 
Setzt man also den bisher unbestimmten Theil 

1 1 linmml 1 1 

der Egeberger Basis + 0.437 J ±_ 0.911 = 0.437 (20.0 ± 5.9): 4 ± 0.911 = + 2.187 ± 1.116, 
der Levanger Basis + 0.329 J ±_ 0.686 = 0.329 (20.0 + 5.9): 2.5 ± 0.686 = + 2.632 ± 1.035, 
desgleichen in den Gleichungen E und L 

1 .m ra m 1 1 

+ 0.525 A = 0.525 (20.0 ± 5.9): 4 = + 2.625 ± 0.774, 
H- 0.250 J = 0.250 (20.0 ± 5.9): 2.5 = 4- 2.000 ±_ 0.590, 

SO erhält man schUessUch die in Besselsche Toisen ausgedrttckten auf den Meereshorizont redu- 
cirten Längen der Grundlinien: 

Die Orundlinie auf Egeberg = 2025.28316 Toisen 

mit einem wahrscheinlichen Fehler gleich ± 0.00129 oder |C7önon '^^ ganzen Länge; 

T T 

zweimal gemessen mit einem Unterschied 0.00014 ± 0.00170. 



Die Grundlinie auf Rindenieret (bei Levanger) = 1806.31777 Toisen 

mit einem wahrscheinlichen Fehler +. 0.00120 oder <g/||www| '^f ganzen Länge; 

T T 

zweimal gemessen mit einem Unterschied 0.00012 ± 0.00138. 
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vm. 



Die Messungen im Felde. 



§29. 



Die Grundlinie auf Egeberg bei Christiania. 



Die Grundlinie auf dem Egeberg. Erste Messung. 





Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 


t 


Datam. 


Nr. 


Stange 


MVrf% 4M 4% 


N<-ignng. 


hebel. 


mo- 


girtet 


Anmerkungen. 






wage. 


Ct 


F 


meter. 


t— 16025 




1864. 








Pur. Lia. 




Celtitti. 


G eltiui 




Hai 20. 


1 


A 


955.3 


0.017 


15.1 


13«82 


-2«58 


Anfangspunkt „Basis A** (nördliches 




2 


B 


955.8 


0.017 


14.8 


13.72 


2.65 


Ende der Grundlinie). 




3 


C 


1229.5 


0.453 


15.6 


13.70 


2.691 


« 




4 


D 


1174.95 


0.265 


14.05 


13.77 


2.64 






5 


A 


1150.4 


0.195 


14.2 


13.85 


2.55 






6 


B 


1040.85 


0.014 


14.8 


13.89 


• 2.49 






7 


C 


1441.4 


1.678 


15.2 


13,95 


2.44 






8 


D 


1222.6 


0.428 


15.1 


13.88 


2.53 






9 


A 


1223.65 


0.432 


14.6 


14.23 


2.17 






10 


B 


1439.75 


1.670 


14.7 


14.12 


2.26 






11 


C 


1242.5 


0.510 


15.7 


14.15 


2.24 1 






12 


D 


1433.15 


I.619 


15.5 


14.25 


2.16 i 






13 


A 


1450.45 


t.752 


16.2 


14.27 


2.13 






14 


B 


1364.45 


I.I46 


18.2 


14.32 


2.06 






15 


C 


1062.85 


0.034 


12.8 


14.35 


2.04 




! 


16 


D 


1126.3 


0.138 


15.25 


14.65 


1.75 


- 




17 


A 


1268.15 


0.621 


15.1 


14.75 


1.65 




1 


18 


B 


1113.8 


O.II2 


14.85 


14.68 


1.70 






19 


C 


886.95 


O.IIO 


14.15 


14.88 


1.51 






20 


D 


1209.75 


0.380 


15.05 


15.15 


1.25 




1 


21 


A 


1341.0 


1.003 


11.90 


15.20 


1.20 






22 


B 


1236.3 


0.482 


14.55 


15.25 


1.13 






23 


C 


1229.6 


0.4S3 


17.30 


15.45 


0.94 






24 


D 


1238.9 


0.493 


14.6 


16.00 


0.40 






25 


A 


998.7 


0.000 


16.35 


16.05 


0.35 


Nulp. der Wasserwage : 1000.0 




26 


B 


1322.8 


0.900 


14.8 


15.95 


0.43 


* 


1 


27 


C 


1239.2 


0.492 


19.6 


16.15 


-0.24 




1 
1 


28 


D 


1043.75 


0.016 


14.8 


16.42 


+ 0.02 




1 


. 29 


A 


1289.25 


0.723 


15.6 


16.27 


- 0.13 ' 






30 


B 


944.8 


0.026 


15.3 


15.60 


0.77 






31 


C 


1068.55 


0.040 


15.55 


16.22 


0.17 






32 


D 


1026.55 


0.006 


15.7 


16.35 


0.05 






33 


A 


949.2 


0.022 


17.9 


16.32 


0.08 






34 


B 


891.75 


O.IOI 


14.7 


16.05 


0.32; 






35 


C 


1278.9 


0.670 


15.35 


16.23 


-0.16 






36 


D 


1219.2 


0.416 


13.9 


16.48 


+ 0.08 






37 


A 


1128.5 


0.142 


18.05 


16.48 


+ 0.08 i 






38 


B 


1323.0 


0.901 


10.9 


16.35 


-0.02 


Nr. 1—50. 




39 
40 


C 
D 


1263.05 
1261.6 


0.595 
0.591 


12.95 
14.95 


16.40 
16.45 


+ 0.01 
0.05 


2ci - 24.419 




41 


A 


1206.0 


0.368 


13.1 


16.50 


+ 0.11 


2{F-15)- + 4.00 




42 
43 


B 
C 


1238.2 
1332.75 


0.492 
0.956 


14.2 
15.4 


16.25 
16.10 


- 0.12 
0.29 


2(t-16''25)- - 50«66 


i 


44 


D 


1301.7 


0.788 


15.9 


16.05 


0.35 1 




1 


45 


A 


1187.55 


0.305 


16.5 


16.25 


,0.151 






46 


B 


1060.05 


0.222 


14.7 


16.05 


0.32 






47 


C 


1015.5 


0.002 


10.2 


16.10 


0.29 


• 




48 


D 


1039.6 


0.014 


17.95 


16.32 


-O.O81 






49 


A 


1422.5 


I.S45 


12.55 


16.58 


+ 0.19 






50 

1 


B 


1085.45 


0.064 


17.8 


16.65 


+ 0.28 


Ister Obs. Wass^rwage : 985.45 





Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egeberg. 1 


Erste Messung. 




Lauf* 




Wasser- 


Gorr.wfg. 


Fühl- 


Ther- 


1 
Corri- 




Datain. 


«T 


Stsnge 




NeJgnDg. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Cl 


F 


meter. 


t-16025 












Pst. Lln. 




CcUini. 


OUlvi. 




Hai 20. 


51 


C 


936.35 


0.035 


14.95 


16«67 


+ 0«28 






52 


D 


1046.75 


0.019 


16.15 


16.83 


0.43 






53 


A 


853.8 


0.183 


16.55 


17.08 


0.69 






54 


B 


1181.3 


0.285 


13.75 


17.07 


0.70 






55 


C 


1428.05 


1.58* 


7.9 


16.98 


+ 0.60 






56 


D 


822.3 


0.269 


16.5 


16.19 


- 0.21 






57 


A 


»1188.25 


0.309 


15.1 


16.12 


0.28 






58 


B 


997.95 


0.000 


13.8 


16.08 


0.29 


f Nnlp. der Watserwage : d99.6 
1 Yeraicherungsmarke 


Hai 21. 


59 


C 


1197.5 


0.337 


14.9 


13.62 


2.77 




60 


D 


1303.3 


0.798 


14.2 


13.65 


2.76 






61 


A 


1151.85 


0.200 


14.95 


13.67 


2.73 






62 


B 


1062.1 


0.034 


16.05 


13.38 


2.99 






63 


C 


1021.05 


0.004 


19.4 


13.37 


3.02 






64 


D 


999.7 


0.000 


15.75 


13.45 


2.96 


Nulp. der Wasserwage : 999.7 




65 


A 


1086.3 


0.065 


16.2 


13.45 


2.95 






66 


B 


1082.7 


0.060 


14.75 


13.S5 


3.02 






67 


C 


1076.25 


0.051 


15.7 


13.40 


2.99 






68 


D 


1214.75 


0.399 


16.8 


13.42 


2.99 






69 


A 


1247.95 


0.53a 


13.8 


13.32 


3.08 






70 


B . 


1309.65 


0.830 


15.1 


13.30 


3.07 






71 


C 


1270.4 


0.632 


14.45 


13.35 


3.05 






72 


D 


1240.9 


0.503 


15.0 


13.83 


2.58 






73 


A 


1221.7 


0.426 


15.2 


13.40 


3.00 


Nr. 73—96 windig 




74 


B 


1271.55 


0.638 


16.0 


13.40 


2.97 


^ 




75 


C 


1106.9 


0.099 


15.5 


13.55 


2.84 






76 


D 


1095.0 


0.078 


14.9 


13.70 


2.71 






77 


A 


988.65 


O.OOI 


14.25 


13.60 


2.80 






78 


B 


1187.25 


0.303 


15.2 


13.63 


2.74 






79 


C 


1353.85 


1.078 


13.1 


13.82 


2.57 


• 




80 


D 


1368.7 


I.I73 


13.6 


13.93 


2.48 






81 


A 


1405.1 


I.4I7 


13.2 


13.82 


2.58 






82 


B 


1309.8 


0.829 


19.1 


13.85 


2.52 






83 


C 


1185.8 


0.298 


15.25 


13.77 


2.62 






84 


D 


1149.0 


0.192 


13.7 


13.72 


2.69 


Nr. 51—100. 




85 


A 


1383.8 


1.272 


14.4 


13.63 


2.77 




86 


B 


1067.5 


0.039 


13.25 


13.45 


2.92 


2ci - 16.790 




87 
88 


C 
D 


1011.75 
991.5 


O.OOI 
O.OOI 


11.6 
16.55 


13.35 
13.32 


3.05 
3.09 


2(F-15)~ - 3.60 




89 


A 


932.2 


0.040 


16.75 


13.22 


3.18 


-2!x'(t- 16^25)- - 1 32^50 




90 


B 


1064.9 


0.036 


13.4 


13.15 


3.22 






91 


C 


1186.8 


0.300 


13.3 


13.18 


3.22 


• 




92 


D 


1150.6 


0.196 


14.7 


13.32 


3.08 






93 


A 


934.1 


0.038 


16.7 


13.25 


3.15 






94 


B 


1321.4 


0.891 


15.7 


13.25 


3.12 






95 


c 


1012.9 


O.OOI 


14.9 


13.35 


3.05 




• 


96 


D 


968.25 


0.009 


14.7 


13.18 


3.24 


Aufentkalt. 




97 


A 


920.05 


0.055 


15.75 


10.60 


5.78 






98 


B 


999.6 


0.000 


15.2 


10.55 


5.81 


Nulp. der Wasserwage : 999.95 


■ 


99 


C 


902.85 


0.081 


14.3 


10.18 


6.22 






100 


D 


1140.9 


o.i7i 


14.45 


10.40 


-6.03i 

1 





Die Grundlinie auf dem Egeberg. Erste Messung. 



r ' 

: Lauf- 




Wasser- 


Corr. weg. 


FüU- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 

Nr. 

il 


Stange 




Neigung. 


hebeL 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


t^ie^aö 




1 








Par. Lln. 




Clriui. 


Coltiui. 




Mai 25. 1 


101 


A 


1245.2 


0-519 


14.2 


10050 


-5088 


1 




102 


B 


1253.75 


0.556 


16.1 


10.62 


5.84 






103 


C 


1256.25 


0.565 


17.1 


10.20 


6.20 




1 


104 


D 


1350.4 


1.060 


14.8 


10.45 


5.98 






105 


A 


1340.35 


I.OOO 


15.8 


IU.48 


5.90 






106 


B 


1199.5 


0.344 


16.3 


10.42 


5.94 






107 


C 


926.3 


0.047 


14.5 


10.05 


6.35 






108 


D 


915.1 


0.062 


15.2 


10.05 


6.38 






1 109 


A 


796.2 


0.358 


16.6 


9.98 


6.40 


• 




, 110 


B 


986.5 


0.009 


13.4 


9.87 


6.49 


• 




111 


C 


1042.0 


0-014 


17.2 


9.62 


6.78 






112 


D 


940.1 


0.031 


15.25 


9.65 


6.78 


• 


1 


1 113 


A 


875.0 


0.135 


15.8 


9.42 


6.96 






114 


B 


787.4 


0.389 


16.3 


9.25 


7.11 






115 


C 


740.8 


0.580 


15.3 


9.05 


7.35 






116 


D 


1019.2 


0.003 


14.0 


9.08 


7,35 1 






1 117 


A 


1293.2 


0.742 


13.0 


9.00 


7.38' 






! 118 


B 


1256.7 


0.569 


15.9 


8.92 


7.44 






119 


C 


1260.9 


0.586 


14.7 


8.45 


7.951 




Mai 23. 


120 
121 


D . 
A 


1055.75 
1297.3 


0.027 

0.763 


17.1 
15.1 


8.45 
8.05 


7.98 
8.32' 


VersicheruDgsmarke. 




122 


B 


1441.2 


1.680 


15.9 


8.90 


7.46' 






123 


C 


1150.3 


0.194 


15.6 


8.95 


7.45 






124 


D 


1078.85 


0.054 


15.4 


8.95 


7.48 






125 


A 


1083.2 


0.060 


17.5 


8.75 


7.63 






126 


B 


1097.7 


0.083 


13.8 


9.20 


7.16 


« 




127 


C 


1094.3 


0.077 . 


15.9 


9.22 


7.18 




' 


128 


D 


1158.4 


0.216 


15.2 


9.25 


7.18 






! 129 


A 


1250.15 


0.541 


14.1 


9.12 


7.26 






130 


B 


10*26.3 


0.006 


16.7 


9.32 


7.04! 






131 


C 


977.0 


0.005 


15.7 


9.20 


7.20 






132 


D 


943.3 


0.028 


14.0 


9.20 


7.23 




• 


■ 133 


A 


1054.15 


0.025 


14.8 


9.10 


7.28 






' 134 


B 


1212.4 


0.389 


12.8 


9.20 


7.16 






1 135 


C 


1157.0 


0.2II 


14.1 


9.10 


7.30; 






1 136 


D 


1046.3 


0.018 


16.7 


9.10 


7.33 




, 137 


A 


1027.75 


0.007 


13.1 


9.05 


7.33 




; 138 


B 


1031.55 


0.008 


14.2 


9.08 


7.28! 


Nr. 101—150. 




139 


C 


1168.2 


0.243 


13.3 


9.10 


7.30 


2ct = 17.937 




140 


D 


1325 95 


918 


16.1 


9.08 


7.35 


^^^^^B ^ ■ ^B .^ - ^ _^ __^ ^_^ — - 


141 


A 


. 1448.3 


1-734 


14.0 


9.05 


7.33 ' 


.2(F-15)- + 10.25 




; 142 


B 


1398.2 


1.369 


15.7 


9.20 


7.16 


2(t-16»25)= -35a«04 




' 143 


C 


1341.9 


1.006 


15.6 


9.50 


6.JK) 


1 ^ 
1 




144 


D 


1179.1 


0.277 


14.0 


9.50 


6.93 


1 

1 


• 


145 


A 


1078.8 


0.054 


14.8 


9.45 


6.93 






146 


B 


1141.0 


0.171 


16.6 


9.70 


6.66 






147 


C 


1080.7 


* 

0.056 


13.1 


9.85 


6.55 


Kurzer Aufonthalt. 


1 


148 


I) 


1122.65 


0.130 


15.2 


9.27 


7.16 


1 




149 


A 


1043.8 


0.017 


14.3 


9.00 


7.38 






150 

1 


B 


1010.4 


0.00 1 


18.4 


8.68 


-7.68 


1 
( 
1 



1 



Die Grundlinie auf dem Egeberg. Erste Messung. 



Datum. 



Lauf- 
Nr. 



Stange 



Hai 23. 



151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
1P6 
197 
198 
199 
200 



Wasser- 
wage. 



Cotr. weg. 
Neigoog. 



Fühl- 
hebel. 

F 







Par. Lia. 




c 


1013.8 


0.002 




D 


1043.65 


0.017 




A 


1025.25 


0.006 




B 


1038.7 


0.013 




C 


952.5 


0.019 




D 


886.1 


O.III 


A 


A 


893.1 


9.098 




B 


932.5 


0.039 




C 


892.3 


0.099 


J^ 


D 


854.35 


0.182 




A 


721.95 


0.663 




B 


824.7 


0.263 




C 


801.2 


0.340 




D 


786.8 


0.390 




A 


890.4 


0.103 




B 


829.4 


0.249 




C 


727.3 


0.640 




D 


824.2 


0.265 




A 


1027.3 


0.007 




B 


1160.1 


0.222- 




C 


1166.2 


0.239 




D 


1134.1 


0.156 




A 


1116.75 


O.II7 




B 


1080.8 


0.057 




C 


983.7 


0.002 




D 


952.9 


0.019 




A 


889.9 


0.104 




B 


881.4 


0.120 




C 


972.7 


0.006 




D 


984.4 


0.002 




A 


865.1 


0.156 




B 


808.6 


0.314 




C 


984,5 


0.002 




D 


1094.05 


0.077 




A 


993.2 


0.000 




B 


1064.75 


0.037 




C 


1303.6 


0.795 




D 


1284.3 


0.700 




A 


1278.15 


0.670 




B 


1282.9 


0.693 




C 


1330.9 


0.946 




D 


1376,9 


1.230 




A 


1373.15 


1.205 




B 


1384.35 


1.279 




C 


1356.2 


1.096 




D 


1411.8 


1.467 


4 


A 


1430.8 


1.605 


A i 


B 


1309.7 


0.831 




C 


1215.05 


0.400 




D 


1084.25 


0.062 


1 



3,2 

.5.0 

8.9 

4.1 

3.2 

.7.7 

4.2 

4.9 

12.7 

5.1 

6,9 

5,5 

5.3 

6.1 

6,2 

4.6 

4.3 

6.35 

4.2 

5.1 

6.1 

5.0 

4.1 

5.4 

4.5 

3.7 

4.35 

7.25 

4.8 

6.8 

5.65 

14.7 

4.6 

5.25 

5.4 

5.4 

4.65 

5.2 

4.9 

3.3 

9.4 

7.6 

5.8 

3.9 

5.8 

7.0 

2.2 

4.0 

9.7 



Ther- 
mo- 
meter. 



CUina. 

9030 

9.37 

9.13 

8.88 

9.30 

9.40 

9.37 

9.25 

9.60 

9.75 

9.75 

9.62 

9.90 

9.57 

10.25 

10.30 

10.28 

10.25 

10.47 

10.50 

10.60 

10.60 

10.50 

10.40 

10.30 

10.45 

10.85 

10.30 

10.20 

10.32 

10.25 

10.20 

9.92 

10.20 

10.18 

10.20 

10.10 

10.22 

10.60 

10.53 

9.98 

10.72 

10.83 

10.90 

10.67 

11.18 

11.05 

11.00 

10.80 

11.10 



Cprri- 

g^tes 

t— 16»25 



CaUios. 

- 7^10 
7.06 
7.25 
7.48 
7.10 
7.03 
7.01 
7.11 

6.80 

6.68 

6.63 

6.74 

6.50 

6.86; 

6.13: 

6.06, 

6.12; 

6.18 

5.911 

5.861 

5.80 

5.83 

5.88 

5.9611 

6.10 

5.98 

. 5.54 
6.06 
6.20 
6.11 
6.13 
6.16 
6.48 
6.23 
6.20 
6.16 
6.30 
6.21 
5.78 
5.83 
6.42 
5.71 
5.56 
5.46 
5.73 
5.24 
5.34 
5.36 
5.60 

-5.33 



Anmerkungen. 



Isier Ob«. Wasserwage : 1191.1 



Naip. der Wasserwage : 999.46 



Nr. 151—200. 

2ci = 18.115 

:^^(F-15)=: - 4.20 

2 (t- 16025)= - 310»30 





Die 


1 Grundlinie 


1 auf 


dem 


Egebi 


Brg, 


Erste Messung. 




Lauf- 




Wasser» 


Corr.wtg. 


Fnhl- 


Ther- 


Corri- 


• 


DktniD. 


^_ 


Stange 




NeigoDg. 


hebel. 


mo- 


girtes 


'Anmerkungen. 




Kr. 




wage. 


Ct 


F 


meter. 


t— 16'»25 


» 










Par. liin. 




Calslna. 


CaUiiu. 




Hai 23. 


201 


A 


1086.1 


0.065 


15.9 


11«08 


-5031 






202 


B 


944.7 


0.036 


16.1 


10.92 


5.44 






2ü3 


C 


770.3 


0-454 


17.8 


10.65 


5.75 






204 


D 


728.0 


0.63 s 


13.7 


10.73 


5.68 






205 


A 


787.9 


0.386 


15.1 


10.50 


5.88 






206 


B 


936.75 


0.034 


14.05 


10.13 


6.23 






207 


C 


1082.0 


0.059 


14.65 


9.37 


7 03 






208 


D 


1368.2 


II73 


13.7 


9.40 


7.03 


* 




209 


A 


1472.2 


1.928 


15.0 


9.00 


7.38 


• 




210 


B 


1473.5 


1-939 


14.9 


8.55 


7.81 


VersicberuDgsmarke. 


Mai 24. 


211 


C 


1460.2 


1.828 


15.8 


9.30 


7.10 






212 


D 


479.0 


2.326 


15.2 


8.27 


8.16 






213 


A 


1206.6 


0,370 


14.6 


8.08 


8.29 






214 


B 


1281.7 


0.687 


14.9 


8.02 


8.34 






215 


C 


1298.2 


0.768 


14.2 


9.17 


7.23 






216 


D 


1345.8 


1.030 


13.75 


8.28 


8.15 






217 


A 


1346.3 


1038 


13.4 


8.30 


8.08 






218 


B 


1321.25 


0.893 


15.4 


8.42 


7.94 






219 


C 


1271.8 


0.638 


14.7 


9.35 


7.05 


• 




220 


D 


1209.0 


0.379 


16.4 


8.98 


7.45 






221 


A 


1284.95 


0.704 


15.2 


8.85 


7.53 






222 


B 


1131.15 


0.949 


14.65 


9.00 


7.36 






223 


C 


1328.7 


0.933 


13.05 


9.75 


6.65 






224 


D 


1218.6 


0.415 


14.7 


9.40 


7.03 




• 


225' 


A 


1235.0 


0.479 


14.8 


9.22 


7.16 






226 


B 


1205.95 


0.368 


14.1 


9.33 


7.03 






227 


C 


1230.2 


0.458 


15.7 


9.82 


6.58 






228 


D 


1365.1 


1.151 


14.6 


9.48 


6.95 






229 


A 


499.3 


2.153 


13:1 


9.32 


7.06 


\ 




230 


B 


446.0 


2.628 


11.9 


9.40 


6.96 






231 


C 


444.75 


2.645 


14.7 


9.73 


6.67 


• 




232 


D 


383.7 


3.*49 


14.7 


9.70 


6.73 






233 


A 


462.0 


2.481 


14.0 


9.55 


6.831 




t 


234 
235 


B 
C 


531.8 
618.9 


1.880 
1.248 


15.2 
15.8 


9.57 
10.70 


6.791 
5.70 


Kurzer Aufenthalt 




236 


D 


1331.65 


0.952 


15.6 


10.93 


5.50 






237 


A 


1397.0 


1.364 


14.2 


10.92 


5.47 






238 


B 


1249.4 


0.726 


16.0 


11.47 


4.90 






239 


C 


1238.0 


0.489 


16.1 


11.63 


4.73 


Nr. 201 250. 




240 
241 


D 
A 


1206.1 
1248.3 


0.372 
O.S34 


16.2 
13.9 


1195 
11.97 


4.47 
4.42 


2ci - 59.332 




242 


B 


481.1 


2.308 


12.5 


12.72 


3.65 


2(F-15)= - 10.95 




243 


C 


513.3 


2.034 


14.4 


12.45 


3.91 


2 (t- 16025)- - 303045 




244 


D 


470.4 


2.404 


13.9 


12.62 


3.80 




245 


A 


504.6 


2.104 


17.5 


12.95 


3.44 






246 


B 


1251.75 


0.550 


16.3 


13.43 


2.94 






247 


C 


1395.4 


1.351 


14.2 


13.25 


3.15 




1 


248 


D 


1181.5 


0.286 


14.65 


13.42 


2.99 






249 


A 


449.8 


2-593 


13.1 


13.38 


3.02 






250 


B 


421.2 


2.868 


15.05 


13.67 


-2.70 







Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egeb( 


Brg. 


Erste Messung. 




1 

Lauf- 




.Wasser- 


Corr.wcR. 


Fahl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


mv 


Stange 




Nfignng. 


bebel. 


mo- 


prtes 


, Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


C| 


F 


meter. 


t— 16°25 

1 










Pw. Lls. 




Cahiu. 


C«Uiiu. 




Hai 24. 


251 


C 


434.7 


a.740 


13.6 


13«67 


- 2«83 jl 1 




252 


D 


427.3 


2.807 


16.4 


13.88 


2.53 






253 


A 


502.5 


2. 121 


12.8 


13.95 


2.45 






264 


B 


492.7 


2.204 


11.7 


14.22 


2.16 






255 


C 


1324.4 


0.909 


15.5 


14.07 


2.32 


' 




256 


D 


1164.75 


0.236 


13.8 


14.75 


1.65 






257 


A 


1032.35 


0.009 


13.7 


14.95 


1.45 






258 


B 


1043.5 


0.017 


14.5 


15.05 


1.33 






259 


C 


1064.6 


0.037 


15.4 


14.92 


1.47 


1 




1 260 


D 


1232.9 


0.471 


15.1 


16.60 


0.80 


1 




261 


A 


1406.3 


1.429 


14.46 


16.78 


0.62 


1 




262 


B 


1229.15 


0.4S5 


16.66 


16.80 


0.68 






263 


C 


1149.1 


0.192 


15.7 


15.65 


0.74 






264 


D 


1180.6 


0.283 


15.35 


16.32 


0.08 


\ 




265 


A 


1058.5 


0.030 


14.15 


16.38 


-0.02 






; 266 


B 


1057.5 


0.029 


17.10 


16.42 


+ 0.05 






267 


C 


1101.4 


0.090 


14.4 


16.33 


-0.08 






268 


D 


1107.7 


O.IOO 


17.2 


16.46 


+ 0.05 






269 


A 


1052.7 


0.024 


15.0 


17.02 


0.63 


■ 




270 


B 


1037.16 


0.012 


18.5 


17.03 


0.66 






271 


C 


974.1 


0.006 


13.8 


16.95 


0.57 


Aufenthalt. 




272 


D 


1164.7 


0.236 


146 


19.75 


3.37 






273 


A 


1082.5 


0.060 


16.8 


18.88 


2.51 






274 


B 


949.2 


0.022 


16.6 


19.72 


3.38 






275 


C 


776.1 


0.43s 


13.86 


19.25 


2.88 


■ 




276 


D 


826.2 


0.259 


14.7 


19.77 


3.39 






277 


A 


866.6 


0.152 


15.8 


19.10 


2.74 






278 


B 


1045.9 


0.019 


14.9 


19.67 


3.33 






1 279 


C 


1143.0 


0.178 


12.2 


19.28 


291 






280 


D 


1061.7 


0.033 


16.65 


19.85 


3.47 


1 




281 


• A 


1113.8 


0.113 


15.05 


19.38 


2.99 






282 


B 


1277.2 


0.666 


15.0 


19.65 


3.31 






283 


C 


1399.8 


1.381 


14.06 


19.27 


2.90 


1 




284 


D 


1413.65 


1.481 


15.4 


19.70 


3.32 






285 • 


A 


1235.4 


0.480 


15.3 


19.38 


3.03 


1 




286 


B 


1316.6 


0.868 


14.9 


19.37 


3.03 


1 




287 


C 


1360.4 


I.I21 


14.7 


18.88 


2.51 


1 




1 288 


D 


1482.4 


2.012 


15.1 


19.10 


2.71 


1 




289 


A 


1498.2 


2.146 


12.9 


18.67 


2,30 






290 


B 


1431.8 


1.613 


16.8 


18.10 


1.74 


1 




291 


C 


1497.4 


2.136 


17.4 


17.40 


1.02 


Ister Obs. Wasaerwage : 1397.4 




292 


D 


1133.3 


0.154 


15.2 


17,50 


1.11 






293 


A 


1153.9 


0.203 


13.2 


17.30 


0.92 


1 




294 


B 


1376.7 


1.223 


15.8 


16.80 


+ 0.43 i Nr. 251—300. | 




295 


C 


1466.2 


1.869 


11.1 


16.36 


-0.04 


! ^'cj — 40.022 




296 


D 


1309.7 


0.826 


11.7 


16.48 


+ 0.08 


^■r^ /^r^ ^ ^ \ ^^ ^«. ^^ 




297 


A 


1477.0 


1.225 


16.1 


16.10 


-0.30 


^(F-15) — - 7.90 

1 


« 


298 


B 


1477.6 


1.969 


14.3 


16.48 


0.90 


2(t-16<>25)- + 36»65 




299 


C 


1417.4 


1.498 


14.9 


15.17 


1.22 






300 


D 


1409.2 


1-443 


14.4 


15.28 


- 1.12 


, 





Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egeb 


erg. 


Erste Messung. 




Lauf- 




Waaaer- 


Corr.w«it. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datam. 


mv 


Stange 




Neignng. 


hebe]. 


mo- 


girte« 


▲ nmerknngen.. 




Nr. 




«age. 


Ci 


F 


meter. 


t— 16»26 












Pw. lila. 




CUiai. 


CllitM. 




Mai 24. 


301 


A 


1422.1 


I.53S 


14.15 


15.12 


-1.28 






302 


B 


1499.6 


2. 151 


14.7 


14.65 


1.73 






303 


C 


1520.3 


2.328 


14.5 


14.23 


2.16 






304 


D 


367.0 


3.435 


14.8 


14.37 


2.03 






305 


A 


365.4 


3.453 


16.3 


14.20 


2.20 






306 


B 


1477.7 


1.966 


14.65 


13.82 


2.56 






307 


C 


1190.7 


0.311 


15.0 


13.53 


2.86 






308 


D 


1195.3 


0.328 


14.9 


13.57 


2.84 






309 


A 


1110.7 


0.105 


14.9 


13.45 


2.95 






310 


B 


1130.5 


0.146 


14.3 


13.10 


2.37 






311 


C 


1205.6 


0.362 


16.2 


12.88 


3.52 






312 


D 


1332.7 


0.953 


15.2 


12.92 


3.50 






313 


A 


1144.3 


0.179 


14.45 


12.68 


3.71 






314 


B 


1011.75 


0.00 1 


14.95 


12.12 


4.25 


Nalp. der Wasserwage : 1000.35 




315 


C 


1105.25 


0.089 


15.0 


11.66 


4.75 






316 


D 


1115.9 


o.iis 


15.0 


11.20 


5.23 


Versioherunfi^smarke, 


Hai Ü6. 


317 


A 


1117.9 


0.119 


15.0 


7.38 


8.99 






318 


B 


1084.1 


0.061 


12.8 


7.86 


8.51 






319 


C 


941.05 


0.030 


16.5 


7.67 


8.74 






320 


D . 


1089.8 


0.069 


15.65 


7.18 


9.24 






321 


A 


722.9 


0.663 


14.5 


7.42 


8.95 






322 


B 


585.3 


1.482 


15.25 


7.83 


8.52 


Isier Obs. Wasserwage : 576.3 




323 


C 


948.2 


0.024 


15.0 


7.45 


8.95 






324 


D 


1014.3 


0.002 


14.2 


6.57 


9.85 






325 


A 


1093.7 


0.075 


16.25 


7.18 


9.19 






326 


B 


1037 6 


0.012 


13.2 


7.35 


9.01 






. 327 


C 


1052.4 


0.023 


14.6 


7.06 


9.36 






328 


D 


1188.55 


0.306 


12.45 


6.70 


9.72 






329 


A 


421.9 


2.870 


15 4 


6.68 


9.69 






330 


B 


351.9 


3.601 


15.35 


6.72 


9.64 






331 


C 


402.3 


3.070 


11.2 


6.50 


9.91 






332 


D 


352.1 


3.593 


14.35 


6.48 


9.94 






333 


A 


388.9 


3.204 


13.55 


6.40 


9.96 






334 


B 


435.5 


2.737 


13.6 


6.66 


9.81 






335 


C 


427.7 


2.816 


14.86 


6.67 


9.84 






336 


D 


634.5 


1.152 


15.6 


6.66 


9.77 






337 


A 


1211.3 


0.385 


19.0 


6.68 


9.69 






338 


B 


1317.7 


0.871 


12.2 


6.97 


9.39 


Nr. 301 350. 




339 


C 


1100.7 


0.087 


14.3 


7.00 


9.41 


^^ * ■ ^^^^ ^m ^^^^ ^^9 


1 


340 


D 


1023.7 


0.005 


15.8 


7.00 


9.42 


2c, - 53.346 




341 


A 


1015 5 


0.002 


14.8 


7.33 


9.14 


2(P-15) - - 6.5 




342 


B 


1054.3 


0,025 


16.4 


7.20 


9.16 


\ / 




343 


C 


1022.75 


0.004 


15.75 


7.16 


9.26 


-2(t-16<>25) — - 362<>91 




344 


D 


1034.15 


0.0 10 


15.7 


7.40 


9.02 


, 




345 


A 


1344.3 


1.022 


15.8 


7.55 


8.82 


Nulp. der Wasserwage : 1000.25 




846 


B 


844.8 


0.208 


15.6 


7.67 


8.69 


.^ 




347 


C 


611.3 


1.303 


15.3 


7.60 


8.80 






■ 348 


D 


487.85 


2-»54 


14.8 


7.78 


8.65 






349 


A 


464.65 


2.461 


16.26 


7.77 


8.60 






350 


B 


604.25 


»•345 


16.6 


7.a3 


-8.43 







Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egebi 


Brg. 


Erste Messung. 




Lauf- 




Waaser- 


Corr.weg. 


Fuhl- 


Ther- 


Corri- 

1 




Datum. 


VT 


Stange 




Ntiggair. 


hebel. 


mo- 


girte* 1 


Anmerkungen. 




Nr. 




«age. 


C| 


F 


meter. 


t— 16^ 

1 












Pu. Lin. 


■-"=»-- 


CUlnt. 


CUiu. 


% 


Mai 26. 


351 


C 


650.2 


1.056 


16.2 


7«92 


-8«48 




; 


352 


D 


826.25 


0.361 


14.3 


8.08 


8.35 




1 


353 


A 


783.9 


0.403 


14.35 


8.12 


8.26 






354 


B 


827.95 


0.256 


15.8 


8.30 


8.06 






355 


C 


643.9 


1.095 


15.5 


8.50 


7.90 






3.56 


D 


446.5 


2.630 


15.2 


8.60 


7.83 






357 


A 


367.3 


3-430 


15.8 


8.60 


7.78 






358 


B 


342.2 


3-705 


14.9 


8.80 


7.56 




1 


359 


C 


3486 


3-639 


16.6 


8.95 


7.45 i 






360 


D 


344.2 


3-679 


15.3 


9.05 


7.38 






361 


A 


469.9 


2.41 1 


15.6 


8.90 


7.48 






362 


B 


501.8 


2.130 


15.8 


9.05 


7.31 




1 


363 


C 


528.55 


I.912 


15.9 


9.02 


7.38 


' 


' 


364 


D 


542.9 


1.794 


14.6 


9.18 


7.25 




1 


365 


A 


573.5 


1-563 


15.4 


9.00 


7.38 






366 


B 


718.8 


0.679 


15.6 


9.12 


7.24 




1 
1 


367 


C 


739.2 


0.586 


15.2 


10.55 


5.85 




1 
1 


368 


D 


763.6 


0.480 


16.35 


11.03 


5.40 




1 


369 


A 


727.0 


0.640 


17.3 


10.25 


6.13 




. 


370 


B 


741.3 


0.579 


15.5 


10.55 


5.81 




1 


371 


C 


864.5 


0.158 


14.8 


10.82 


5.58 




' 


372 


D 


983.25 


0.002 


15.65 


11.43 


5.00 


1 




373 


A 


999.5 


0.000 


16.15 


10.30 


6.08 h 


Nnlp. der Wasaerwage : 999.85 




374 


B 


1090.9 


0.072 


15.7 


11.02 


5.35 


e 


1 

1 


375 


C 


953.7 


0.018 


16.25 


11.30 


5.10 




1 
1 


376 


D 


905.5 


0.080 


16.0 


11.78 


4.65 






377 


A 


1001.7 


0.000* 


14.45 


11.37 


5.02 






378 


B 


1164.1 


0.286 


19.6 


12.70 


3.67 






379 


C 


492.8 


2.210 


12.6 


12.80 


3.60 






380 


D 


1352.95 


1.076 


11.6 


13.40 


3.01: 






381 


A 


1332.9 


0.958 


15.3 


12.45 


3,94; 


• 




/382 


B 


1251.3 


0.546 


18.2 


12.85 


3.52; 






383 


C 


1077.2 


0.052 


14.35 


13.00 


3.401 


. 




384 


D 


1408.8 


1.444 


14.1 


13.42 


2.99 


• 




385 


A 


406.9 


3-013 


15.0 


12.55 


3.84; 






386 


B 


1020.7 


0.004 


16.9 


12.90 


3.47 






387 


C 


1033.0 


0.009 


13.5 


13.08 


3.32 




1 
1 


388 


D 


1211.0 


0.385 


15.65 


13.55 


286 


• 


1 
1 


389 


A 


1251.3 


0.546 


154 


12.77 


3.63 


Nr. 351—400. 




390 


B 


1231.15 


0.462 


14.2 


12.23 


4 14 


2ct = 54 000 




391 


C 


1239.8 


0.495 


16.95 


13.40 


3.00 


^^^^ ** ■ ^^ ^b • ^^ ^^ ^^ 

1 


1 


392 


D 


1269.35 


0.627 


14.26 


13.90 


2.51 


2(P-15)= -t-^1.25 




393 


A 


1407.4 


1.434 


13.2 


13.40 


3.00 


2(t-16»25)- - 253015 




394 


B 


453.85 


2.559 


15.05 


13.80 


2.58 


> / 


1 
1 


395 


C 


1412.2 


1.465 


16.0 


14.00 


239 






396 


D 


1362.45 


1.135 


15.2 


14.32 


2.08 






397 


A 


1264.35 


0.604 


15.0 


13.93 


2.47 






398 


B 


1273.9 


0.649 


16.8 


13.92 


2.46 


m 




399 


C 


1213.5 


0.393 


15.25 


14.15 


2.24 


• 




400 


D 


1212.6 


0.390 


14.95 


14.43 


- 1.97 





Die Grundlinie auf dem Egeberg. Erste Messung. 



Datum. 



Lauf- 
Nr. 



Mai 26 



401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 



Stange 



Wasser- 
wage. 



Gorr. weg. 
Ni*igaog. 



Fühl- 
hebel. 

F 



Ther- 
mo- 
meter. 



A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 



1194.6 
1112.3 
1150.8 
1254.4 
1311.3 
1395.95 
1405.3 
1372.3 
1370.6 
1298.75 
1255.1 
1214.1 
1143.25 
1150.1 
1201.65 
1132.7 
1049.0 
896.8 
922.4 
938.3 
1187.4 
1399.0 
1370 6 
1254.75 
1014.4 
999.1 
923.25 
1225.8 
1192.7 
1341.2 
1086.6 
1029.0 
1019.8 
1000.35 
1015.9 
1151.14 
1125.6 
1158.15 
1084.2 
1023.7 
921.7 
1022.2 
1003.4 
931.4 
915.6 
892.7 
1092.1 
1193.1 
1136.9 
968.1 



Par. Lin. 

0.326 
0.160 

0.19s 

0.558 
0.838 

1.353 
I.414 

I.I95 
I.184 

0.769 

0.560 

0.395 
0.177 

0.194 

0.349 
0.152 

0.021 

0.092 

0.052 

0.033 

0.303 

1.380 

I.181 

0.560 

0.002 

0.000 

0.051 

0.439 
0.320 

1.006 

0.064 

0.007 

0.003 

0.000 

0.002 

0.197 

0.136 

0.215 

0.061 

0.005 

0.053 

0.004 

0.000 

0.041 
0.062 

O.IOO 

0.073 
0.321 

0.I6I 
0.009 



15.1 

12.6 

14.9 

14.3 

14.05 

14.85 

13.95 

14 2 

16.0 

15.05 

15.0 

14.1 

15.0 

16.1 

12.35 

13.4 

14.9 

15.9 

14.2 

14.75 

15.2 

13.8 

15.7 

15.2 

13.25 

15.9 

15.3 

14.0 

15.6 

16.1 

14.8 

17.7 

14.3 

14.9 

14.9 

136 

15.4 

15.2 

15.0 

16.01 

13.6 

15.95 

14.4 

16 6 

14.75 

15.25 

14.8 

15.75 

12.9 

14.8 



G«liiai. 

14015 
14.20 
14.20 
14.35 
14.15 

14.00 

14.05 

14.15 

14.05 

13.85 

13.85 

13.95 

13 78 

13.70 

13.53 

13.02 

12.80 

12.68 

12.65 

12.82 

12.65 

12.58 

12.52 

12.70 

12.45 

12.40 

12.30 

12.48 

12.27 

12.25 

12.15 

12.40 

12.20 

12.18 

12.15 

12.32 

12.08 

12.07 

12.15 

12.23 

12.15 

12.02 

11.9t 

12.18 

12.02 

12.15 

11.95 

12.15 

11.05 

12.10 



Corri- 

girtet 

t— 16»26 



Anmerkangen. 



Oalitat. 

-2«25 
2.18 
2.19 
2.06 
2.25 
2.38 
2.34 
2.26' 
2.35 1 
2.53 1 
2.54: 
2.461 
2.62 ' 
2.68 
2.85 j 
3.40 , 
3.59 
3.69 1 
3.76 1 
3.60, 
3.74 1 
3.79 j 

0.08 I 

3.72 j 
3.941 
3.971 
4.10: 
3.94; 
4.12, 
4.t2i 
4.25 1 
4.02'; 
4.191' 
4.19 
4.25 
4.10 
4.31 
4.30 
4.25 
4.19 
4.24 
4.35 
4.45 
4.24 
4.37 
4.22 
4.45 
4.27 
4.34 
- 4.27 



Nnlp. der Waaserwage : 1000.15 



Nr. 401—450. 
2ci = 16.723 
2(F-15)= - 9.60 
.2(t-16«25)= - 178*54 





Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egebi 


irg. 


Erttt Messung. 




Lanf- 




Watser- 


Corr. w«g. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datam. 


Nr. 


Btange 


wage. 


Neigang. 


hebel. 
F 


mo- 
meter. 


girtes 
t-l©>25 


Anmerkungen. 










Par. Lln. 




Celiini. 


CMiit. 




Hai 26. 


451 


C 


876.9 


0.131 


15.25 


ii«9a 


-4»48 






452 


D 


998.65 


0.000 


15.0 


12.03 


4.39 


j Nnlp. der Waaaerwage: 1000.62 
l yerrichemngsmarke. 


Hai 27. 


453 


A 


915.8 


0.061 


15.4 


9.62 


6.76 




454 


B 


1105.2 


0.09s 


16.15 


9.55 


6 81 






455 


C 


1060.1 


0.031 


14.45 


10.10 


6.30 






456 


D 


1137.4 


162 


14.25 


11.00 


5.43 






457 


A 


1168.4 


0.244 


14 3 


10.25 


6.13 






458 


B 


1175.6 


0.266 


15.15 


10.22 


6.14 






459 


C 


1252.8 


O.S49 


15.55 


10.60 


5.80 






460 


D 


1357.6 


1.102 


14 35 


11.45 


4.98 






461 


A 


1445.8 


1.714 


13.75 


10.73 


5.65 


• 




462 


B 


1384.8 


1.277 


13.8 


10.62 


5.74 






463 


C 


1303.2 


0.791 


12.6 


10.98 


6.42 






464 


D 


1280.2 


0.677 


14.8 


11.70 


4.73 


^ 




465 


A 


1230.6 


0.458 


15.7 


11.10 


4.29 


• 




466 


B 


1172.9 


0.257 


17.9 


11.22 


5.15 






467 


C 


1118.0 


0.1 20 


14.35 


11.55 


4.85 






468 


D 


1082.9 


0.061 


15.9 


12.13 


4.29 






469 


A 


1076.05 


0.050 


13.1 


11.65 


4.74 


\ Der Wind etwas störend. 




470 


B 


1132.05 


0.150 


15.0 


11.70 


4.67 






471 


C 


1097.4 


0.082 


13.4 


11.80 


4.60 






472 


D 


1064.8 


0.036 


14.95 


12.18 


4.24 






473 


A 


1090.2 


0.070 


14.4 


11.75 


4.64 






474 


B 


1098.1 


0.083 


14.5 


11.72 


4.65 






475 


C 


1030.5 


0.008 


14.15 


11.78 


4.62 


/ 




476 


D 


835.5 


0.234 


14.7 


11.80 


4.62 






477 


A 


807.3 


0.320 


15.95 


11.72 


4.67 






478 


B 


810.5 


0.310 


14.9 


12.03 


4.34 






479 


C 


845.5 


0,205 


14.9 


11.57 


4.83 






480 


D 


784.4 


0.401 


14.75 


11.53 


4.90 






481 


A 

• 


753.5 


0.524 


16.0 


11.50 


4.89 






482 


B 


891.6 


0.102 


14.3 


11.35 


5.02 






483 


C 


947.2 


0.024 


14.7 


11.32 


5.08 






484 


D 


1024.8 


0.005 


13.55 


11.35 


5.08 






485 


A 


862.0 


0.164 


16.25 


11.20 


5.19 






486 


B 


815.0 


0.295 


14.65 


11.25 


5.12 






487 


C 


770.2 


0.457 


14.45 


11.15 


5.25 






488 


D 


877.5 


0.130 


14.6 


11.22 


5.21 






489 


A 


895.2 


0.095 


15.0 


11.10 


5.29 






490 


B 


1120.2 


0.124 


14.7 


11.03 


5.34 






491 


C 


1189.0 


0.718 


13.3 


10.93 


5.47 






492 


D 


1139.1 


•0.167 


16.4 


11.00 


5.43 


NO. 451—500. 




493 


• A 


952.1 


0.020 


14.95 


10.90 


5.48 


^Er^ 41 ^^ 4^ tf% ^ 




494 


B 


1236.4 


0.482 


15.55 


10.70 


5.66 


2ci 18.665. 




495 


C 


1277.7 


0.663 


13.8 


10.52 


5.88 


2(F-15)= - 16.50. 




496 
497 


D 
A 


1368.1 
1367.9 


1.168 
1.167 


13.7 
13.85 


10.60 
10.55 


583 
5.83 


2 (t- 16025)= - 262«33 




498 


B 


1265.2 


0.607 


139 


10.22 


6.14 






499 


C 


1330.1 


0.937 


13.7 


10.20 


6.20 






500 

• 


D 


1317.8 


0,871 


12.8 


10.35 


-6.08 







Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egebi 


irg. 


Erste Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fahl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


m.Y 


Stange 




lieiguug. 


hebeL 


mo- 


girtei 


Anmerkungen. 




] Nr. 




wage. 


C| 


F 


meter. 


t— 16<«6 












Par. LiB. 




CeUliu. 


CaUlui. 




Mai 27. 


SOI 


A 


1233.9 


0.471 


16.0 


13.25 


-3.15 






502 


B 


1000.0 


0.000 


15.7 


13.00 


3.87 


1/ Nolp. der Wasserwage : 1000.15 
\ Aufenthalt. 




503 


C 


1009.6 


O.OOI 


15.0 


12.42 


3.98 


, 


504 


D 


755.0 


0.518 


16.8 


13.30 


3.11 




1 


505 


A 


709.25 


0.728 


15.3 


13.20 


3.20 




1 

1 


: 506 


B 


761.35 


0.491 


17.65 


12.85 


3.52 




[ 

1 


507 


C 


905.4 


0.078 


14.65 


12.45 


3.95 


• 


1 


508 


D 


1331.3 


0.946 


13.95 


13.10 


3.81 






1 509 


A 


469.0 


2.423 


11.6 


13.25 


3.15 






510 


B 


1488.1 


2.054 


13.9 


13.15 


3.22 






511 


C 


1422.1 


I.S33 


16.9 


12.68 


3.72 






512 


D 


1270.7 


0.632 


15.1 


13.25 


3.16 




F 

1 


513 


A 


1124.6 


0.134 


14.2 


13.40 


3.00 




» 


514 


B 


1149.0 


0.191 


15.6 


13.18 


3.19 






1 515 


C 


1229.1 


0.450 


14.1 


12.80 


3.60 




1 


516 


D 


1208.9 


0.376 


13.53 


13.20 


3.21 






517 


A 


1224.15 


0.434 


14.75 


13.27 


3.13 


1 




518 


B 


1139.75 


0,169 


13.45 


13.10 


3.27 






519 


C 


1081.5 


0.057 


18.3 


12.83 


3.57' 


• 




1 520 


D 


1039.65 


O.OI4 


14.55 


13.47 


2.94' 




1 

1 


1 521 


A 


1095.5 


0.079 


13.3 


13.03 


3.37 


Windstösse. 


1 


522 


B 


1322.5 


0.897 


13.9 


13.05 


3.32 


w w ^mW^^ß ^^m ^^ ^m^^r ^W ^^ ^^ v 




523 


C 


1434.4 


1.626 


14.3 


12.97 


3.43 






524 


D 


1298.55 


0.769 


15.2 


13.18 


3.24 






525 


A 


1307.6 


0.817 


13.3 


12.82 


3.58 






526 


B 


1085.25 


0.063 


15.45 


12.80 


3.57 






527 


C 


1071.3 


0.044 


14.1 


12.70 


3.70 






528 


D 


806.25 


0.323 


19.15 


12.58 


3.84 






529 


A 


684.65 


0.856 


15.35 


12.32 


4.07 




' 


530 


B 


752.15 


0.529 


12.95 


12.35 


4.02 




531 


C 


769.2 


0.460 


18.9 


12.63 


3.87' 


1 


532 


D 


880.8 


0.122 


13.75 


13.00 


3.4t !' 


j 


1 533 


A 


1015.75 


0.002 


16.3 


12.97 


3.43 


Nulp. der Wasscrwago : 1000.0)2 


1 


1 534 


B 


545.4 


»•777 


15.8 


12.93 


3.44 




1 


1 535 


C 


545.0 


1.783 


12.75 


12.87 


3.53 




1 

p 


536 


D 


1227.2 


0.446 


12.0 


13.03 


3.38 






537 


A 


1299.9 


0.777 


15.2 


12.90 


3.60 




1 


538 


B 


1406.2 


1425 


15.3 


12.80 


3.57 






' 539 


C 


1097.8 


0.083 


15.25 


12.65 


3.75 


Nr. 501—550. 




540 


D 


1098.7 


0.084 


14.3 


12.87 


3.54 


Sci =27.012 




541 


A 


1043.25 


0.016 


16.8 


12.78 


3.61 


^^ ^B ^ ^»a^ .^ ^^ V .^b. ^ .^k 




542 


B 


968.25 


0.009 


15.4 


12.62 


3.75 


i(F-15) — + 2.10 




543 


C 


817.5 


0.287 


18.6 


12.50 


3.90 


:g(t- 16025)- - 180020 


i 


{ 544 


D 


966.6 


0.0 10 


11.35 


12.65 


3.77 


\ / 




: 545 


A 


779.0 


0.420 


16.9 


12.13 


4.26 






1 546 


B 


850.6 


0.192 


16.2 


12.00 


4.37 






547 


C 


722.9 


0.663 


14.3 


11.70 


4.70 






548 


D 


901.2 


0.084 


15.6 


11.95 


4.47 






549 


A 


844.9 


0.307 


15.25 


11.86 


4.64 






550 


B 


768.5 


0.46a 


14.9 


11.86 


-4.52 





Die Grundlinie auf dem Egeberg. Erste Messung. 





Lauf- 




WasB er- 


Coir.weg. 


FüU- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


Nr. 


Stange 


wäge. 


Neigung. 


hebeL 
F 


mo- 
meter. 


girtes 
t— 16"^ 


Anmerkungen. 










P«r. Lin. 




C«Uiiu. 


CUiu. 




Mai 27. 


551 


C 


638.6 


Z.I26 


13.15 


11.67 


- 4.73 






552 


D 


775.0 


0.436 


15.7 


11.95 


4.47 






553 


A 


591.9 


1.434 


15.55 


11.93 


4.46 






554 


B 


437.4 


2.ZI7 


15.1 


12.05 


4.32 






555 


C 


551.5 


1.734 


15.05 


11.95 


4.45 






556 


D 


600.3 


1.375 


13.65 


12.37 


4.05 


- 


1 


557 


A 


789.5 


0.382 


15.55 


12.30 


4.09 






558 


B 


1176.4 


0.268 


14.3 


12.33 


4.14 






559 


C 


1053.9 


0.025 


11.75 


12.22 


4.18 






560 


D 


1157.9 


0.214 


16.65 


12.45 


3.97 






561 


A 


1162.9 


0.226 


14.2 


12.30 


4.09 






562 


B 


1252.1 


0.548 


14.95 


12.18 


4.19 






563 


C 


1190.0 


0.310 


15.1 


12.10 


4.30 






564 


D 


1234.7 


0.475 


14.9 


12.20 


4.22 






565 


A 


1301.5 


0.784 


15.3 


12.05 


4.34 






566 


B 


1182.0 


0.286 


14.9 


11.87 


4.50 




, 


567 


C 


1069.2 


0.041 


12.65 


11.73 


4.67 






568 


D 


1001.25 


0.000 


15.65 


11.87 


4.55 


Nulp. der Wass erwäge : 1000.42 




569 


A 


990.9 


O.OOI 


14.4 


11.73 


4.66 






5*70 


B 


987.3 


O.OOI 


13.95 


11.65 


4.72 






571 


C 


1081.0 


0.055 


13.05 


11.62 


4.78 ' 1 




572 


D 


1362.2 


I.I29 


15.65 


11.78 


4.65 






573 


A 


1258.9 


0.578 


15.85 


11.67 


4.72 






574 


B 


1153.3 


0.203 


16.2 


11.65 


4.72 






575 


C 


1035.9 


O.OII 


14.6 


11.63 


4.77 






576 


D 


554.6 


1.705 


17.0 


11.77 


4.66 






577 


A 


1047.55 


0.020 


14.2 


11.80 


4.59 






578 


B 


971.1 


0.007 


14.9 


11.80 


4.57 


• 




579 


C 


899.0 


0.088 


14.5 


11.78 


4.62 






580 


D 


671.5 


0.928 


14.8 


11.85 


4.57 






581 


A 


679.3 


0.884 


15.5 


11.85 


. 4.54 






582 


B 


754.1 


0.520 


16.05 


11.77 


4.60 


liier Obs. Wasscrwage : 854.1 




583 


C 


1328.7 


0.931 


14.6 


11.60 


4.80 






584 


D 


880.6 


0.123 


14.7 


11.48 


4.95 






585 


A 


687.25 


0.841 


16.05 


11.47 


4.92 






586 


B 


786.1 


0.393 


13.05 


11.28 


5.09 






587 


C 


771.1 


0.452 


14.45 


11.10 


5.30 






588 


D 


645.35 


1.083 


16.1 


11.07 


5.36 






589 


A 


356.6 


3.537 


14.8 


11.13 


5.26 






590 


B 


313.3 


4.032 


14.4 


10.91 


5.46 






591 


C 


453.0 


2.570 


14.5 


10.35 


6.06 




Mai 28. 


592 


D 


354.1 


3-571 


17.3 


8.00 


8.43 


Yersicheningsmarkc. 




593 


A 


525.0 


1-939 


15.3 


9.03 


7.35 


\ 




594 


B 


824.3 


0.266 


14.2 


8.17 


8.19 


Nr. 551-600. 




595 


C 


855.1 


0.182 


13.0 


8.73 


7.67 


2i'ci = 48 301 




596 


D 


886.7 


O.IIO 


15.4 


9.40 


7.03 


^■" ^1 ^^ JC\J,%ß\IM. 




597 


A 


719.8 


0.675 


16.3 


9.52 


6.86 


2(F-15)= - 5.10 




598 

^rf ^^ ^^ 


B 


487.4 


2-*SS 


16.0 


9.01 


7.26 


2 (t- 16025)= - 256.62 




599 


C 


353.1 


3.58s 


14.7 


9.70 


6.70 


\ / • 




600 


D 


384.5 


3.245 


15.3 9.38 


- 7.05 







Die 


Grundlinie 


auf 


demlEgeb 


Brg, 


Erste Messung. 




Lanf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Dainm. 


Nr. 


Stange 




Keigong. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 






wage. 


Ct 


F 


meter. 


t— 16Ö25 












Pu. Lin. 




CaUlu. 


CeUlu. 




Hai 28. 


601 


A 


590,0 


1.44S 


13.9 


9.25 


-7,13 






602 


B 


907.1 


0.074 


15.6 


9.40 


6.96 


% 




603 


C 


737.0 


0.597 


16.9 


9.60 


6.80 






604 


D 


549.0 


1.748 


14.95 


9.10 


7.33 






605 


A 


509.0 


2.070 


15.5 


9.00 


V 7.38 






606 


B 


953.4 


0.019 


14.9 


9.20 


7.16 






607 


C 


923.3 


0.051 


13.35 


9.27 


7.13 






608 


D 


748.8 


0.542 


14.8 


8.90 


7.53 






609 


A 


579.2 


1.522 


14.45 


8.68 


7.70 






610 


B 


668.0 


0.948 


14.5 


9.10 


7.26 






611 


C 


855.0 


0.182 


15.0 


9,25 


7.15 






612 


D 


999.9 


0.000 


15.7 


9.17 


7.26 


Nttip. der Wasserwage : 099.9 




613 


A 


939.8 


0.031 


16,4 


9.03 


7.35 






614 


B 


824.6 


0.265 


14.8 


9.32 


7.04 






615 


C 


681.1 


0.877 


13.8 


9.60 


6,80 






616 


D 


747.0 


0.550 


14.9 


9.43 


7,00 






617 


A 


791.5 


0.374 


17.75 


9.42 


6.96 


" 




618 


B 


9843 


0.002 


15.4 


9.58 


6.78 






619 


C 


913.1 


0,065 


12,85 


9.82 


6.58 






620 


D 


905.4 


0.077 


14.2 


9.70 


6.73 


• 




621 


A 


1045.1 


0.018 


18.0 


9,60 


6.78 




1 


622 


B 


772.9 


0.444 


14.55 


9,73 


6.63 






623 


C 


682.9 


0.867 


16.0 


9.90 


650 






624 


D 


736.4 


0.597 


13.35 


9.80 


6,63 






625 


A 


671.2 


0.930 


17.35 


10.77 


5.61 






626 


B 


813.2 


0.300 


15.55 


12.05 


4.33 






627 


C 


605.25 


1-343 


14.7 


12.15 


4,25 






628 


D 


941.3 


0.030 


15.3 


13.00 


3.41 






629 


A 


1205.6 


0.365 


14.2 


12.88 


3.52 






630 


B 


1155.7 


0.209 


16.0 


13.72 


2.66 


t 


, 


631 


C 


848.6 


0.198 


14.8 


13.43 


2.97 






632 


D 


484 


2.286 


13.5 


13.35 


3.06 






633 


A 


14112 


1.460 


16.7 


13.25 


3.15 






634 


B 


1345.8 


1033 


13.35 


13.65 


2.73 






635 


C 


1334.7 


0.967 


15.2 


13.30 


3.10. 






636 


D 


1434.7 


1.632 


132 


13.27 


3.14 






637 


A 


1280.65 


0.680 


15.9 


13.25 


3.15 


Nr. 601-650- 




638 


B 


1083.9 


0.061 


13,4 


13.60 


2,78 




639 


C 


1015 2 


0.002 


15.25 


13.25 


3,15 


2ci =32.067 


• 


640 
641 


D 
A 


980.6 
869.75 


0.003 
0.146 


15.95 
17.45 


13.20 
13.10 


3,21 
3.30 


5(P-15)~ + 12.35 




642 


B 


879.1 


0.126 


14.6 


13.38 


2,99 


:§ (1-16^25) = - 253.98 


1 


643 


C 


839.15 


0.224 


16.2 


13.10 


3,30 






644 


D 


940.9 


0.030 


15.2 


13.12 


331 






645 


A 


953.8 


0018 


15.55 


13.15 


3.25 






646 


B 


993.1 


0.000 


15.8 


13.55 


2.83 


Nulp. der Wasserwage : 990.92 




647 


C 


658.3 


1.006 


16.65 


13.23 


3.17 


• 




648 


D 


608.65 


1.316 


15.85 


13.15 


8.26 






649 


A 


520.2 


1.977 


16.35 


13.35 


3.05 






650 


B 


475.6 


2.360 


16.2 


13.65 


-2.73 


• 





Die 


Gruiidlfiie 


auf 


dem 


Egebi 


Brg. 


Erste Messung. 




Lauf- 




Waaier- 


Corr.wtg. 


Ffthl- 


Tber- 


Com- 




Datom. 


Nr. 


Stange 




Neipag. 


hebeL 


mo- 


girtea 


Anmerkangeii. 






wage. 


c. 


P 


metar. 


t— ie»S86 












Par. lan. 




Olsltu. 


OtMitt. 




Mai 28. 


6S1 


C 


451.6 


2.584 


15.15 


13.45 


-2.96 






652 


D 


433.85 


2.749 


15.7 


13.38 


3.03 






653 


A 


543.05 


1.793 


14.8 


13.67 


2.83 


■ 




654 


B 


775.9 


0.432 


15.55 


13.73 


2.65 






655 


C 


856.3 


0.179 


13.8 


13.55 


2.85 






656 


D 


844.4 


0.308 


17.25 


13.42 


2.99 






657 


A 


899.3 


0.087 


14.25 


13.70 


2.70 






658 


B 


919.0 


0.056 


15.45 


13.70 


2.68 


« 




659 


C 


849.15 


0,197 


14.55 


13.35 


3.05 






660 


D 


1029.2 


0.007 


15.6 


13.15 


3.27 






661 


A 


1011.2 


0.00 r 


1465 


13.35 


3.05 






662 


B 


1027.8 


0.007 


14.95 


13.35 


3.02 






663 


C 


1148.8 


0.190 


13.2 


13.10 


3.30 






664 


D 


1106.5 


0.098 


14.3 


12.85 


3.56 






665 


A 


826.5 


0.259 


15.0 


13.05 


3.35 






666 


B 


745.0 


0.560 


15.45 


13.08 


3.29 






667 


C 


909.9 


0.070 


14.15 


12.87 


3.53 






668 


D 


981.4 


0.003 


15.6 


12.70 


3.72 






669 


A 


926.2 


0.047 


13.65 


12.88 


3.62 


• 




670 


B 


997.75 


0.000 


14.2 


12.86 


3.52 


Nolp. der Wuserwage : 9S9.98 




671 


C 


1200.0 


0.344 


13.2 


12.82 


3.68 






672 


D 


1141.4 


0.173 


13.8 


12.73 


3.69 






673 


A 


1172.3 


0.253 


14.85 


12.75 


3.64 






674 


B 


1097.9 


0.083 


14.95 


12.80 


3.57 






675 


C 


1055.7 


0.027 


15.25 


12.72 


3.68 




^ 


676 


D 


1148.4 


0.190 


13.55 


12.65 


3.77 






677 


A 


1199.6 


0.344 


13.45 


12.68 


3.72 






678 


B 


1140.25 


0.170 


15.3 


12.55 


3.82 


■ 




679 


C 


1116.6 


0.117 


14.0 


12.50 


3.90 






680 


D 


1222.8 


.0.429 


13.4 


12.35 


4.07 






681 


A 


978.2 


0.004 


14.35 


12.27 


4.12 






682 


B 


1066.9 


0.039 


14.65 


12.23 


4.14 






683 


C 


1116.9 


0.118 


15.9 


12.20 


4.20 






684 


D 


1028.6 


0.007 


11.5 


11.95 


4.47 






685 


A 


639.1 


■ 1.120 


13.85 


11.67 


4.82 






686 


B 


543.7 


1.789 


15.1 


12.58 


3.79 






687 


C 


484.5 


2.285 


15.05 


12.67 


3.73 


VeraicheruDgamarke. 


Mai 30. 


688 


D 


801.2 


0.340 


17.75 


9.46 


6.98 






689 


A 


500.8 


2.139 


19.9 


8.45 


7.93 






690 


B 


465.0 


2.456 


15.2 


9.75 


6.61 


Nr. 651—700. 




691 
692 


C 
D 


659.9 
895.0 


0.996 
0.095 


15.35 
15.35 


10.30 
10.87 


6.10 
5.55 


2ci = 26.128 




693 


A 


762.6 


0.484 


15j£ 


10.50 


5.88 


2{F-15)= -6.65 




694 
695 


B 
C 


832.2 
738.7 


0.242 
0.589 


14.85 
14.95 


11.37 
10.65 


5.00 
6.75 


2(t-16<»25)= - 203»70 




696 


D 


7362 


0.598 


14.75 


11.23 


6.20 






697 


A 


700.4 


0.771 


15.35 


10.50 


6.88 






698 


B 


858.7 


0.171 


15.7 


12.07 


4.30 






699 


C 


837.0 


0.229 


17.55 


11.66 


4.75 






700 

• 


D 


992.6 


0.000 


12.15 


12.22 


-4.20 


1 





Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egebi 


Br|. 


Erste Messung. 




Lauf- 




Waaier- 


Gorr.w«g. 


Fnhl- 


Ther- 


Corri- 




Datnm. 


Nr. 


Stange 




Neignag. 


hebeL 


mo- 


girtei 


Anmerknngen. 






wage. 


Ol 


F 


meter. 


t-16«26 




« 






Pu. Idn. 




Otldu. 


(Mdoi. 




Mai 30. 


701 


A 


1083.5 


0.061 


15.5 


11 «96 


-6.44 






702 


B 


895.1 


0.094 


13.85 


12.60 


3.77 






703 


C 


793.9 


0.366 


15.95 


12.15 


4.25 






704 


D 


992.1 


0.001 


19.55 


12.70 


3.72 


Nnlp. der Wawerwage : 999.8 




705 


A 


927.9 


0.04s 


14.75 


12.62 


3.77 






706 


B 


1224.0 


0.434 


13.9 


13.25 


- 4.12 






707 


C 


1264.2 


0.603 


14.5 


16.58 


+ 0.18 


1 later Oba. Waaaenrage : 1814.1 
1 Anf enthalt 




708 


D 


1250.8 


O.S44 


14.3 


18.65 


2.26 




709 


A 


1181.0 


0.383 


16.3 


17.22 


+ 0.84 






710 


B 


1151.6 


0.199 


liS.25 


16.08 


- 1.30 






711 


C 


1033.75 


0.010 


15.7 


16.50 


+ 0.12 






712 


D 


1035.8 


0.011 


15.2 


18.70 


2.31 






713 


A 


1116.65 


0.118 


18.4 


17,47 


+ 1.09 






714 


B 


946.36 


0.0a s 


18.3 


15.20 


- 1.18 






715 


C 


1210.3 


0.381 


15.0 


16.30 


- 0.08 






716 


D 


450.15 


2.S93 


15.35 


18.40 


+ 2.01 






717 


A 


1188.0 


0.306 


11.8 


17.38 


-»- 1.00 






718 


B 


1338.65 


0.991 


12.5 


15.40 


- 0.98 






719 


C 


876.4 


0.132 


14.25 


15.82 


- 0.57 






720 


D 


1122.6 


0.127 


13.45 


17.40 


+ 1.00 






721 


A 


1148.0 


0.189 


14.3 


16.65 


4. 0.26 






722 


B 


1199.1 


0.343 


14.55 


15.30 


- 1.06 


• * 




723 


C 


850.0 


0.194 


14.0 


16.48 


- 0.91 






724 


D 


1177.2 


0.272 


13.2 


16.50 


+ 0.10 






725 


A 


1299.4 


0.775 


13.25 


16.87 


- 0.53 






726 


B 


1517.8 


2.3 »5 


19.8 


14.90. 


1.48 






727 


C 


1226.9 


0.444 


15.4 


14.45 


1.94 






728 


D 


1028.2 


0.007 


14.5 


15.18 


1.22 


1 




729 


A 


746.8 


0.551 


18.8 


14.97 


1.43 






730 


B 


1068.9 


0.041 


12.9 


14.28 


2.10 




- 


731 


C 


1004.4 


0.000 


13.95 


14.07 


2.32 






732 


D 


986.8 


0.001 


15.1 


14.70 


1.70 






733 


A 

* 


1131.4 


0.150 


14.55 


14.45 


1.95 


. 




734 


B 


1077.4 


0.053 


18.35 


14.03 


2.35 






735 


C 


935.8 


0.036 


14.6 


13.65 


2.75 






736 


D 


847.5 


0.199 


15.95 


13 67 


2.74 






737 


A 


984.3 


0.002 


14.3 


13.98 


2.42 


• 




738 


B 


800.0 


4.186 


6.35 


11.30 


6.07 






739 


C 


343.0 


3.694 


15.9 


11.16 


6.26 


Nr. 701—750. 




740 


D 


492.0 


2.213 


15.8 


13.90 


2.61 


:Sci = 87.592 




741 


A 


420.3 


2.878 


10.6 


18.60 


2.90 




742 


B 


323.9 


3.906 


18.2 


13.12 


3.26 


.2 (F- 16) =-9.40 




743 


C 


435.1 


a.737 


14.85 


12.48 


392 


2(t-18«25)= - 96«88 




744 


D 


888.2 


0.107 


11.1 


13.45 


2.96 






745 


A 


970.4 


0.007 


10.35 


12.65 


3.74 






746 


B 


1551.6 


3.628 


17.7 


12.02 


4.35 


« 




747 


C 


1511.2 


««55 


188 


11.43 


4.97 






748 


D 


1060.0 


0031 


13.7 


12.60 


3.82 






749 


A 


1066.8 


0.039 


15.95 


12.05 


4.34 






750 


B 


956.1 


0.016 


14.8 


UM 


- 4.87 





- 


Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egeb 


erg. 


Erste Messung. 






1 

Lauf- 




Waeier- 


Corr.«°e|t. 


Ffihl- 


Ther- 


Corri- 


• 




Datam. 


1LT_ 


Stange 




Neigung. 


hebeL 


mo- 


girte« 


Anmerkungen. 






«r. 

1 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


t— 16*25 


1 












Ptf. Lln. 




CUlu. 


0.1«i<u. 






Hai 30. 


761 


C 


791.8 


0.373 


15.25 


10<>95 


- 5«45 








752 


D 


753.1 


0.523 


13.75 


11.87 


4.56 ' 








753 


A 


687.1 


0.841 


17.7 


11.48 


4.91 








754 


B 


1195.2 


0.330 


14.35 


10.90 


5.47 








755 


C 


855.1 


0.179 


14.95 


10.50 


5.90! 








756 


D 


825.1 


0.262 


15.35 


11.27 


6.16 








757 


A 


876.2 


0.131 


15.65 


10.93 


5.45 








758 


B 


842.2 


0.213 


13.6 


10.42 


5.94; 








759 


C 


946.3 


0.025 


15.0 


10.08 


6.321 








760 


D 


1168.0 


0.245 


12.65 


10.65 


5.78; 








761 


A 


1359.6 


1.119 


14.55 


10.35 


6.03 








762 


B 


1324.4 


0.910 


14.0 


9.97 


6.39' 








763 


C 


402.1 


3.063 


16,4 


9.48 


6.92 








764 


D 


999.1 


0.000 


12.6 


9.95 


6.48 


Nulp. der Wasserwage : 999.57 




Juni 1. 


765 


A 


361.0 


3.492 


18.7 


14.67 


1.73 


Versicherungsmarke. 






766 


B 


500.3 


2.141 


14.75 


10.36 


6.01 


Mai 81 Sturm und Regen. 






767 


C 


624.9 


1.207 


13.4 


15.05 


1.34 



Ister Obs. Wasserwage : 524.9 






768 


D 


678.5 


0.887 


10.85 


11.38 


5.05 








769 


A 


651.6 


1.042 


14.9 


14.66 


1.75 ' 


* 






770 


B 


873.0 


0.138 


16.0 


11.40 


4.97, 








771 


C 

9 


667.8 


0.950 


12.3 


14.75 


1.64 1 






t 


772 


D 


• 556.2 


1.690 


16.4 


12.15 


4.27 








773 


A 


560.2 


1.660 


16.5 


14.27 


2.13 1 








774 


B 


549.7 


1.810 


11.9 


12.18 


4.19 








775 


C 


553.0 


1.718 


15.3 


14.45 


1.94 


• 






776 


D 


495.2 


2.186 


16.46 


13.00 


3.41 








777 


A 


424.2 


2.839 


16.65 


14.22 


2.18 








778 


B 


416.4 


2.916 


18.6 


13.20 


3.17 








779 


C 


344.5 


3.678 


16.3 


13.68 


1.71 








780 


D 


394.9 


3.140 


17.8 


13.45 


2.96 








781 


A 


496.6 


2.173 


14.65 


14.32 


2.08 








782 


B 


646.1 


1.076 


15.3 


13.45 


2.92 








783 


C 


601.5 


1.366 


13.75 


14.40 


1.99 


• 






784 


D 


623.4 


1.214 


13.6 


13.60 


2.81 








785 


A 


514.4 


2.020 


17.3 


14.33 


2.07 








786 


B 


522.8 


1.950 


15.05 


13.60 


2.78 








787 


C 


498.8 


2.154 


14.65 


14.35 


2.04 


Nr. 751—800. 






788 


D 


618.8 


1.244 


16.0 


13.67 


2.74; 


Sci- 54.843 






789 
790 


A 
B 


773.2 
924.4 


0.440 
0^048 


20.2 
15.2 


14.20 
13.60 


2.20; 
2.78 


2(P-15)- + 9.90 






791 


C 


846.0 


0.203 


17.4 


14.13 


2.26 


.2(t-16<»25)=-178»51 






792 


D 


862.0 


0.162 


13.3 


13.80 


2.61 








793 


A 


924.1 


0.049 


13.76 


14.10 


2.30 1 








794 


B 


1183.2 


0.292 


15.65 


13.60 


2.78; 








795 


G 


949.6 


0.022 


15.0 


14.07 


2.32 








796 


D 


1061.3 


0.033 


16.0 


13.80 


2.61 








797 


A 


1001.2 


0.000 


16.26 


14.13 


2.27 








798 


B 


963.8 


O.OII 


13.5 


13.77 


2.61 








799 


C 


8044 


0.328 


18.53 


14.05 


2.34 








800 


D 


797.0 


0.352 


15.3 


13.92 


-2.49 

1 









Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egebi 


srg. 


Erste Messung. 




Lanf- 




Wasser- 


w 


FflU- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


Nr. 


Stange 


W* A ^Wtf^ 


Neignng. 


hebel. 


mo- 


(prtea 


Anmerknngen. 






wage. 


Ci 


F 


meter. 


t-16«25 












Par. Lin. 




Celiint. 


Cdtiu. 




qrnni 1. 


.801 


A 


805.2 


0.324 


18.66 


14«20 


-2»20 


• 


t 
1 


802 


B 


890:3 


0.102 


9.5 


14.00 


2.38 




J 


803 


C 


986.2 


0.002 


11.1 


14.27 


2.12 


V 


m 


804 


D 


1122.3- 


0.130 


16.3 


14.15 


2.26 






805 


A 


1000.6 


0.000 


16.65 


14.65 


1.75 


Nolp. der Wasserwage : 999.15. 




806 


B 


633.2 


I.153 


16.2 


14.15 


2.23 






807 


C 


696.4 


0.791 


14.9 


14.58 


2.01 






808 


D 


689.3 


0.827 


14.8 


14.42 


- 1.98 






809 


A 


939.6 


0.031 


14.5 


16.60 


'+ 0.10 


Kurzer Aufenthalt 




810 


B 


929.8 


0.042 


13.6 


16.35 


-0.03 


♦ 




811 


C 


847.8 


0.198 


15.7 


15.48 


-0.91 






812 


D 


970.8 


0.007 


16.05 


16.50 


+ 0.10 




1 


813 


A 


1031.3 


0.009 


14.35 


16.67 


0.18 






814 


B 


1287.9 


0.719 


14.3 


16.60 


-h0.02 






815 


C 


1302.8 


0.794 


12.25 


15.90 


-0.49 






816 


D 


1113.1 


O.II2 


16.3 


16.60 


-h0.20 






817 


A 


833.2 


0.238 


16.8 


16.90 


0.61 






818 


B 


1026.5 


0.006 


13.65 


16.65 


0.28- 






819 


C 


1277 8 


0.668 


13.8 


16.35 


0.17 






820 


D 


1436.9 


1.653 


13.06 


16.80 


0.40 




1 


821 


A 


1199.8 


0.347 


14.65 


16.96 


0,56 


.. 




822 


B 


1227.1 


0.448 


15.15 


16.90 


0.53 






823 


C 


1406.3 


1.428 


13.45 


16.78 


0.40 






824 


D 


1347.1 


1.044 


14.9 


17.07 


0.67 


. 




825 


A 


1164.5 


0.208 


16.25 


17.08 


0.69 






826 


B 


1124.5 


0.136 


12.3 


17.07 


0.70 






827 


C 


1057.8 


0.030 


15.2 


17.03 


0.66 






828 


D 


1186.8 


0.304 


13.45 


17.20 


0.80 






829 


A 


1163.2 


0.205 


15.35 


17.30 


0.92 






830 


B 


1153.9 


0.206 


16.8 


17.30 


0.93 






831 


C 


837.3 


0.227 


16.25 


17.25 


0.87 




1 


832 


D 


892.2 


0.097 


16.25 


17.40 


1.00 




1 


833 


A 


968.8 


0.009 


15.55 


17.60 


1.12 






834 


B 


1086.3 


0.064 


14.5 


17.45 


1.08 


f 




835 


C 


1238.9 


0.494 


13.6. 


17.46 


1.07 






836 


D 


1094.2 


0.078 


14.55 


17.92 


1.52 






837 


A 


1238.4 


0.494 


13.35 


18.13 


1.76 




1 

1 


838 


B 


1103.3 


0.094 


14.6 


17.92 


1.56 






839 


C 


898.9 


0.087 


17.3 


18.05 


1.68 


Nr. 80r— 850. 


1 


840 
841 


D 
A 


906.7 
891.6 


0.074 
0.100 


12.5 
14.1 


18.30 
18.46 


1.91 
2.08 


:Sc, - 19.812 




842 


B 


969.4 


0.008 


14.9 


18.30 


1,95 


2(F-15) 19.40 




843 


C 


788.1 


0.387. 


14.5 


18.23 


1.86 


^(t-16<>25) = + 25»79 




844 


D 


711.2 


0.716 


16.5 


18.50 


2.11 




845 


A 


706.8 


0.738 


15.4 


18.70 


2.33 






846 


B 


824.0 


0.265 


10.16 ; 18.52 


2.17 






847 


C 


766.0 


0.475 


15.6 


18.38 


2.01 






848 


D 


1133.8 


0.155 


15.8 


18.76 


2.36 






849 


A 


507.8 


2.083 


14.9 


18.87 


2.50 






850 


B 


657.H 


1.005 


17.56 18.75 

1 


+ 2.40 







Die 


Grundlinie 


1 auf 


dem 


Egeb( 


Brg. 


Erste Messung. 




Lauf- 




Wmi er- 


Gorr.weg. 


Fnhl- 


Ther- 

1 


Com- 


• • 


Datum. 




SUnge 




NeigDDg. 


hebel. 


XQO- 


(prtei 


Anmerkungen. 




Nr. 




wäge. 


Cl 


F 


meter. 


t— 16»26 


• 










Fu. Idn. 




Geliioi. 


C«liitte. 


• 


Juni 1. 


851 


C 


533.t 


1.874 


14.95 


18062 


-h2«25 






852 


D 


539.7 


I.818 


15.25 


19.08 


2.69 


. 




853 


A 


592.5 


1-425 


17.1 


19.15 


2.79 






854 


B 


676.0 


0.901 


17.05 


19.18 


2.75 






855 


C 


415.8 


2.926 


13.95 


18.95 


2.58 






856 


D 


288.0 


4.3»9 


16.15 


19.32 


2.94 






857 


A 


508.0 


2.076 


14.2 


19.48 


3.12 






858 


B 


605.9 


1-333 


17.25 


19.42 


3.07 






859 


C 


613.7 


1.283 


13.3 


19.18 


2.81 






860 


D 


717.8 


0.684 


15.45 


19.67 


3.29 






861 


A 


697.9 


0.784 


15.0 


20.03 


3.68 






862 


B 


728.1 


0.63s 


14.75 


19.87 


3.53 






863 


C 


675.0 


0.909 


14.7 


20.20 


3.84 






864 


D 


691.1 


I-43S 


16.6 


20.55 


4.17 






865 


A 


484.4 


2.279 


16.95 


'20.28 


3.93 






866 


B 


546.9 


1.762 


14.9 


20.57 


4.24 






867 


C 


372.0 


3.378 


15.2 


20.43 


4.07 






868 


D 


292.5 


4.275 


13.2 


20.62 


4.24 






869 


A 


285.3 


4-362 


14.75 


20.45 


4.10 






870 


B 


302.5 


4.15Ö 


15.5 


20.63 


4.20 






871 


C 


371.1 


3.388 


14.45 


20.50 


4.15 






872 


D 


673.0 


0.918 


17.45 


20.60 


4.22 






873 


A 


766.9 


0.466 


17.15 


20.50 


4.15 






874 


B. 


716.1 


0.692 


17.15 


20.72 


4.39 






875 


C 


785.4 


0.397 


15.15 


20.40 


4.04 






876 


D 


970.6 


0.007 


12.7 


20.63 


4.25 






877 


A 


1007.9 


0.00 1 


12.8 


20.45 


4.10 


Nulp. der Wasserwage : 999.65 




878 


B 


753.» 


0.523 


15.35 


20.42 


4.08 






879 


C 


452.6 


2-571 


15.35 


20.05 


^.69 






880 


D 


266.3 


4-595 


14.4 


20.15 


3.77 






881 


A 


718.5 


0.680 


15.7 


20.15 


3.80 






882 


B 


774.8 


0-435 


16.35 


19.98 


3.64 






883 


C 


667.4 


0.952 


13.55 


19.40 


3.04 






884 


D 


578.6 


1.531 


16.55 


19.67 


3.29 






885 


A 


627.4 


1.192 


15.65 


19.48 


3.12 






886 


B 


768.1 


0.462 


15.05 


19.02 


2.67 


- 




887 


C 


896.2 


0.093 


17.7 


18.43 


2.06 






888 


D 


1087.0 


0.066 


13.0 


18.57 


2.18 






889 


A 


1005.8 


0.000 


14.35 


18.28 


1.91 






890 


B 


855.2 


0-180 


13.65 


16.90 


-1-0.53 


/ 


Juni 2. 


891 


C 


977.2 


0.004 


17.15 


12.97 


-3.43 


Versicherungsmarke. 




892 


D 


1092.2 


0.074 


13.15 


12.30 


4.12 


^V-^ np"* ^%^\^% 




893 


A 


1027.2 


0.007 


16.2 


13.43 


2.97 


Nr. 851 — ^900. 




894 


B 


913.5 


0.064 


14.8 


11.72 


4.65 


2ci = 62.542 




895 
896 


C 
D 


857.4 
899.7 


0.175 
0.086 


13.5 
14.3 


13.68 
13.05 


2.72 
2.36 


2(F-16)= -»-9.00 




897 


A 


914.5 


0.062 


15.5 


14.02 


2.36 


2(t-16»25) = -1- 102.62 




898 


B 


1076.2 


0.051 


15.7 


12.40 


3.97 




« 


899 


C 


891.8 


O.IOI 


13.25 


14.08 


2.31 






900 


D 


870.1 


0.145 


16.05 


13.55 


-2.86 







Die 


Grundlinie 


auf 


dem 


Egeb 


erg. 


Erste Messung. 




Lauf- 




Wasa er- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 


• 


Daiam. 


^Y 


Stange 




Neigang. 


hebel. 


mo- 


g^rtea 


Anmerkungen. 




Nr. 




wäge. 


Cl 


F 


meter.. 


t— 16»a6 












P*r. Üb. 




C«l(tu. 


Cdtiai. 


• 


Juni 2. 


901 


A 


1132.0 


0.151 


15.75 


14.55 


-1.86 






902 


B 


1060.3 


0.032 


14.2 


12.92 


3.46 






903 


C 


1010.7 


O.OOI 


15.7 


14.58 


1.81 






904 


D 


1020.3 


0.004 


13.8 


18.87 


2.54 




1 


905 


A 


1004.4 


0.000 


16,9 


14.85 


1.55 






906 


B 


999:i 


0.000 


14.25 


13.50 


2.88 






907 


C 


948.9 


0.023 


16.1 


14.75 


1.64 






908 


D 


869.6 


0.168 


13.0 


14.30 


2.10 






909 


X 


921.7 


0.052 


15.45 


15.18 


1.22 


1 




910 


B 


896.5 


0.091 


17.0 


14.00 


2.38 






911 


C 


932.4 


0.039 


14.5 


15.02 


1.37 


• 




912 


D 


897.1 


0.090 


15.5 


14.68 


1.72 






913 


A 


723.1 


0.657 


13.9 


15.37 


1.03 






914 


B 


437.7 


2.706 


18.5 


14.35 


2.03 






915 


C 


358.0 


3527 


13.8 


15.38 


1.01 






916 


D 


658.7 


0.998 


15.0 


15.10 


1.30 






917 


A 


929.7 


0.042 


15.35 


15.76 


0.66 






918 


B 


392.0 


3.161 


14.65 


15.07 


1.31 






919 


C 


315.5 


4.008 


13.9 


15.25 


1.14 






920 


D 


713.0 


0.706 


15.5 


14.76 


1.66 






921 


A 


825.5 


0.261 


13.75 


15.28 


1.12 






922 


B 


915.8 


0.060 


14.55 


18.05 


1.33 






923 


C 


737.0 


0.594 


15.0 


15.17 


1.22 


. 




924 


D 


638.8 


1.119 


14.85 


14.75 


1.66 




;i 925 


A 


889.9 


0.103 


15.1 


15.23 


1.17 




1 


926 


B 


991.4 


0.001 


17.6 


16.23 


1.16 


Nulp. der Wasserwage : 999.36 




927 


C 


891.2 


0.102 


14.7 


1522 


1.17 






928 


D 


793.8 


0.364 


15.25 


14.82 


1.68 






929 


A 


446.1 


2.626 


15.3 


16.23 


1.17 






930 


B 


574.3 


1-555 


16.8 


16.27 


1.11 






931 


C 


665.6 


0.961 


13.75 


15.18 


1.21 






932 


D 


924.4 


0.049 


159 


16.02 


1.38 






933 


A 


1080.0 


0.056 


14.2 


16.28 


1.12 






934 


B 


1150.0 


0.19s 


15.25 


15.32 


1.06 






935 


C 


1150.1 


0.195 


14.5 


15.18 


1.21 






936 


D 


1196.6 


0.336 


17/65 


15.02 


1.38 






937 


A 


1126.6 


0.140 


16.06 


16.33 


1.07 






938 


B 


1004.7 


0.000 


20.05 


16.26 


1.13 




1 

1 


939 


C 


1042.2 


0.016 


15.65 


16.16 


1.24 


Nr. 901—950. 


' 


940 


D 


909.7 


0069 


11.55 


14.97 


1.43 


2 c . = 30.208 




941 


A 


829.8 


0.248 


17.85 


16.15 


1.25 


^^m *# ■ — ^ %#^^fva^^^^ 




942 


B 


898.3 


0.088 


14.5 


15.03 


1.35 


2(F-15)= + 9.30 




943 


C 


905.8 


0.076 


13.75 


14.82 


1.57 


2(t-16''25)= - 78«77 




944 


D 


789.0 


0.381 


15.66 


14.63 


1.77 


\ / 


' 


945 


A 


811.2 


0.305 


14.4 


14.67 


1.73 






946 


B 


759.2 


0.497 


12.3 


14.40 


1.97 




1 

1 


947 


C 


669.1 


0.941 


17.35 


14.20 


2.19 




948 


D 


656.1 


1.014 


18.2 


14.06 


2.36 






949 


A 


640.6 


1.108 


13.35 


14.05 


«2.35 




' 950 

1 


B 


815.3 


0.292 


11.2 


13.68 


-2.70 


■ 



8* 



Die Grundlinie auf dem Egeberg. Erste Messung. 



Datum. 



Juni 2. 



Lauf- 
Nr. 



Stange 



WasBer- 
wage. 



951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 



C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C . 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 



Corr. weg. 
Neigung. 



Par. LiB. 



868.1 


o.iso 


962.8 


0.012 


932.3 


0.039 


793.8 


0.367 


503.1 


2. 119 


595.1 


1.406 


611.1 


1.295 


576.2 


1.540 


531.5 


1.885 


798.7 


0.347 


885.1 


O.II3 


829.5 


0.249 


619.9 


1.242 


610.8 


1.299 


704.1 


0.751 


749.1 


0.539 


723.3 


0.659 


837.8 


0.225 


941.4 


0.029 


883.5 


O.I16 


630.2 


I.176 


636.3 


I-I3S 


670.7 


0.931 


663.3 


0.972 


364.2 


3.460 


314.1 


4.019 


341.6 


3.704 


893.3 


0.097 


728.8 


0.632 


781.6 


0.409 


637.1 


1.130 


725.1 


0.648 


936.8 


0.034 


1054.8 


0.026 


884.0 


0.115 


536.1 


1.846 


651.2 


1.046 


691.3 


0.817 


788.0 


0.385 


760.6 


0.492 


893.3 


0.097 


742.7 


0.567 


674.0 


0.912 


556.6 


1.687 


608.9 


1.315 


682.2 


0.863 


745.0 


0.558 


973.0 


0.006 


833.9 


0.237 


892.0 


O.IOO 



Fühl- 
hebel. 

F 



4.7 

4.8 

7.0 

3.75 

7.45 

7.55 

6.4 

5.45 

3.8 

2.2 

4.05 

6.0 

2.8 

1.9 

4.5 

5.5 

3.2 

3.66 

4.55 

2.2 

6.3 

8.5 

6.0 

7.0 

4.2 

5.7 

4.5 

3.8 

2.9 

6.5 

5.55 

3.^ 

3.8 

3.95 

9.4 

5.6 

4.2 

5.3 

5.05 

4.2 

5.55 

3.3 

6 35 

5.05 

3.95 

3.8 

5.65 

4.75 

4.35 

3.5 



Ther- 
mo- 
meter. 



CUiu. 

13»47 
11.78 
11.85 
11.35 
11.35 
11.17 
11.30 
10.83 
10.85 
10.77 
11.00 
10.53 
10.70 
10.77 
11.08 
10.85 
11.27 
11.45 
11.73 
11.65 
11.97 
12.45 
12.65 
12.58 
13.02 
13.38 
13.65 
13.72 
13.98 
14.30 
14.50 
14.45 
14.55 
14.90 
15.02 
15.03 
15.17 
15,50 
15.63 
15.70 
15.95 
16.17 
16.00 
16.20 
16.10 
16.25 
16.15 
16.13 
16.10 
16.30 



Corri- 

girtes 

t— 16^5 



Anmerknngeo. 



CUiiu. 

-2''93 
4.65 
4.54 1 
5.02 
5.05 
5.26 
5.09 
5.54 
5.55 
5.66 
5.39 
5.83 
5.70 
5,66 
5.31 
5.52 
5.13 
4.98 
4.66 
4.72 
4.43 
3.97 
3.74 
3.79 
3.38 
3.03 
2,75 
2.66 
2.42 
2.10 
1.90 
1.93 
1.84 
1.50 
1.38 
1.35 
1.22 
0.90 
0.77 
0.68 
0.44 
0.23 
0.40 
0.18 
0.29 
0.15 
0.30 
0.23 
0.26 

-0.10 



Nr. 951—1000. 
.2 c, =43.798 
2(P-15)= - 5.85 
.2(t-16»25)= - 150«51 



V 



Die Grundlinie auf dem Egeberg. Erste Messung. 



Datam. 



Juni 2. 



Lauf- 
Nr. 



Stange 



Wasser- 
wage. 



Corr. weg. 
Neignng. 



Fübl- 
bebel. 

F 



Ther- 
mo- 
meter. 









Fu. Lin. 




1001 


A 


1023.9 


0.005 


14.2 


1002 


B 


1234.5 


0.477 


14.8 


1003 


C 


861.3 


0.166 


13.1 


1004 


D 


1220.6 


0.422 


16.15 


1005 


A 


1099.9 


0.087 


13.8 


1006 


B 


1186.2 


0.301 


12.2 


1007 


C 


967.9 


0.009 


16.7 


1008 


D 


688.3 


0.834 


16.2 


1009 


A 


370.0 


3-394 


16.9 


1010 


B 


735.9 


0.598 


14.55 


1011 


C 


999.3 


0.000 


13,6 


1012 


D 


788.8 


0.382 


17.35 


1013 


A 


871.0 


0.142 


15.0 



Gelaint. 

16«05 
16.00 
16.00 
16.22 
16.08 
15.98 
15.97 
16.28 
16.17 
16.03 
16.20 
16.35 
16.35 



Corri- 

girtes I 

t— 16«25l 



Cliiut. 

-0035 

0.38 
0.39 
0.18 
0.32 
0.43 
0.42 
0.12 
0.23 
0.35 
0.19 
0.05 
- 0.05 



Anmerkungen. 



Nr. 1001—1013. 

2ci = 6.817 

2 (¥"15)= + 0.55 

2 (t- 16025)= - 3046 

Nulp. der Wass erwäge : 999.45 



Horizontale Entfernung vom vorderen Endpunct der Stange 1013 bis zum südlicben Endpnnct der 
Grundlinie (»Basis B«) = 526.8 MiUim. = 233.53 Par. Lin. 



Ergebniss der ersten Messung. 

Für je 50 Nummer sind oben scbon die folgenden Sammen angefßbrt; das früher weggelassene 
Minnszeichen der stets negativen Correction wegen Neignng (Ci) wird aber jetzt hinzugefügt. 



Nr. 



1 
51 
101 
151 
201 
251 
301 
351 
401 
451 
501 
551 
601 
651 
701 
751 
801 
851 
901 
951 
1001 



50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1013 



1-1013 



2c, 

24.419 
16.790 
17.937 
18.115 
59.332 
40.022 
53.346 
54.000 
16.723 
18.665 
27.012 
48.301 
32.067 
26.128 
37.592 
54.843 
19.812 
62.542 
30.208 
43.798 
6.819 



-70B.469 



2 (F— 15) 



+ 



4- 



+ 



+ 



4.0 
3.6 

10.25 
4.2 

10.95 
7.9 
6.5 

2125 
9.6 

16.5 
2.1 
5.1 

12.35 
6.55 
9.4 
9.9 

19.4 
9.0 
9.3 
5.85 
0.55 



- 26,85 



2 (t— ft«25) 

- 50^66 

- 132.50 

- 352.04 

- 310.30 

- 303.45 
+ 36.65 

- 362.91 

- 253.15 

- 178.54 

- 262.33 

- 180.20 

- 256.62 

- 253.98 

- 203.70 

- 96.88 

- 178.51 
+ 25.79 
+ 102.62 

- 78.77 

- 150.51 

3.46 



-3443.45 



Die drei in Pariserlinien ausgedrückten Gorrectionen 
wegen Neignng der Stange . . Ci= - 1728 (1 -cos i), 
wegen Stellung des Fühlhebels c,= - 0.0225 (F - 15), 

wegen Temperatur C8=0.019856(t- 16<>25), 

betragen also, wenn einzeln für sämmüiche 1013 Stan- 
gen summirt, 

2 c , = - 708.46»; 2c, = + 0.604; 2c, = -68.874. 

Die Länge der Grundlinie wird also 

1018 M + 2884» - 776.289 = 1018 M - 542^.700, 

wo M die durchschnittliche Länge der 4 Messstangen 
bei t = 16^25 und F = 15 bedeutet. 

Dieses Resultat beruht aber nur auf dem Journal 
des zweiten Observators. 

Nach dem Journal des ersten Observators 
findet sich 

^ c ,=- 708.445, 2c, = + 0AI5, 2c, = -68.899 
und die Länge der Grundlinie = 1013 M - 542.969 
oder, wenn aus beiden Resultaten das Mittel genommen wird, 

1013 M — 542!838. 








Die 


Grundlinie 


auf dem 1 


Egeberg. Zweite Messung. 


• 


Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


XT 


Stange 




NeigoDg. 


hebeL 


mo- 


girtes 


Anmerknngen. 




Nr. 




wage. 


C| 


F 


meter. 


t— 16% 












Par. Lin. 




Celaina.. 


CMiu. 




Juni 3. 


1 


A 


1133.5 


0.155 


15.05 


12«85 


-3«>66 


Anfangspunkt nBasis A* (nördlich es 




2 


B 


1058.9 


0.030 


14.7 


15.82 


0.66 


Ende der Grundlinie). 




3 


C 


949.4 


0.022 


14.5 


13.93 


2.47 






4 


D 


1 197.9 


0.339 


14.5 


16.97 


0.43 






5 


A 


446.1 


2.628 


12.2 


13.26 


3.15 






6 


B 


1346.7 


1.040 


13.5 


15.98 


0.40 






7 


C 


1230.9 


0.460 


17.75 


14.32 


2.07 






8 


D 


955.2 


0.019 


14.35 


16.00 


0.40 






9 


A 


782.5 


0.406 


14.95 


13.45 


2.96 






10 


B 


830.3 


0.247 


11.75 


15.88 


0.60 




• 


11 


C 


908.2 


0.073 


14.9 


14.65 


1.74 






12 


D 


1292.5 


0.740 


12.46 


15.76 


- 0.65 


Kurzer Aufenthalt 




13 


A 


912.8 


0,065 


19.8 


16.70 


+ 0.31 






14 


B 


1019.3 


0.003 


15.75 


16.82 


-hO.35 


Nulp. der Wasserwage : 999.55 




15 


C 


975.5 


0.005 


12.25 


16.33 


-0.05 






16 


D 


1042.0 


0.016 


13.8 


17.40 


-hl.OO 






17 


A 


1146.5 


0.186 


14.8 


16.52 


-h0.13 






18 


B 


1308.9 


0.826 


14.95 


16.18 


-0.20 






19 


C 


1433.3 


I.62I 


15.2 


16.27 


- 0.11 






20 


D 


1452.4 


1.769 


14.0 


17.02 


+ 0.62 




• 


21 


A 


1378.7 


I.24I 


15.75 


16.26 


-0.16 






22 


B 


1303.4 


0.798 


13.75 


16.45 


+ 0.07 




• 


23 


C 


1116.0 


0.II7 


14.0 


16.15 


-0.24 






24 


D 


1090.2 


0.071 


15.3 


16.66 


+ 0.25 






25 


A 


1208.5 


0.377 


14.8 


16.10 


- 0.30 






26 


B 


1248.0 


0.532 


15.95 


16.17 


0.21 






27 


C 


1251.3 


0.546 


15.4 


15.93 


0.46 






28 


D 


1416.6 


I.50I 


13.96 


16.30 


0.10 






29 


A 


1435.7 


1.642 


16.36 


16.80 


0.60 


1 




30 


B 


1001.9 


0.000 


13.4 


15.78 


0.51 






31 


C 


939.3 


0.031 


14.3 


15.65 


0.74 






32 


D 


1142.2 


0.17s 


14.1 


15.88 


0.62 






33 


A 


1315.0 


0.859 


14.6 


15.62 


0.78 






34 


B 


1441.0 


I.681 


12.2 


15.78 


0.60 




k 


35 


C 


1098.0 


0.083 


15.6 


15.70 


0.69 






36 


D 


1410.1 


1.454 


15.8 


15.95 


0.45 






37 


A 


470.9 


2.401 


14.2 


15.76 


0.66 






38 


B 


546.9 


1.762 


14.8 


16.10 


0.28 


Ister Obs. Wasserwage : 547.9 




39 


C 


437.5 


2.714 


11.2 


16.07 


0.32 






40 


D 


462.4 


2.477 


13.76 


16.38 


0.02 






41 


A 


1414.3 


1.484 


15.5 


16.02 


-0.38 


Nr. 1 — 50. 




42 


B 


1377.7 


1.234 


13.65 


16.38 


0.00 


A«A > Jk ^^^^w 




43 


C 


1224.7 


0.436 


15.5 


16.42 


+ 0.04 


2c 1 = 38.054 




44 


D 


1294.1 


0.749 


12.6 


16.83 


0.43 


2{F-15)- - 24.80 




45 


A 


1097.9 


0.038 


16.0 


16.62 


0.13 






46 


B 


1207.7 


0-374 


13.56 


16.80. 


0.43 


:5(t-16<>25) = - 20^78 




47 


C 


1211.7 


0.387 


13.75 


16.83 


0.45 






48 


D 


1234.2 


0-475 


17.9 


17.25 


0.86 






49 


A 


1277.3 


0.666 


13.85 


16.97 


0.68 






50 


B 


1349.0 


1.054 


13.25 


17.28 


+ 0.91 







Die 


Grun 


idlinie 


auf d 


em Egeberg, Zweite Messung. 




Laaf- 


• 


Wauer- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


mV 


Stange 




NeigQDg. 


heb el. 


mo- 


girtes 


1 A « 

Anmerkniigeii. 


^ t 


Nr. 




wage. 


C| 


F 


meter. 


t— 16«85 j 












Pur. Lin- 




CUlni. 


Cliliu. 




Juni 3. 


51 


C 


1357.2 


I.IOI 


13.25 


17»27 


-|-0«89 


^ m 




52 


D 


1205.7 


0.367 


15.25 


17.68 


1.28 


* 




53 


A' 


1151.8 


0.200 


15.0 


17.42 


1.04 






54 


B 


1134.7 


0.158 


15.7 


17.68 


1.32 






55 


C 


1403.3 


1.407 


14.2 


17.72 


1.34 


« 




56 


D 


1433.6 


1.626 


13.25 


18.08 


1.68 






57 


A 


1383.3 


I.27I 


13.1 


17.87 


1.49 






58 


B 


1464.2 


1.863 


15.5 


18.13 


1.77 






59 


C 


1463.1 


I.85I 


15.1 


18.10 


1.73 






60 


D 


1410.7 


I.4S9 


17.7 


18.46 


2.06 




• 


61 


A 


984.5 


0.002 


16.0 


18.17 


1.79 






62 


B 


1043.9 


0.017 


14.95 


18.33 


1.98 






63 


C 


1055.2 


0.026 


15.3 


18.36 


1.98 


• 




64 


D 


1200.8 


0.348, 


13.8 


18.42 


2.03 






65 


A 


1311.0 


0.835 


11.9 


18.10 


1.72 






66 


B 


1335.4 


0.971 


14.2 


18.18 


1.82 


m 




67 


C 


1432.0 


1.618 


15.5 


18.12 


1.76 






68 


D 


1211.0 


0.384 


13.65 


18.10 


1.70 






69 


A 


1124.3 


0.133 


15.75 


17.78 


1.40 






70 


B 


1257.6 


0.573 


14.3 


17.75 


1.39 






71 


C 


1153.6 


0.203 


16.6 


17.70 


1.32 


• 




72 


D 


1127.0 


0.139 


15.3 


17.70 


1.30 


1 




73 


A 


1060.9 


0.032 


15.3 


17.40 


1.02 






74 


B 


1074.0 


0.047 


17.2 


17.35 


0.98 


Ister Obi. Wasserwage : 1174.0. 




75 


C 


926.2 


0.047 


16.3 


17.30 


0.92 






76 


D 


1065.1 


0.037 


12.4 


17.40 


1.00 






77 


A 


968.6 


0.008 


15.2 


17.27 


0.89 






78 


B 


764.8 


0.476 


16.4 


17.30 


0.93 






79 


C 


788.8 


0.38s 


13.85 


17.28 


0.90 






80 


D 


844.1 


0.210 


13.45 


17.55 


1.15 






81 


A 


845.8 


0.205 


13.9 


17.45 


1.07 






82 


B 


976.4 


0.005 


16.2 


17.50 


1.13 






83 


C 


1190.5 


0.312 


13.05 


17.47 


1.09 






84 


D 


1343.5 


I.O18 


10.5 


17.68 


1.28 






85 


A 


460.2 


2.501 


16.7 


17.65 


1.27 






86 


B 


1500.5 


2. 161 


14.25 


17.67 


1.31 






87 


C 


987.1 


0.00 1 


16.5 


l'\63 


125 






88 


D 


1166.2 


0.238 


14.0 


17.77 


1.37 






89 


A 


1053.3 


** 

0.024 


13.3 


17.58 


-H.20 


Nr. 51—100. 




90 


B 


1201.2 


0.349 


14.9 


16.30 


-0.08 


2c, - 36.419 




91' 


C 


1396.1 


1.352 


15.35 


16.20 


0.18 


^K*^ ^^Pte ^ ^0 V ^ M ^K ^0 




92 


D 


1121.0 


0.126 


13.16 


16.00 


0.40 


2(P-15)= - 14.85 




93 


A 


968.0 


0.009 


17.1 


16.50 


0.93 


.2(t-16»25)= + 42«U 




94 


B 


1271.8 


0.638 


13.1 


15.48 


0.90 






95 


C 


1468.0 


1.893 


15.7 


15.25 


1.14 






96 


D 


403.5 


3049 


14.8 


16.17 


1.23 






97 


A 


1336.8 


0.979 


15.7 


14.88 


1.52 






98 


B 


1231.3 


0.462 


14.0 


14.72 


1.66 






99 


C 


1294.9 


0.749 


16.9 


14.70 


1.69 






100 


D 


454.5 


2.554 


13.75 


14.73 


-1.67 

1 





Die Grundlinie auf dem Egeberg. Zweite Messung. 



Datum. 



Juni 3. 



Juni 4. 



Lauf- 
Nr. 



Stange 



WaBser- 



Corr. weg. 
Neigung. 



101 


A 


400.8 


102 


6 


1035.5 


103 


C 


1145.6 


104 


D 


1152.5 


105 


A 


1123.6 


106 


B 


873.0 


107 


. C 


1325.6 


108 


D 


1015.3 


109 


A 


1004.1 


110 


B 


943.9 


111 


C 


889.2 


112 


D 


1008.1 


113 


A 


1096.2 


114 


B 


851.9 


115 


C 


1307.8 


116 


D 


1131.0 


117 


A 


774.3 


118 


B 


966.1 


119 


C 


992.5 


120 


D 


1293.0 


121 


A 


1213.1 


122 


B 


856.9 


123 


C 


1078.0 


124 


D 


953.6 


125 


A 


1098.9 


126 


B 


1014.0 


127 


C 


1022.8 


128 


D 


1177.6 


129 


A 


1418.9 


130 


B 


1339.8 


131 


C 


1400.0 


132 


D 


1320.0 


133 


A 


1343.0 


134 


B 


1430.3 


135 


C 


328.4 


136 


D 


1528.5 


137 


A 


960.0 


138 


B 


948.9 


139 


C 


1069.5 


140 


D 


1242.9 , 


141 


A 


1249.3 


142 


B 


1384.3 


143 


C , 


1512.7 


144 


D 


389.9 


145 


A 


218.0 


146 


B 


367.6 


147 


C 


316.9 


148 


D 


408.3 


149 


A 


1445.8 


150 


B 


1448.5 



Vu. liin. 

3.077 
O.OII 

0.182 

0.201 

0.135 
0.139 

0.913 
0.002 

0.000 

0.027 

0.106 

0.00 1 

0.080 

O.I9I 

0.816 

0.148 

0.439 
0.0 10 

0.000 

0.741 
0.392 
0.176 
O.OS3 
0.019 
0.084 
0.002 
0.004 
0.272 

1.514 
0.999 

1.379 
0.884 

1.016 

1.598 

3.853 
2.409 

0.014 

0.022 

0.042 

0.509 

0.536 

1.275 
2.265 

3.189 

5.222 

3.424 
3.998 
3.003 
1.714 

1.734 



Fühl- 
hebel. 

F 



5.7 

7.65 

4.0 

6.2 

6.45 

7.4 

7.75 

5.1 

6.35 

4.45 

7.8 

4.5 

6.05 

3.7 

3.8 

5.5 

4.1 

5.0 

4.5 

3.2 

5.75 

5.1 

5.15 

4.85 

6.2 

3.95 

4.7 

4.85 

4.4 

4.5 

5.6 

5.15 

4.4 

4.05 

8.05 

4.9 

4.9 

5.55 

4.7 

5.8 

5.5 

2.1 

3.7 

4.0 

5.45 

2.05 

5.45 

4.6 

5.3 

3.7 



Ther- 
mo- 
meter. 



Corri- 

girtes 

t— 16«25 



Anmerkungen. 



CeliiuB. 

14<»45 

14.30 

14.40 

14.40 

14.12 

14.00 

14.05 

14.05 

13.95 

13.68 

13.72 

13.70 

13.58 

13.45 

13.47 

13.50 

13.45 

13.25 

13.30 

13.28 

12.62 

12.38 

7.12 

13.35 

9.93 

8.47 

7.65 

13.25 

10.65 

9.00 

8.23 

13.17 

10.75 

9.28 

8.60 

13.07 

10.88 

9.55 

8.82 

12.85 

11.08 

9.90 

9.47 

12.95 

11.45 

11.65 

11.42 

13.48 

12.56 

12.20 



C«liiui. 

-l«95i 
2.081 
1.991 
2.00; 
2.28' 
2.38, 
2.34 
2.36 
2.45 
2.70 
2.68 
2.71 
2.82 
2.92 j 
2.931 
2.91' 
2.95 
3.12 
3.10 
3.13 
3.77 
3.99 
9.29 i 
3.06' 
6.45 
7.89 
8.75 
3.16, 
5.73 
7.36 
8.17 
3.24 
5.63 
7.08 
7.80 
3.34 
5.50 
6.81 
7.58 
3.56 
5.31 
6.46 
6.93 
3.46 
4.94 
4.72 
4.98 
2.93 
3.84 

- 4.17 



Naip. der Wasserwage : 999.95 



Verticherangsmarke. 



Der auffallend hohe Temperatur der 
Stange D rührt daher, dass die Ost- 
seite des Kastens dieser Stange in den 
fr&hen Morgenstunden den Sonnen- 
strahlen ausgesetzt gewesen, während 
die übrigen Stangen gegen die Sonne 
geschätzt wären. 



Nr. 101—150. 
.2ci =48.820 
2{F-1S)= + 3.60 
2 (t- 16^25) = - 217970 



Nulp. der Wasserwage : 1000.15 





Die 


Grun 


idlinie 


auf d 


em Egeberg. Zweite Messung. 




Lauf* 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fohl- 


Ther- 


Corri- 




Datom. 


Nr. 


Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkangen. 






wage. 


Ci 


F 


meter. 


t— 16«25 












Par. Un. 




Clitaa. 


Claim. 




Juni 4. 


151 


C 


1332.7 


0.952 


15.0 


11«95 


- 4045 






152 


D 


1192.3 


0.319 


15.2 


13.75 


2.66 






153 


A 


1384.4 


1.275 


14.9 


12.95 


3.45 






154 


B 


1336.0 


0.973 


14.8 


12.65 


3.72 






155 


C 


1386.5 


1.286 


14.5 


12.38 


4.02 


• 




156 


D 


1332.3 


0.952 


13.7 


14.02 


2.39 






157 


A 


1304.5 


0.799 


14.7 


13.35 


3.05 






158 


B 


404.9 


3.038 


14.6 


13.08 


3.29 






159 


C 


346.8 


3.658 


14.5 


13.05 


3.35 






160 


D 


366.0 


3.443 


13.95 


14.30 


2.10 






161 


A 


1323.9 


0.904 


15.2 


13.72 


2.68 






162 


B 


1303.5 


0.794 


15.05 


13.63 


2.75 






163 


C 


1322.5 


0.896 


14.8 


13.35 


3.05 






164 


D 


432.9 


2.760 


12.85 


14.62 


1.78 




1 


165 


A 


1531.5 


2-435 


16.0 


14.00 


2.40 






166 


B 


1469.7 


1.903 


13.4 


13.95 


2.43 






167 


C 


1014.9 


0.002 


14.4 


13.68 


2.72 




1 


168 


D 


767.7 


0.466 


16.05 


14.70 


1.70 






169 


A 


1254.2 


0-557 


14.8 


14.02 


2.38 


• 




170 


B 


1438.2 


1.656 


15.8 


14.05 


2.33 


• 




171 


C 


1119.5 


0.123 


12.6 


13.«0 


2.60 






172 


D 


1159.3 


0.218 


14.9 


14.72 


1.68 






173 


A 


964.3 


0.0 II 


15.85 


14.05 


2.35 






174 


B 


1106.0 


0.097 


14.9 


14.10 


2.28 






X75 


C 


1055.9 


0.027 


15.45 


13.78 


2.62 






176 


D 


1063.9 


0.035 


14.45 


14.62 


1.78 






177 


A 


480.3. 


2.321 


16.25 


13.95 


2.45 






178 


B 


653.1 


1.035 


14.85 


14.00 


2.38 


i 




179 


C 


1015.7 


0.002 


15.55 


13.73 


2.67 






180 


D 


1031.7 


0.009 


15.95 


14.40 


2.00 






181 


A 


931.6 


00.41 


14.05 


13.77 


2.63 


• 




182 


B 


1058.2 


0.029 


13.9 


13.90 


2.48 






183 


C 


1207.2 


0.369 


13.45 


13.50 


2.90 






184 


D 


975.8 


0.005 


11.5 


14.25 


2.16 






185 


A 


871.5 


0.143 


15.4 


13.63 


2.77 






186 


B 


872.7 


0.140 


13.8 


13.70 


2.68 






187 


C 


660.9 


0.993 


17.05 


13.50 


2.90 






188 


D 


925.4 


0.048 


14.2 


14.07 


2.34 






189 


A 


1038.0 


0.012 


16.9 


13.56 


2.85 






190 


B 


804.4 


0.330 


16.8 


13.65 


2.73 






191 


C 


678.0 


0.896 


13.2 


13.45 


2.96 


Nr. 151—200. 




192 


D 


771.7 


0.450 


13.05 


13.88 


2.53 


^Ci =40.042 


1 


193 


A 


746.2 


0.5S5 


16.5 


13.40 


3.00 




'i 194 


B 


756.8 


w «/ ^ 

0.510 


15.35 


13.52 


2.86 


.2(P-15) 15.25 




195 


C 


653.0 


1.039 


14.95 


13.35 


3.05 


2(t-16<'25)= - 136030 




1P6 


D 


859.8 


0.170 


12.95 


13.73 


2.68 






197 


A 


858.8 


0.172 


12.8 


13.20 


3.20 






198 


B 


812.5 


0.303 


15.85 


13.15 


3.22 






199 


C 


886.0 


0«II2 


15.3 


12.97 


3.43 


A 




200 


D 


699.4 


0.779 


12.8 


12.97 


-3.44 


• 





Die 


Grundlinie 


auf d 


em Egeberg. Zweite Messung, 




Läuf- 




Waner- 


Cotr.weg. 


Ffihl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


er 


Stange 




HdgQDg. 


hebeL 


mo- 


girtea 


Anmerknngen. 




Nr. 




wage. 


0. 


F 


meter. 


i—im& 












P*r. Ida. 




OeUiu. 


Calsitu. 




Jani 4. 


201 


A 


1069.0 


0.030 


14.2 


12«90 


-3««0 






202 


B 


979.4 


0.004 


15.0 


13.33 


3.04 






203 


C 


941.4 


0.030 


14.5 


13.30 


3.10 






204 


D 


1167.2 


0.341 


14.5 


13.00 


3.41 






205 


A 


1030.2 


0.008 


15.5 


12.96 


3.47 






206 


B 


1239.4 


0.494 


14.25 


13.36 


3.02 






207 


C 


129a0 


0.793 


14.25 


13.40 


3.00 






208 


D 


1378.0 


1.332 


14.4 


13.60 


2.81 






209 


A 


1207.8 


0.372 


13.95 


13.05 


3.35 






210 


B 


1043.0 


0.0 1 6 


15.15 


13.45 


2.92 


■ 




211 


C 


906.8 


0.075 


13.25 


13.45 


2.95 


i 




212 


D 


1035.3 


O.OII 


16.0 


13.27 


3.14 






213 


A 


1115.1 


0.II4 


15.8 


13.13 


3.27 






214 


B 


1187.1 


0.302 


14.8 


13.60 


2.88 






215 


C 


1109.1 


0.102 


13.2 


13.60 


2.90 






216 


D 


1171.9 


0.257 


14.55 


13.45 


2.96 






217 


A 


1051.7 


0.024 


14.8 


13.27 


3.13 






218 


B 


874.9 


0133 


14.56 


13.16 


3.23 






219 


C 


858.9 


0.170 


13.05 


13.63 


2.77 






220 


D 


1052.1 


0.024 


14.9 


13.47 


2.94 


1 




221 


A 


928.5 


0.043 


13.7 


13.50 


2.90 






222 


B 


1053.4 


0.025 


16.26. 


13.78 


2.60 






223 


C 


1248.0 


0.532 


14.5 


13.62 


2.78 


1 




224 


D 


1190.4 


0.315 


15.7 


13.56 


2.86 






225 


A 


1133.8 


0.156 


14.6 


13.48 


2.92 






226 


B 


1287.4 


0.716 


11.9 


13.72 


2.61 






227 


C 


1516.7 


2.306 


16.6 


13.68 


2.72 


« 




228 


D 


355.6 


3-SSo 


11.46 


13.62 


2.79 






229 


A 


1423.1 


1.550 


14.1 


13.63 


2.87 






230 


B 


1196.7 


0.336 


14.7 


13.75 


2.63 






231 


C 


1432.6 


1.618 


14.6 


13.75 


2.65 






232 


D 


1412.0 


1.470 


13.7 


13.66 


2.76 






233 


A 


1429.4 


»•597 


13.9 


13.55 


2.86 






234 


B 


1573.9 


3.848 


12.85 


13.76 


2.63 






235 


C 


1538.9 


2.509 


15.36 


13.90 


2.50 






236 


D 


308.9 


4.077 


12.63 


13.67 


2.74 






237 


A 


1514.8 


8.293 


16.2 


13.53 


2.87 






238 


B 


395.1 


3-ia7 


13.86 


13.65 


2.73 






239 


C 


1493.8 


2.107 


14.0 


13.72 


2.68 


Nr. 201—250. 




240 


D 


1503.0 


2.189 


.16.2 


13.60 


2.81 


2ci = 53.362 




241 


A 


1398.1 


1-373 


16.2 


13.53 


2.87 




242 


B 


1343.0 


I.030 


14.2 


13.66 


2.83 


2 (W- 15) = - 22.40 




243 


C 


1431.1 


t.6o6 


14.25 


13.66 


2,78 


2 {t- 16«25) = - 145»48 




244 


D 


1450.9 


1.760 


14.65 


13.65 


2.86 




245 


A 


1365.7 


1.159 


16.4 


13.47 


2.93 


1 


246 


B 


1133.0 


0.154 


16.7 


13.50 


2.87 






247 


C 


1233.1 


0.470 


14.9 


13.63 


2.87 






248 


D 


1492.0 


3.095 


16.4 


13.47 


2.94 




A 


249 


A 


398.8 


3.090 


16.9 


13.46 


2.96 




W 


250 


B 


528.0 


1.909 14.8 


13.46 


-2.92 


• 





Die 


Grundlinie 


auf t 


lern Egeberg. Zweite Meseung. 

• 




Lauf« 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fiklil- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


^T 


Stange 




Ntigaag. 


hebeL 


mo- 


girtei 


Anmerkangen. 




Nr. 




wage. 


Cl 


F 


meter. 


t-iew 












Pv. Un. 




(M.iii(. 


OeUim. 




Juni 4. 


251 


C 


551.2 


1.730 


13.6 


13045 


-2«96 


■ 




252 


D 


375.9 


3.32« 


15.4 


13.47 


2.94 




• 


253 


A 


807.1 


0.318 


12.46 


13.40 


3.00 






254 


B 


776.5 


0.427 


14.» 


13.43 


2.94 






255 


C 


805.3 


0.324 


14.5 


13.37 


3.03 




. 


256 


D 


1224.0 


0.436 


11.85 


13.30 


3.11 






257 


A 


1137.1 


0.164 


14.8 


13.18 


3.22 






258 


B 


1120.0 


0.126 


13.1 


13.20 


3.17 






259 


C 


1059.4 


0.03 X 


15.15 


13.12 


3.28 






260 


D 


1098.8 


0.086 


16.5 


13.00 


3.41 






261 


A 


1085.4 


0.064 


14.2 


12.88 


3.52 






262 


B 


1214.1 


0.398 


16.9 


12.82 


3.55 






263 


C 


1135.9 


O.161 


14.35 


12.80 


3.60 






264 


D 


1265.5 


0.612 


14.5 


12.75 


3.67 






265 


A 


943.1 


0.027 


16.6 


12.70 


3.69 


• 




266 


B 


921.7 


0.052 


18.16 


12.65 


3.72 






267 


C 


815.0 


0.292 


14.9 


12.18 


4.22 






268 


D 


278.0 


4.447 


13.46 


10.50 


5.93 






269 


A 


808.5 


0.313 


16.16 


10.12 


6.26 


Venichemogimarke. 


Juni 7. 


270 


B 


344.7 


4.866 


16.05 


12.38 


3.99 






271 


C 


244.7 


4.869 


16.1 


14.12 


2.77 






273 


D 


244.7 


4.866 


19.66 


13.95 


2.46 






273 


A 


244.7 


4.866 


15.85 


13.90 


• 2.50 


» 




274 


B 


244.3 


4.872 


15.45 


14.68 


-1.70 






275 


C 


251.5 


4.785 


15.6 


16.60 


■»-0.22 






276 


D 


261.4 


4.655 


16.2 


16.27 


-0.13 


m 




277 


A 


250.9 


4.788 


16.6 


15.95 


-0.45 






278 


B 


298.2 


4.204 


16.45 


16.60 


-t-0.23 


• 




279 


C 


829.7 


0.248 


13.9 


17.28 


0.90 






280 


D 


1119.3 


O.I24 


16.1 


17.37 


0.97 






281 


A 


892.6 


0.098 


13.8 


16.70 


0.31 






282 


B 


757.5 


0.504 


19.4 


16.80 


0.43 






283 


C 


788.9 


.1.383 


11.26 


17.45 


1.07 






284 


D 


1051.6 


0.023 


15.8 


17.55 


1.15 






285 


A 


1098.1 


0.084 


15.35 


17.00 


0.61 






286 


B 


1240.1 


0.500 


13.65 


17.20 


0.83 


■ 




287 


C 


1000.0 


0.000 


13.6 


17.55 


1.17 


Nulp. der Wa^erwage : 999.85 




288 


D 


630.3 


1.892 


17.4 


17.58 


1.18 






289 


A 


515.0 


2.016 


13.05 


17.15 


0.76 






290 


B 


745.7 


0.554 


15.9 


17.35 


0,98 




• 


291 


C 


1008.5 


0.00 1 


13.0 


17.70 


1.32 






292 


D 


1038.6 


0.013 


14.0 


17.87 


1.47 


Nr. 251—300. 




293 


A 


942.8 


0.028 


19.25 


17.25 


0.87 




294 


B 


888i) 


0.107 


14.0 


17.50 


1.13 


2ci= 66.863 




295 
296 


C 
I) 


709.7 
1098.1 


0.724 

0.084 


14.56 
19.5 


17.75 
18.05 


1.37 
1.65 


2(F-15)= + 3.05 




297 


A 


691.8 


0.814 


13.3 


17.40 


1.02 


2(t-16<^5)= - 58.96 




298 


B 


597.3 


1.391 


16.7 


17.60 


1.24 






299 


C 


674.3 


0.912 


14.05 


17.68 


1.30 


i 


1 

1 


300 


D 


827.2 


0.256 


14.2 17.97 


+ 1.57 


1 



4» 



Die Grundlinie auf dem Egeberg. Zweite Messung. 



Datum. 



Laaf- 
Nr. 



Juni 7. 



301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 



Stange 



Wasser- 
wage. 



Corr.weg. 
Neigung. 

0| 



A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 

« 

C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 



761.0 

942.0 

1061.8 

892.0 

917.9 

850.2 

460.1 

924.6 

951.8 

1286.6 

970.3 

1140.5 

1134.6 

526.2 

1298.5 

1343.6 

1206.4 

1216.2 

1322.1 

1248.9 

1241.0 

1137,1 

1061.0 

1432.0 

508.0 

516.1 

511,0 

476.6 

1357.6 

1144.6 

793.8 

850.7 

935.9 

732.9 

927,9 

1067.9 

809,0 

851.7 

985.0 

792.4 

931.4 

779.0 

833.4 

909.0 

853.6 

1092.5 

1124.9 

1423.4 

1474.7 

716.5 



Far. Li«. 

0.486 
0.028 
0.034 
0.099 
0.057 
0.192 
2.501 
0.048 
0.019 
0.712 
0.007 
0.172 
0.158 

1.925 
0.770 

1.022 

0.370 

0.406 

0.897 

0.537 
0.502 

0.163 

0.032 

I.613 

2,077 

2.009 

2.056 

2.350 
I.105 

O.181 

0.366 

O.191 

0.035 
0.612 

0.044 

0.039 

0.313 
O.191 

0.002 

0.370 

0.040 

0.419 

0.241 

0.071 

0.184 

0.074 

0.135 

I-550 
1.948 

0.690 



Fühl- 
hebel. 

F 



4.45 

5.2 

4.8 

5.6 

4.75 

5.5 

6.0 

4.45 

4.8 

3.4 

7.05 

3.9 

6.15 

6.2 

3.6 

4.95 

4.9 

4.7 

4.45 

5.2 

4.6 

3.95 

4.9 

5.5 

6,05 

5.6 

5.4 

3.6 

5.7 

5.1 

3.4 

6.2 

6.5 

3.2 

2.0 

4.15 

5.1 

6.5 

1.9 

3.8 

5.4 

4.2 

6.0 

6.0 

6.2 

3.6 

5.3 

5.2 

6.4 

6,3 



Ther- 
mo- 
meter. 



Corri- 

girtes 

t— 16025 



CeliiuB. 

17053 

17.72 

17.78 

18.15 

17,75 

18.12 

18.10 

18.55 

20.15 

20.45 

19.50 

20.88 

20.67 

20.75 

19.75 

21.05 

20.90 

20.90 

19.95 

21.25 

21.16 

21.45 

20,65 

21.35 

21,85 

21,90 

21,25 

22,60 

22,10 

22.10 

21.60 

21.90 

22.25 

22.05 

21.90 

22.10 

22.25 

21.95 

21.65 

22.00 

22,20 

21,85 

21.47 

22.00 

22.15 

21.75 

21.40 

21.93 

22.05 

21.75 



Anmerknngen. 



CUIm. 

+ I0J6 
1.36 
1.40 
1.75 
1.37 
1.76 
1.73 
2,16 
3,80 
4.11 
3.13 
4.50 
4.32 
4.42 
3.39 
4.67 
4.55 
4,57 
3,59 
4,87 
4.80 
6,12 
4.30 
4.97 
5.50 
5.57 
4.90 
5.23 
5.75 
5.77 
5.25 
5.53 
6.90 
5.72 
5,55 
5.73 
5,90 
5.62 
5.30 
5.63 
5.85 
5.52 
5.12 
5.63 
5.80 
5.42 
5,05 
5,56 
5,70 

+ 5,42 



Attfenthalt. 



Np. 301—350. 
2 c , = 30.043 
2(F-15)= - 5.20" 
2(t-16»25)= + 225»72 





Die 


Grun 


idlinie 


auf t 


lern Egeberg. Zweite Messung. 




Lanf- 




Wasser- 


Gorr.weg. 


FüU- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


Nr. 


Stange 




Nagaof. 


hebeL 


mo- 


girtet 


Anmerkangen. 






wa^e. 


Ol 


F 


meter. 


t— 1««>86 












Par. Un. 




Celiiue. 


canuM. 




JuDi 7. 


351 


c 


579.1 


I-S2S 


13.9 


21«40 


-h6«05 






352 


D 


911.6 


0.067- 


16.9 


22.20 


5.83 






353 


A 


999.6 


0.000 


15.3 


22.10 


-1- 6.75 


( Nalp. der Wasserwagfe : 999.7 
\ Venicherungimarke 


Juni 8. 


354 


B 


1094.9 


0.081 


16.45 


13.72 


- 2.66 




355 


C 


992.6 


0.000 


17.3 


18.95 


+ 2.58 


Nalp. der Wasserwage : 999.4 




356 


D 


1044.2 


O.Ol 7 


15.2 


13.60 


- 2.81 






357 


A 


1045.5 


0.018 


14.7 


15.33 


1.07 






358 


B 


1115.4 


0.116 


13.9 


14.07 


- 2.31 


) 




359 


C 


1202.8 


0.356 


14.8 


19.38 


+ 3.01 






360 


D 


1347.3 


1.044 


14.5 


14.22 


- 2.18 






361 


A 


1376.8 


1.230 


14.6 


15.03 


1.37 






362 


B 


1453.7 


1.860 


15.9 


15.35 


- 1.03 






363 


C 


443.8 


a.652 


14.7 


19.60 


+ 3.24 






364 


D 


441.8 


2.667 


14.3 


15.05 


- 1.35 






365 


A 


451.0 


2.581 


16.05 


16.42 


+ 0.07 






366 


B 


1405.8 


1.426 


12.6 


16.96 


- 0.43 


• 




367 


C 


1304.5 


0.802 


14.05 


19.73 


+ 3.37 






368 


D 


1301.9 


0.790 


13.65 


15.67 


- 0.73 






369 


A 


1091.2 


0.073 


15.75 


16.96 


+ 0.56 






370 


B 


1071.6 


0.043 


15.2 


16.48 


0.10 






371 


C 


1063.9 


0.036 


13.0 


19.90 


+ 3.54 






372 


D 


862.3 


0.162 


15.7 


16.17 


- 0.23 




• 


373 


A 


1090.5 


0.072 


13.5 


17.33 


+ 0.95 






374 


B 


1155.0 


0.209 


15.53 


16.97 


0.60 






375 


C 


1077.7 


0053 


14.6 


20.20 


3.84 






376 


D 


870.6 


0.143 


15.55 


18.08 


1.68 






377 


A 


775Ä 


0.433 


14.8 


18.67 


2.30 






378 


B 


685.5 


0.848 


16.3 


18.63 


2.28 






379 


C 


660.4 


0.991 


15.85 


20.56 


4.20 


» 




380 


D 


680.6 


0.873 


15.1 


19.62 


3.24 






381 


A 


378.7 


3297 


16.85 


20.08 


3.73 






382 


B 


280.6 


4.414 


15.0 


20.10 


3.76 






383 


C 


1252.0 


0.552 


13.55 


21.56 


6.20 




• 


384 


D 


780.5 


0.412 


15.25 


20.76 


4.37 






385 


A 


772.7 


0.441 


15.25 


20.87 


4.52 


• 




386 


B 


856.3 


0.178 


14.65 


20.98 


4.65 






387 


C 


483.3 


2.288 


13.8 


21.82 


5.47 






388 


D 


1373.0 


1.206 


15.6 


21.30 


4.92 


• 




389 


A 


1141.7 


0.176 


151 


21.48 


5.10 


Nr. 351-^400. 




390 
391 


B 
C 


1389.9 
1108.0 


1.318 

0.I02 


16.0 
15.0 


21.25 
22.08 


5.02 
5.74 


2ci- 44.366 




392 


D 


1270.3 


0.635 


15.7- 


21.77 


5.40 


2(F-15)= -8.75 




393 


A 


1329.5 


0.942 


15.80 


21.98 


5.63 


2(t-16«25)= + 14a»67 




394 


B 


411.1 


2.964 


11.75 


22.10 


4.77 






395 


C 


1384.2 


1.278 


16.45 


22.40 


606 






396 


D 


1126.2 


0.139 


14.95 


22.52 


6.15 






397 


A 


1101.9 


0.091 


12.30 


22.68 


6.33 






398 


6 


1026.8 


0.007 


15.55 


22.82 


6.50 






399 


C 


1423.0 


1.548 


14.4 


22.80 


6.46 






400 


D 


1372.2 


1.201 


9.6 


23.13 


-h6.77 





• 


Oie 


Grundlinie 


auf 1 


dem 


Egeberg. Zweite Messung. 




Lauf- 


^~~^~ 


Wasser- 


Cor. weg. 


Fohl- 


Ther- 


Corri- 


■ 


Datam. 


%T 


Stange 




NeigBDg. 


hebeL 


mo- 


girte« 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Ol 

• 


F 


meter. 


t-ieii» 


« 










Far. Lln. 




CUini. 


CWal. 




Juni 8. 


401 


A 


1117,0 


O.I20 


12.15 


2301 6 


-♦-6»80 


♦ 




402 


B 


996.2 


O.OOO 


14.4 


23.06 


6.73 


Nalpi der Wasserwage : 999.05 




403 


C 


1226.0 


0.447 


15.0 


23.15 


6.82 




404 


D 


985.4 


0.002 


12.8 


23.46 


7.09 




1 405 


A 


1397.5 


1.370 


15.9 


23.42 


7.07 






406 


B 


1415.7 


1.498 


15.8 


23.26 


6.93 






407 


C 


1320.0 


0.887 


13.0 


23.28 


6.96 






408 


D 


1120.8 


0.128 


13.25 


23.72 


7.37! 






409 


A 


986.7 


0.002 


15.35 


23.63 


7.28 


1 




410 


B 


416.8 


'2.907 


14.4 


23.57 


7.25 






411 


C 


1441.4 


1.685 


9.2 


23.80 


7.47 






412 


D 


1225.6 


0.138 


17.25 


24.05 


7.70 






413 


A 


1339.2 


0.498 


10.4 


23 85 


7.50 






414 


B 


452.5 


2.564 


15.95 


23.88 


7.66 


• 




415 


C 


441.3 


2.673 


12.85 


24.32 


7.99 




• 


416 


D 


396,1 


3."S 


14.76 


24.16 


7.80 






417 


A 


1476.3 


1.965 


16.26 


24.20 


7.85 






418 


B 


1223.9 


0.436 


16.96 


24.20 


7.88! 


1 




419 


C 


1105.9 


0.098 


16.65 


25.56 


9.23 






420 


D 


1037.2 


0.012 


15.15 


25.15 


8.82 






421 


A 


1307.3 


0.820 


14.2 


24.43 


8.08 






422 


B 


450.5 


2.583 


12.3 


25.85 


9.53 






423 


C 


401.2 


3.068 


13.9 


25.60 


9.28 






424 


D 


285.8 


4.349 


13.76 


25.52 


9.19 






425 


A 


331.3 


3.816 


14.3 


24.48 


8.13 






426 


B 


1400.7 


1.392 


12.96 


25.65 


9.33 






427 


C 


1249.3 


0.539 


16.2 


25.62 


9.20 






428 


D 


1244.0 


0.518 


13.2 


25.38 


9.05 






429 


A 


1242.9 


0.513 


16.16 


24.52 


8.17 






430 


B 


1121.8 


0.130 


16.1 


25.55 


9.23 






431 


C 


917.2 


0.058 


18.25 


25.40 


9.08 






432 


D 


493.0 


2.198 


14.06 


25.15 


8.82 






433 


A 


1368.6 


1.178 


13.76 


24.60 


8.25 






434 


B 


1466.7 


1.887 


16.2 


25.40 


9.08 


• 




435 


C 


1247.'3! 


0.532 


14.66 


25.18 


8.86 






436 


D 


1195.8 


0.334 


16 


26.00 


8.67 


i 

1 




437 


A 


1037.8 


0.013 


14.45 


24.62 


8.27 


1 

1 

1 




438 


B 


1298.3 


0.494 


14.5 


26.10 


8.78 


1 




439 


C 


975.0 


0.005 


16.9 


24.93 


8.61 


Nr, 401 — 450. 




440 


D 


936.6 


0.034 


14.65 


24.92 


8.59 


-2ci -48.900 




441 
442 


A 
B 


687.8 
673.4 


0.834 
0.913 


17.4 
15.35 


24.60 
25.00 


8.25 
8.68 


.2(F-15)~ - 17.95 




1 443 


C 


914.0 


0.062 


14.6 


24.90 


8.58 


.2(1-16025) - + 392036 




; 444 


D 


916.3 


0.059 


14.95 


24.83 


8.50 


1 




. 445 


A 


889.6 


0.108 


15.2 


24.55 


8.20 


1 




446 


B 


985.0 


0.002 


15,4 


24.80 


8.48 


1 YersicheruDgsmarke. 


Juni 9. 


447 


C 


976.1 


0.005 


15.3 


21.17 


4.82' 






: 448 


D 


765.3 


0.473 


14.5 


19.68 


3.30 






449 


A 


875.4 


0.133 


1.5.25 


20.15 


3.80 






, 450 

1 

1 


B 


610.1 


1.305 


15.6 


19.80 


+ 3.46 


1 





Die 


Grundlinie 


auf d 


lern Egeberg. Zweite Messung. 




Lauf- 




Waaser- 


Corr.weg. 


FfiU- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


%T_ 


Stange 




Neignug. 


hebeL 


mo- 


girtea 


Anmerkangen. 




Nr. 




wage. 


C| 


F 


meter. 


t— 16<>26 












P«r. Lin. 




CUlu. 


Cliiu. 




Juni 9. 


451 


C 


734.9 


0.605 


13.8 


21«36 


+ 8«00 






452 


D 


745.8 


0.555 


15.35 


20.02 


3.64 






453 


A 


704.4 


0.751 


14.4 


20.38 


4.03 






454 


B 


866.2 


0.154 


15.8 


20.06 


3.71 






455 


C 


892.0 


O.IOO 


13.35 


21.30 


4.95 






456 


D 


897.0 


0.091 


17.7 


20.17 


3.79 






457 


A 


1067.3 


0.039 


15.6 


20.45 


4.10 






458 


B 


602.1 


1.359 


14.7 


20.23 


3.89 






459 


C 


551.3 


1.732 


13.65 


21.07 


4.72 






460 


D 


385.1 


3.236 


14.0 


20.20 


3.82 






461 


A 


1455.3 


1.792 


15.6 


20.40 


4.05 






462 


B 


1084.6. 


0.062 


10.06 


20.25 


3.91 






463 


C 


1442.25 


1.687 


13.7 


20.70 


4.35 






464 


D 


1260.2 


0.586 


11.6 


20.18 


3.80 






465 


A 


1278.7 


0.672 


13.9 


20.30 


3.95 






466 


B 


1254.5 


0.558 


14.6 


20.25 


3.91 






467 


C 


1210.8 


0.383 


14.7 


20.95 


4.60 






468 


D 


1073.4 


0.047 


14.9 


20.17 


3.79 






469 


A 


1235.9 


0.482 


11.8 


20.28 


3.93 




■ 


470 


B 


1072.5 


0.046 


16.6 


20.27 


3.93 






471 


C 


1069.5 


0.042 


18.9 


20.93 


4.58 






472 


D 


1000.7 


0.000 


13.7 


20.16 


3.77 


Nolp. der Wuaerwage : 999.70 




473 


A 


940.9 


0.030 


16.6 


20.30 


3.95 






474 


B 


1006.6 


0.000 


16.75 


20.30 


3.96 




• 


475 


C 


859.7 


0.169 


17.85 


20.92 


4.57 






476 


D 


968.95 


0.008 


16.7 


20.18 


3.80 


Ister Obi. Waaaerwage : 919.0 




477 


A 


851.3 


0.190 


14.76 


20.22 


3.87 






478 


B 


653.4 


1.032 


16.8 


20.28 


3.94 






479 


C 


524.7 


1.942 


16.76 


20.70 


4.35 






480 


D 


432.1 


2,763 


20.9 


20.16 


3.77 


\ 




481 


A 


420.7 


a.87S 


14.6 


20.32 


3.97 






482 


B 


613.6 


1.282 


14.6 


20.38 


4.04 




, 


483 


C 


1167.3 


0.242 


16.05 


20.47 


4.12 






484 


D 


1350.0 


1.059 


15.7 


20.40 


4.02 






485 


A 


1222.4 


0.428 


16.6 


20.40 


4.05 






486 


B 


1394.7 


1.347 


14.96 


20.78 


4.46 






487 


C 


1061.5 


0.033 


14.9 


20.87 


4.52 






488 


D 


893.9 


0.097 


17.6 


20.86 


4.47 






489 


A . 


703.9 


0.753 


16.16 


20.90 


4.65 


No. 451—500. 




490 


B 


629.2 


1.181 


17.66 


21.10 


4.77 


2ci = 41 691 




491 


C 


509.7 


2.064 


16.16 


21.20 


4.85 


^^" X ^^^ ^s*^^#t#*# 




492 


D 


591.0 


1-437 


15.76 


21.38 


5.00 


.2(P-16)= + 16.86. 




493 


A 


620.9 


1.234 


16.36 


21.50 


5.15 


2(t-16«2&)= + S31«65 




494 


B 


1426.7 


».574 


16.0 


21.90 


5.57 


\ f 




495 


C 


1045.8 


0.026 


15.9 


24.07 


7.74 






496 


D 


929.7 


0.042 


14.86 


24.06 


7.70 






497 


A 


641.9 


1.801 


14.96 


23.68 


7.33 






498 


B 


804.0 


0.330 


16.1 


24.06 


7.73 






499 


C 


435.6 


2.733 


16.36 


24.47 


8.16 






600 


D 


931.4. 


0.040 


16.76 


24.38 


+ 8.04 







Die 


Grun 


idlinie 


auf d 


em Egeberg. Zweite Messung. 




Lauf- 




Waster- 


Corr.wQg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datam. 


^T 


Stange 




Nttgnng. 


hebeL 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


t-16»25 












Pur. Lin. 




Celalu. 


(Miiai. 




Juni 9. 


501 


A 


974.2 


0.006 


15.8 


23»87 


-h7«52 






502 


B 


835.1 


0.234 


18.15 


24.23 


7.91 






503 


C 


625.3 


1.208 


16.15 


24.93 


8.63 






504 


D 


519.7 


1.979 


14.4 


24.77 


8.43 






505 


A 


274.4 


4.497 


16.7 


24.08 


7.73 






506 


£ 


1408.9 


2.992 


15.65 


24.42 


8.10 






607 


C 


1012.1 


0.00 1 


15.6 


25.28 


8.96 






508 


D 


434.6 


2.739 


16.1 


25.06 


8.72 






509 


A 


466.0 


2.445 


14.8 


24.:^ 


7.87 


" 




510 


B 


1316.7 


0.867 


15Ji 


24.68 


8.26 






511 


C 


1223.1 


0.426 


16.56 


26.35 


9.03 






512 


D 


980.5 


0.003 


16.5 


26.20 


8.87 






513 


A 


804.0 


0.330 


17.65 


24.47 


8.12 






514 


B 


555.3 


1.698 


17.15 


24.80 


8.48 






515 


C 


524.9 


1.941 


14.7 


26.63 


9.21 






516 


D 


555.1 


1.700 


16.9 


25.35 


9.02 






517 


A 


576.7 


1-539 


18.16 


24.72 


8.37 






518 


B 


664.0 


0.970 


16.4 


26.10 


8.78 






519 


C 


678.1 . 


0.893 


15.1 


26.78 


9.46 






520 


D 


610.5 


1.303 


16.75 


25.62 


9.29 






521 


A 


931.9 


0.040 


16.8 


26.03 


8.68 






522 


B 


887.8 


0.106 


14.5 


26.27 


8.95 


k 




523 


C 


898.2 


0.089 


16.8 


26.90 


9.58 






524 


D 


951.4 


0.020 


17.3 


25.73 


9.40 






525 


A 


893.2 


0.098 


15.26 


25.05 


8.70 






526 


B 


1001.2 


0.000 


16.7 


25.32 


9.00 


Nulp. der Wasserwage : 999.70 




527 


C 


1162.2 


0.227 


16.6 


25.88 


9.66 




• 


528 


D 


1328.9 


0.936 


16.7 


25.86 


9.63 






529 


A 


1277.4 


0.666 


16.6 


26.12 


8.77 






530 


B 


965.0 


O.OIO 


14.6 


26.53 


9.21 






531 


C 


788.6 


0.385 


15.85 


26.00 


9.68 






532 


D 


1376.1 


1.223 


16.1 


26.02 


9.70 


t 




533 


A 


1294.5 


0.751 


16.0 


25.38 


9.03 






534 


B 


1226.1 


0.442 


16.9 


25.67 


9.35 






535 


C 


1155.6 


0.209 


13.6 


26.08 


9.76 






536 


D 


1157.7 


0.215 


17.1 


26.07 


9.75 






537 


A 


1202.7 


0.356 


14.95 


26.60 


9.15 






538 


B 


1050.0 


0.022 


1«.46 


28.85 


9.63 






539 


C 


1024.0 


0.005 


17.1 


26.08 


9.73 


Nr. SOI— 550. 




540 


D 


1000.3 


0.000 


18.06 


26.03 


9.71 


2c, = 35 451 




541 


A 


955.9 


0.017 


16.2 


25.62 


9.17 


^S" ^1 ' wu.vca^x 




542 


B 


914.1 


0.063 


14.4 


25.83 


9.51 


2(F-15)- +44.00 




543 


C 


929.4 


0.043 


16.65 


25.97 


9.65 


5 (t- 16025)= +451«84 




544 


D 


936.3 


0.03 s 


14.3 


26.96 


9.63 


\ / 




545 


A 


791.0 


0.375 


15.9 


26.53 


9.18 






546 


B 


880.0 


0.123 


16.9 


26.72 


9.40 






547 


C 


1013.7 


0.002 


13.9 


26.93 


9.6t 






548 


D 


862.1 


0.163 


16.5 


25.95 


9.63 






549 


A 


815.6 


0.392 


17.1 


25.47 


9.12 






550 


B 


701.3 


0.767 


14.26 


25.73 


+ 9.41 


• 



Die Grundlinie auf dem Egeberg. Zweite Messung. 





Lauf- 




Wuier- 


Corr.weg. 


Fahl. 


Ther- 


Corri' | 


Datum. 


Nr. 


Stange 




N«go»g. 


hebeL 


mo- 


girte« 


Anmerkungen. 






wage. 


Cl 


P 


meter. 


t-16»26 












Pu. Ud. 




Celtlut. 


(Mdoi. 




Juni 9. 


661 


C 


630.8 


I.I74 


14.86 


25«82 


+ 9O6O 






662 


D 


636.8 


i-^33 


16.8 


25.80 


9.47 






563 


A 


641.8 


I.I02 


16.8 


25.43 


9.08 






664 


B 


569.0 


1.670 


16.7 


25.60 


9.28 






656 


C 


649.4 


1.058 


16.88 


26.72 


9.40 






656 


D 


800.1 


0.343 


14.1 


25.56 


9.22 






567 


A 


931.7 


0,040 


17.3 


24.66 


8.30 






558 


B 


898.3 


0.089 


15.9 


24.48 


8.16 


liter Obi^ Wasserwage : 888.3 




559 


C 


664.5 


1.027 


16.0 


24.72 


6.40 






560 


D 


868.6 


O.I7I 


14.8 


24.55 


8.21 






661 


A 


888.2 


0.108 


14.3 


24.48 


8.13 






662 


B 


1309.1 


0.827 


13.0 


24.27 


7.9"6 




% 


663 


C 


1016.0 


0.002 


15.9 


24.43 


8.11 






564 


D 


1019.0 


0.003 


14.66 


24.32 


7.98 






566 


A 


1096.3 


0.079 


16.05 


24.33 


7.98 






566 


B 


766.9 


0.467 


15.66 


24.20 


7.88 






667 


C 


797.5 


0.3S3 


15.2 


24.35 


8.02 






568 


D 


1021.7 


0.004 


14.8 


24.27 


7.93 






669 


A 


1233.7 


0.473 


15.9 


24.28 


7,93 






570 


B 


1084.8 


0.063 


16.3 


24.17 


7.85 




1 


671 


C 


1163.8 


0.231 


14.1 


24.30 


7.97 


Ister Obs. Wasserwage : 1263.9 




572 


D 


1069.2 


0.042 


15.66 


24.25 


7.91 






573 


A 


740.0 


0.580 


14.1 


24.28 


7.93 






674 


B 


1110.2 


0.105 


16.16 


24.17 


7.86 


j 




675 


C 


1032.7 


0.009 


14.7 


24.15 


7.82 


w 




576 


D 


881.3 


0.121 


14.6 


24.08 


7,73 


( Nulp. der Wass erwäge : 999.45 


Juni 10. 


577 


A 


990.6 


0.00 1 


8.8 


17.67 


1.19 


\ Yeniaherangsmarke. 




578 


B 


849.6 


0.194 


16.8 


17.46 


1.08 






679 


C 


944.4 


0.026 


16.8 


17.60 


1,12 






580 


D 


870.2 


0.144 


16.6 


17.35 


0.96 






581 


A 


847.4 


0.199 


16.2 


17.63 


1.26 






682 


B 


940.2 


0.030 


14.3 


17.62 


1.16 






683 


C 


1372.7 


1.199 


18.1 


17.66 


1.17 






684 


D 


366.6 


3.430 


15.4 


17.43 


1.03 






585 


A 


662.1 


0.979 


17.0 


17.65 


1.27 






686 


B 


823.1 


0.368 


13.05 


17.67 


1.21 






587 


C 


929.4 


0.042 


15.06 


17.58 


1.20 






588 


D 


1012.6 


0.00 1 


16.7 


17.47 


1.07 






589 


A 


942.2 


0.028 


14.8 


17.68 


1.30 


Nr. 551— «00. 




690 
591 


B 
C 


879.2 ■ 
769.8 


0.125 
0.456 


16.25 
15.8 


17.67 
17.68 


1.21 
1.20 


2 c, = 21.795 




592 


D 


614.7 


1.274 


16.8 


17.60 


1.20 


S(F - 15)= + 1.65. 




593 
594 


A 
B 


568.6 
881.9 


I.S97 
0,119 


14.6 
14.6 


17.75 
17.67 


1.37 
1.31 


.2 (t - 16«26) - + 245.21 




596 


C 


1068.1 


0.041 


13.8 


17.65 


1,27 






596 


D 


1173.3 


0.261 


12.8 


17.65 


1.25 






597 


A 


991.6 


0,001 


14.95 


17.80 


1.42 






598 


B 


930.7 


0.041 


15.7 


17.73 


1.37 






699 


C 


919.6 


0.055 


14.1 


17.67 


1.29 






600 


D 


966.4 


0.0 10 


13.7 


17.73 


+ 1.33 


Ister Ob«. Wasserwage : 915.3 



5 





Die 


Grun 


idlinie 


auf dem Egeberg. Zweite Meeeung. 




Laaf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Ffihl- 


Tber- 


Com- 




Datnm. 




Stange 




NeigODg. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkangen. 




Nr. 




wage. 


Ol 


F 


meter. 


t— 16% 












Pur. Un. 




CMsis«. 


Odiim. 




Jani 10. 


601 


A 


621.7 


1.337 


16.9 


17.77 


+ 1.39 






602 


B 


813.4 


0.398 


16.0 


17.75 


1.39 






603 


C 


727.1 


0.640 


15.4 


17.68 


1.30 






604 


D 


883.2 


0.II7 


17.8 


17.77 


1.37 






605 


A 


635.0 


II43 


16.65 


17.83 


1.45 






606 


B 


581.2 


1.504 


14.3 


17.80 


1.44 


• 




607 


C 


621.8 


1.339 


16.6 


17.75 


1.37 


» 




608 


D 


631.0 


I.169 


18.0 


17.85 


1.45 






609 


A 


632.7 


ifSl 


16.2 


17.90 


1.52 






610 


B 


768.7 


0.459 


15.7 


17.90 


1.54 






611 


C 


752.3 


0.538 


15.0 


17.90 


1.52 






612 


D 


937.4 


0.033 


18.0 


17.97 


1.57 






613 


A 


848.9 


0.19s 


14.7 


18.05 


1.67 






614 


B 


847.8 


0.198 


16.25 


18.05 


1.69 






615 


C 


802.2 


0-337 


16.15 


18.05 


1.68 






616 


D 


728.8 


0.630 


19.05 


18.40 


2.01 






617 


A 


742.5 


0.568 


19.3 


18.50 


2.13 






618 


B 


726.2 


0.643 


14.3 


18.58 


2.23 






619 


C 


519.9 


1.979 


17.05 


18.62 


2.25 




1 


620 


D 


373.7 


3-354 


17.4 


18.85 


2.46 






621 


A 


508.9 


3.067 


16.15 


18.95 


2.58 






622 


B 


687.1 


0.840 


14.75 


19.05 


2.70 






623 


C 


830.7 


0.347 


15.6 


19.10 


2.73 


• 




624 


D 


810.1 


0.309 


16.0 


19.28 


2.90 


. 




625 


A 


758.1 


0.503 


15.2 


19.35 


2.99 






626 


B 


803.7 


0.330 


15.95 


19.52 


3.18 






627 


C 


807.6 


0.318 


14.95 


19.63 


3.27 






628 


D 


887.4 


0.108 


17.2 


19.82 


3.44 






629 


A 


829.7 


0.348 


15.35 


19.88 


3.53 






630 


B 


626.9 


1.195 


14.55 


19.97 


3.63 






631 


C 


549.3 


1.745 


14.35 


20.00 


3.64 






632 


D 


713.7 


0.703 


13.45 


20.23 


3.85 






633 


A 


630.3 


I.I73 


14.0 


20.27 


3.92 






634 


B 


789.7 


0.379 


13.0 


20.50 


4.16 






635 


C 


666.7 


0.956 


16.7 


20.43 


4.07 






636 


D 


738.4 


0.586 


17.0 


22.90 


6.54 






637 


A 


794.3 


0.363 


15.2 


21.92 


5.67 






638 


B 


1152.7 


0.303 


14.7 


23.00 


6.68 






639 


C 


1252.0 


0.549 


15.7 


22.75 


6.41 


Nr. 601-650. 




640 


D 


931.8 


0.039 


12.1 


22.95 


6.59 


2 c, =41 853 




641 


A 


990.6 


0,001 


18.0 


22.03 


5.68 


^■V ^* ¥ ■ ■ ^fcAB%^^^^# 




642 


B 


665.8 


0.958 


15.8 


23.02 


6.70 


.2(F-15)- + 23.55 




643 


C 


1152.0 


0.30I 


15.75 


22.75 


6.41 


2 (t- 16025)- + 179»14 




644 


D 


865.8 


0.154 


13.25 


22.95 


6.59 






645 


A 


1399.7 


1.383 


13.9 


22.28 


5.93 






646 


B 


1213.6 


0.396 


14.9 


22.97 


6.65 






647 


C 


1267.0 


0.616 


13.6 


22.83 


6.49 






648 


D 


390.9 


3.174 


8.3 


22.80 


6.43 






649 


A 


371.0 


3.384 


13.3 


22.35 


6.00 






650 


B 


608.0 


1.318 


14.1 


^.77 


+ 6.45 







Die 


Grun 


idlinie 


auf d 


em Egeberg. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wut er- 


Corr.weg. 


FflU- 


Ther- 


Corri- 




Datnm. 




SUnge 




NeigoDg. 


hebel. 


mo- 


girtei 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


ir-imb 












Pw.Ua. 




OalilM. 


G«lsiat. 




Juni 10. 


651 


C 


1274.6 


0.651 


14.5 


22.55 


+ 6.21 






652 


D 


1484.0 


a.oas 


14.1 


22.58 


6.21 






653 


A 


304.9 


4.127 


16.3 


22.32 


5.97 






654 


B 


328.8 


3.849 


7.5 


22.60 


6.28 






655 


C 


444.9 


a.643 


14.05 


22.50 


6.16 






656 


D 


313.7 


4.023 


15.5 


22.60 


6.23 






657 


A 


310.8 


4.057 


15.85 


22.40 


6.05 


^ 




658 


B 


364.0 


3.458 


15.1 


22.63 


6.31 






659 


C 


1299.3 


0.774 


16.8 


22.57 


6.23 






660 


D 


1380.1 


1.251 


13.5 


22.65 


6.28 






661 


A 


1112.3 


O.IIO 


16.5 


22.55 


6.20 






662 


B 


1281.1 


0.685 


16.3 


22.73 


6.41 






663 


C 


1021.8 


0.004 


14.15 


22.75 


6.41 






664 


D 


1249.0 


0-537 


17.3 


22.8S 


6.49 


• 




665 


A 


1281.5 


0.686 


14.0 


22.77 


6.42 






666 


B 


303.3 


4.14s 


15.15 


22.93 


6.61 






667 


C 


342.6 


3.698 


16.7 


22.90 


6.56 






668 


D 


1308.1 


0.822 


17.9 


23.00 


6.64 






669 


A 


899.2 


0.087 


18.1 


22.97 


6.62 






670 


B 


613.4 


1.282 


18.85 


23.03 


6.71 






671 


C 


1108.3 


0.103 


12.15 


23.00 


6.66 






672 


D 


885.0 


0.113 


14.0 


23.02 


6.66 






673 


A 


1121.8 


0.129 


14.2 


22.98 


6.63 






674 


B 


1042.5 


0.016 


15.35 


23.02 


6.70 






676 


C 


880.0 


0.123 


16.8 


23.00 


6.66 






676 


D 


723.3 


0.657 


17.5 


23.05 


6.69 






677 


A 


588.9 


1.450 


16.4 


23.05 


6.70 






678 


B 


549.0 


I.74S 


16.4 


23.23 


6.91 


• 




679 


C 


554.9 


1703 


17.8 


23.30 


6.97 






680 


D 


570.1 


1.585 


21.9 


23.70 


7.35 






681 


A 


279.1 


4.437 


14.25 


24.15 


7.80 






682 


B 


247.7 


4.854 


13.65 


24.52 


8.20 






683 


C 


438.3 


2.705 


16.4 


24.60 


8.28 






684 


D 


280.2 


4.424 


17.6 


24.98 


8.65 






685 


A 


410.6 


2.973 


15.55 


25.02 


8.67 






686 


B 


495.6 


2. 181 


16.75 


25.28 


8.96 






687 


C 


876.5 


0.130 


14.4 


27.57 


11.26 






688 


D 


1220.0 


0.420 


14.55 


27.68 


11.38 






689 


A 


861.1 


0.165 


15.6 


26.90 


1065 


Nr. 651—700. 




690 


B 


728.9 


0.630 


17.2 


27.37 


11.04 


2c, =73 779 




691 


C 


1224.7 


0,436 


14.95 


27.98 


11.67 


^■v \4 1 ^ • %^m • ■ 4/ 




692 


D 


1324 


0.909 


16.8 


27.85 


11.55 


2(F-1S)= + 28.60 




693 


A 


1350.1 


1.061 


15.46 


27.07 


10.72 


S'a- 16«'25) - + 404«08 




694 


B 


1214.2 


0.398 


15.75 


27.58 


11.25 


\ r ' 




695 


C 


1079.7 


0.056 


13.25 


28.10 


11.79 






696 


D 


779.4 


0.417 


17.4 


28.00 


11.70 






697 


A 


790.7 


0.37S 


13.2 


27.27 


10.92 






698 


B 


844.5 


0.207 


16.7 


27.65 


11.32 






699 


C 


868.6 


0.148 


14.8 


28.10 


11.79 






700 


D 


807.9 


0.316 


14.7 


27.95 


-H1.66 


, 



6* 





Die 


Grun 


idlinie 


auf d 


em Egeberg. 2 


Iweite Messung. 




Lauf- 


• 


Wasser- 


Corr. weg. 


Fühl- 


Ther- 


Com- 




Datam. 


Nr. 


Stange 




Neigoog. 


hebeL 


mo- 


giiiea 


Aamerknngen. 






wage. 


Ci 


F 


meter. 


t— 16*25 j 










Pur. Lln. 




G«liiiii. 


(M.I1U. 




Juni 10. 


701 


A 


940.2 


0.030 


16.8 


27*12 


+ 10.77 






702 


B 


963.9 


0.015 


15.1 


27.36 


11.02 






703 


C 


787.0 


0.387 


14.1 


27.60 


11.29 






704 


D 


763.7 


0.479 


16.95 


27.30 


11.00 






705 


A 


736.3 


0.596 


16.2 


26.58 


10.23 






706 


B 


776.8 


0.437 


17.05 


26.75 


10.42 






707 


C 


771.6 


0.449 


15.8 


26.92 


10.60 






708 


D 


704.4 


0.750 


15.0 


26.57 


10.26 






709 


A 


509.6 


2.063 


16.3 


25.95 


9.60 






710 


B 


336.7 


3.765 


20.2 


25.70 


9.38 






711 


C 


427.3 


2.812 


13.8 


25.70 


9.38 






712 


D 


556.0 


1.691 


16.7 


26.45 


9.12 


« 




713 


A 


563.4 


1.63s 


17.3 


25.08 


8.73 






714 


B 


536.8 


1.840 


17.85 


25.17 


8.85 






715 


C 


510.2 


2.061 


16.15 


25.23 


8.91 






716 


D 


559.9 


1.662 


16.55 


26.07 


8.74 






717 


A 


552.3 


1.719 


13.45 


24.56 


8.20 


• 




718 


B 


682.6 


0.864 


15.86 


24.58 


8.26 






719 


C 


691.9 


0.817 


17.0 


24.42 


8.10 






720 


D 


773.9 


0.438 


13.05 


24.43 


8.09 






721 


A 


• 683.0 


0.862 


16.16 


24.32 


7.97 






722 


B 


647.4 


1.067 


14.66 


26.28 


7.96 






723 


C 


784.1 


0.401 


16.05 


24.22 


7.89 






724 


D 


618.3 


1.249 


17.5 


24.25 


7.91 






725 


A 


541.2 


1.805 


15.16 


24.15 


7.80 






726 


B 


448.2 


2.608 


15.75 


24.10 


7.78 


1 




727 


C 


505.7 


2.097 


16.35 


24.03 


7.70 






728 


D 


735.8 


0.598 


14.5 


24.05 


7.70 






729 


A 


696.7 


0.789 


14.15 


23.95 


7.60 






730 


B 


710.8 


0.717 


16.7 


23.82 


7.50 






731 


C 


437.1 


2.716 


21.6 


22.70 


6.36 






732 


D 


719.2 


0.676 


149 


22.53 


6.16 


j Nolp. der Wasserwage : 1000.0 
1 Yersicherangsmarke. 


Juni 11. 


733 


A 


891.7 


O.IOO 


17.05 


20.82 


4.47 




734 


B 


956.4 


0.016 


15.5 


21.13 


4.80 






736 


C 


981.2 


0.003 


13.65 


19.05 


2.68 






736 


D 


900.9 


0.084 


16.0 


19 62 


3.24 






737 


A 


998.0 


0.000 


16.86 


21.70 


5.35 


Nulp. der Wasserwage : 999.45 




738 


B 


1210.0 


0.382 


14.9 


21.86 


5.52 






739 


C 


1274.6 


0.651 


13.8 


19.78 


3.42 


Nr. 701—750. 




740 
741 


D 
A 


1195.0 
1034.9 


0.330 

O.OII 


16.6 
14.35 


20.07 
21.98 


3.69 
5.63 


2ci- 43.090 




742 


B 


794.9 


0.361 


13.35 


22.17 


6.84 


-2 (F- 15) = + 38.65 




743 


C 


838.1 


0.226 


14.2 


20.07 


3.71 


2 (t- 16026)= + 365^33 




744 


D 


1009.6 


0.00 1 


17.05 


20.40 


4.02 


> ^ ' 




745 


A 


1014.0 


0.002 


14.3 


22.08 


6 73 






746 


B 


992.1 


0.000 


16.1 


22.27 


6.95 






747 


C 


956.5 


0016 


16.95 


20.26 


3.89 






748 


D 


991.8 


0000 


16.56 


20.68 


4.30 






749 


A 


805.6 


0.324 


16.0 


22.13 


5.78 






750 


B 


759.1 


0.498 


14.9 


22.35 


+ 6.03 


• 





Dit 


Grundlinie 


auf 1 


dem 


Egeberg. Zweite Meesung. 




Lauf- 




WasBer- 


Corr.mg. 


Fahl* 


Ther- 


Corri- 




Datum« 


Nr. 


Stange 


VflP^ tfV^k 


Neigoog. 


hebeL 


mo- 


girtes 


Anmerknngen. 






wag^6« 


Ol 


F 


meter. 


t— lew 












Par. Ua 




Oaldiu. 


(MlllM. 




Juoi 11. 


761 


C 


792.4 


0.371 


14.1 


20047 


-h4»ll 






752 


D 


861.2 


0.165 


15.6 


20.88 


4.60 






753 


A 


757.4 


0.50s 


16.7 


22.20 


6.86 






754 


B 


683.0 


0.862 


16.5 


22.45 


6.13 






766 


C 


774.6 


0.437 


14.7 


20.82 


4.47 






766 


D 


1124.6 


O.131 


14.9 


21.20 


4.82 






767 


A 


881.5 


0.I30 


16.9 


22.38 


6.03 


tf 




768 


B 


889.3 


0.105 


15.05 


22.52 


6.20 




• 


759 


C 


853.8 


0.184 


16.7 


21.05 


4.70 






760 


. D 


771.3 


0.448 


14.2 


21.60 


6.121 






761 


A 


625.8 


1.939 


15.4 


22.63 


6.18 


* 




762 


B 


416.2 


2.917 


14.05 


22.66 


6.33 






763 


C 


391.2 


3174 


16.8 


21.40 


5.06 






764 


D 


872.0 


3.37a 


18.6 


21.85 


5.48 il 




765 


A 


290.5 


4.298 


14.4 


22.77 


6.42 < 




766 


B 


336.7 


3.7S9 


16.36 


22.90 


6.58 






767 


C 


491.0 


3.224 


14.6 


21.90 


5.65 






768 


D 


846.1 


0.205 


14.95 


22.23 


5.86 , 1 




769 


A 


848.9 


0.195 


16.4 


22.97 


6.62 






770 


B 


499.0 


2.151 


16.0 


23.10 


6.78 






771 


C 


764.7 


0.519 


14.2 


22.20 


5.86 






772 


D 


365.6 


3.440 


14.4 


22.55 


6.28 






773 


A 


375.8 


3.331 


16.05 


23.05 


5.70 






774 


B 


643.0 


1.093 


16.65 


23.30 


6.98 






776 


C 


1079.6 


0.055 


13.7 


22.60 


6.26 






776 


D 


978.5 


0.004 


15.7 


22.95 


6.69 






777 


A 


566.9 


1.616 


13.8 


23.18 


6.83 






778 


B 


513.6 


2.029 


16.78 


23.32 


7.00 






779 


C 


574.7 


»•555 


16.1 


22.73 


6.39 






780 


D 


581.1 


1.505 


15.15 


23.05 


6.69 






781 


A 


469.5 


2.418 


17.8 


23.17 


6.82 






782 


B 


416.7 


2.933 


16.3 


23.35 


7.03 






783 


C 


362.1 


3.59« 


14.66- 


22.98 


6.64 






784 


D 


341.1 


3.710 


13.65 


23.12 


6.76 






786 


A 


372.9 


3.36a 


16.15 


23.23 


6.88 






786 


B 


651.9 


1.734 


14.25 


23.30 


6.98 






787 


C 


711.6 


0.715 


16.7 


23.00 


6.66 






788 


D 


767.6 


0.463 


16.1 


23.22 


6.86 






789 


A 


712.7 


0.708 


15.66 


23.28 


6.93 


Nr. 751-800. 




790 


B 


823.7 


0.366 


15.2 


23.42 


7,10 


So, = 71.447 




791 


C 


833.6 


0.338 


14.96 


23.13 


6.80' 


^^^ ^* ■ ^^^ V rifc « ^ ^ W 




792 


D 


754,5 


0.517 


16.4 


23.42 


7.06 


2(F-1S)= + 27.35 




793 


A 


672.2 


0.933 


20.3 


23.45 


7.10 


.2 (t- 16025)= + 320069 




794 


B 


739.3 


0.583 


16.16 


23.73 


7.41 


\ ' 




796 


C 


793.4 


0.367 


13.96 


23.47 


7.14 






796 


D 


686.1 


0.845 


17.06 


23.85 


7.60 






797 


A 


717.6 


0.684 


16.46 


23.90 


7.36 






798 


B 


647.7 


I.7SS 


16.6 


24.06 


7,73 


• 




799 


C 


586.8 


1.475 


17.6 


23.90 


7,57 






800 


D 


584.5 


1.483 


14.86 


24.26 


-h7.91 







Die 


Grün 


idlinie 


auf d 


em Egeberg. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


FfiU- 


Ther- 


Corri- 


• 


Datam. 


^v 


Stange 




HeiguBg. 


hebeL 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




-wage. 


Cl 


F 


meter. 


t— 16<W 


1 










Fat. Ids. 




Olilu. 


Calalns. 




Jnni 11. 


801 


A 


737.0 


O.S93 


16.1 


24<>20 


+ 7««5 






802 


B 


691.1 


, I.105 


14.9 


24.15 


7.83 






803 


C 


626.6 


1.199 


13.8 


24.30 


7.97 






804 


D 


496.2 


2,176 


15.1 


24.50 


8.16 






805 


A 


289.8 


4.307 


15.2 


24.23 


7.88 






806 


B 


456.0 


2536 


18.2 


24.17 


7.86 






807 


C 


708.9 


0.739 


14.25 


24.48 


8.16 






808 


D 


1054.3 


0.026 


13.9 


24.72 


8,38 






809 


A 


1392.2 


1-33» 


14.85 


24.38 


8,09 






810 


B 


1401.9 


1.397 


16.7 


24.57 


8,25 






811 


C 


1275.8 


0.657 


12.1 


24.73 


8,41 






812 


D 


1074.2 


0.048 


15.5 


25.00 


8,67 






813 


A 


882.3 


0.118 


13.1 


24.67 


8,32 






814 


B 


847.0 


0.200 


14.75 


24.73 


8,41 






815 


C 


789.5 


0.381 


14.05 


24.86 


8,53 






816 


D 


683.3 


0.861 


14.8 


25.10 


8,77 






817 


A 


640.2 


1.108 


15.0 


24.77 


8,42 






818 


B 


584.1 


1.484 


14.1 


24.83 


8,61 






819 


C 


636 5 


I-I37 


15.85 


24.86 


8,53 






820 


D 


846.8 


0.201 


15.1 


25.10 


8,77 






821 


A 


408.6 


2,993 


15.2 


24.67 


8,32 






822 


B 


787.0 


2.386 


14.9 


24.65 


8.33 




i 


823 


C 


559.1 


1.670 


18.7 


24.58 


8.26 






824 


D 


453.3 


2.560 


15.1 


24.76 


8.41 






825 


A 


848.1 


0,198 


15.05 


24.47 


8.12 






826 


B 


787.4 


0.387 


14.1 


24.53 


8.21 






827 


C 


719.1 


0.679 


15.0 


24.67 


8.35 






828 


D 


907.3 


0.072 


15.26 


24.80 


8.46 






829 


A 


935.8 


0.03s 


13.86 


24.53 


8.18 


i 




830 


B 


858.3 


0.172 


15.0 


24.57 


8.25 






831 


C 


970.6 


0.007 


13.3 


24.73 


8,41 






832 


D 


1127.7 


0.142 


11.2 


24.90 


8.67 






833 


A 


1119.4 


0.124 


16.85 


24.65 


8.30 






834 


B 


1124.3 


0.13s 


14.7 


24.67 


8.36 






835 


C 


1006.9 


0.000 


16.05 


24.73 


8.41 






836 


D 


1055.2 


0.027 


14.1 


24.82 


8.49 






837 


A 


1055.9 


0.027 


16.9 


24.58 


8.23 






838 


B 


1018.9 


0.003 


13.95 


24.57 


8.26 






839 


C 


997.8 


0.000 


12.7 


24.60 


8.28 


Nr. 801—850. 




840 


D 


972.1 


0.006 


16.3 


24.63 


8.29 


2e, — 34 290 




841 


A 


944.2 


0.026 


14.9 


24.47 


8.12 


^mm VI %ßTLtmi%/\^ 




842 


B 


924.3 


0.049 


14.0 


24.48 


8.16 


2(F-1S) = - 11.85 




843 


C 


879.9 


0.123 


13.86 


23.87 


7.54 


2(t-16<»25)= + 406<»94 




844 


D 


900.4 


0.085 


14.9 


23.88 


7.53 


\ / ■ 




845 


A 


886.7 


0,110 


14.0 


23.42 


7.07 






846 


B 


948.0 


0.023 


16.9 


23.70 


7.38 






847 


C 


1193.1 


0,322 


13.7 


23.72 


7.39 




• 


848 


D 


1370.3 


1:186 


13.8 


.23.68 


7.33 


• 




849 


A 


1315.0 


0.858 


16.25 


23.32 


6.97 






850 


B 


1182.9 


0.290 


14.3 


23.60 


+ 7.28 







Die 


Grundlinie 


auf d 


lern Egeberg. Zweite Messung. 




Lanf- 




Walser- 


Gorr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datom. 


«T 


Stange 




NeigODg. 


hebel. 


mo- 


girtea 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Ct 


F 


meter. 


t— 16<«6 


« 










Par. Lin. 




Cldu. 


Celtiiu. 


« 


Juni 11. 


851 


C 


1167.8 


0.243 


14.6 


23060 


+ 7027 






852 


D 


1165.2 


0.237 


13.3 


23.55 


7.20 






853 


A 


1219.7 


0.419 


16.15 


23.26 


6.90 






854 


B 


1298.8 


0.774 


13.9 


23.50 


7.18 






855 


C 


1232.6 


0.467 


15.3 


23.48 


7.15 






856 


D 


1072.6 


0,046 


14.5 


23.50 


7.15 






857 


A 


894.4 


0.095 


14.75 


23.22 


6.87 


• 




858 


B 


956.9 


0.016 


17.8 


23.45 


7.13 


• 




859 


C 


1053.4 


0.025 


16.85 


23.40 


7.07 






860 


D 


1109.9 


0.105 


14.0 


23.43 


7.07 






861 


A 


1069.4 


0.042 


9.7 


23.17 


6.82 






862 


B 


908.8 


0.071 


17.5 


23.38 


7.06 






863 


C 


757.1 


0.508 


14.8 


23.45 


7.12 






864 


D 


912.1 


0.066 


15.1 


23.57 


7.22 






865 


A 


929.8 


0.043 


15.5 


23.36 


7.00 






866 


B 


871.2 


0.140 


15.65 


23.58 


7.26 






867 


C 


885.7 


O.II2 


14.6 


23.70 


7.37 






868 


D 


972.6 


0.006 


14.5 


23.77 


7.42 






869 


A 


973.6 


0.006 


17.1 


23.63 


7.28 


t 




870 


B 


900.1 


0.085 


13.9 


23.77 


7.45 






871 


C 


774.1 


0.439 


15.0 


23.95 


7.62 






872 


D 


723.9 


0.654 


14.5 


24.10 


7.75 






873 


A 


609.0 


1.3" 


14.2 


23.95 


7.60 






874 


B 


667.4 


0.949 


14.85 


24.18 


7.86 






875 


C 


701.0 


0.769 


16.65 


24.27 


7.94 






876 


D 


723.1 


0.657 


14.2 


24.38 


8.04 






877 


A 


952.2 


0.019 


15.9 


24.25 


7.90 






878 


B 


1040.4 


0.018 


13.8 


24.47 


8.15 






879 


C 


927.1 


0.045 


15.2 


24.65 


8.33 






880 


D 


897.1 


0.091 


14.5 , 


24.68 


8.34 


■ 




881 


A 


827.1 


0.256 


16.1 


24.45 


8.10 






882 


B 


842.0 


0.214 


14.4 


24 67 


8.35 




• 


883 


C 


1048.2 


0.020 


15.95 


24.80 


8.48 


Nr. 851—900. 




884 


D 


1007.ä 


b.ooo 


15.06 


24.83 


8.50 


mm HK ■• • ^t^^^^F ^* ^^^ ^^ ^^ " 




885 


A 


971.7 


0.007 


12.9 


24.70 


8.35 


2ci = 15.398 




886 


B 


792.8 


0.368 


16.3 


24.77 


8.45 


2(P-15)= + 5.85 




887 


C 


715.2 


o.6q6 


16.65 


24.80 


8.47 






888 


D 


924.0 


• 7 

0.049 


15.6 


24.83 


8.50 


2(t-16<»25) = + 314.81 




889 


A 


901.8 


0.083 


15.26 


24.82 


8.47 






890 


B 


899.7 


0.086 


15.8 


24.93 


8.61 






891 


C 


870.2 


0.144 


14.6 


24.83 


8.63 






892 


D 


897.8 


0.089 


16.7 


25.00 


+ 8.67 


f Naip. der Wasserwage : 999.5 
\ Yersicherangsmarke. 


Juni 13. 


893 
894 


A 
B 


738.4 
767.8 


0.586 
0.463 


17.6 
19.15 


14.86 
15.15 


- 1.50 
1.23 




895 


C 


653.8 


1.031 


14.95 


14,70 


1.69 






896 


D 


685.7 


0.847 


14.9 


15.60 


0.90 






897 


A 


830.3 


0.347 


16.0 


15.35 


1.05 






898 


B 


842.5 


0.3 13 


14.86 


15.87 


0.81 






899 


C 


1303.8 


0.797 


13.26 


15.00 


1.39 






900 


D 


1293.6 


0.747 


13.05 


15.79 


-0.62 

1 







Die 


Qrun 


idlinie 


auf dem Egeberg. Zweite Meeeyiig. 




Lauf- 




WasBer- 


Gorr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 


» 


Datom. 


Nr. 


Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtei 


Anmerkungen. 






wsge. 


Ci 


F 


meter. 


t-16«26 












Pm. Lin. 




CUlns. 


CWn.. 




JuDi 13. 


901 


A 


1248.6 


0.536 


15.9 


15.67 


-0.73 






902 


B 


1082.5 


0.060 


14.2 


15.98 


0.40 




m 


903 


C 


973.8 


0.006 


15.55 


15.32 


1.07 






904 


D 


953.6 


0.018 


16.35 


16.08 


0.32 






905 


A 


1070.7 


0.044 


9.86 


15.97 


0.41 






906 


B 


1058.6 


0.030 


21.8 


16.36 


0.03 






907 


C 


1000.0 


0.000 


17.55 


15.90 


-0.49 






908 


D 


956.6 


0.016 


12.0 


16.65 


+ 0.25 






909 


A 


793.2 


0.366 


17.2 


16.68 


0.19 






910 


B 


554.4 


1.704 


15.16 


16.82 


0.45 






911 


C 


627.5 


I.I93 


14.4 


16.38 


0.00 






912 


D 


755.1 


0.514 


14.3 


16.97 


0.57 






913 


A 


592.0 


1.428 


18.6 


16.96 


0,66 






914 


B 


880.9 


0.121 


16.4 


17.16 


0.78 


t 




915 


C 


954.0 


0.018 


16.8 


16.83 


0.45 






916 


D 


1066.7 


0.039 


14.7 


17.30 


0.90 


Ister Obs. Wasserwage : 1055.0 




917 


A 


1160.3 


0.223 


12.95 


17.25 


0.87 






918 


B 


1074.7 


0.049 


15.65 


17.40 


1.03 






919 


C 


954.5 


0.017 


14.2 


17.17 


0.79 


« 




920 


D 


892.2 


0.099 


15.55 


17.58 


1.18 






921 


A 


771.9 


0.446 


15.1 


17.57 


1.19 






922 


B 


865.9 


0.154 


15.7 


17.80 


1.44 






923 


C 


941.3 


0.029 


16.15 


17.55 


1.17 






924 


D 


907.0 


0.074 


14.3 


17.98 


1.58 






925 


A 


876.9 


0.130 


14.0 


18.05 


1.67 






926 


B 


963.6 


O.OII 


16.9 


18.37 


2.02 


^ 




927 


C 


948.7 


0.023 


14.06 


1833 


1.96 






928 


D 


997.6 


0.000 


13.76 


18.75 


2.36 






929 


A 


896.8 


0.091 


18.36 


18.90 


2.53 


' 




930 


B 


822.7 


0.269 


16.8 


19.30 


2.95 






931 


C 


897.6 


0.090 


12.6 


19.15 


2.78 






932 


D 


733.0 


0.6 II 


16.96 


19.60 


3.22 






933 


A 


617.6 


».354 


16.9 


19.65 


3.20 






934 


B 


651.6 


1.724 


14.7 


20.00 


3.66 






935 


C 


613.1 


1.287 


16.4 


19.72 


3.66 


« 




936 


D 


692.8 


0.809 


13.1 


20.33 


3.96 






937 


A 


818.5 


0.282 


12.7 


20.27 


3.92 




• 


938 


B 


893.5 


0,097 


15.06 


20.80 


4.47 






939 


C 


898.0 


0.089 


13.76 


20.48 


4.12 


Nr. 901—950. 




940 


D 


890.6 


0.102 


14.7 


20.80 


4.42 


2ti. 17 479 




941 


A 


879.4 


0.124 


14.65 


20.77 


4.42 


*mH \j « ^— X ff .V ff 4 




942 


B 


828.1 


0.253 


15.26 


21.23 


4.90 


2(^-15)= + 6.60 




943 


C 


730.0 


0.637 


13.3 


20.98 


4.63 


2 (t- 16025)= + I290I6 




944 


D 


703.7 


0.753 


13.4 


21.82 


6.45 


\ / 




945 


A 


740.8 


0.576 


17.1 


24.50 


8.15 






946 


B 


717.1 


0.686 


16.2 


25.00 


8.68 






947 


C 


793.6 


0.366 


13.9 


24.10 


7.77 






948 


D 


942.9 


0.028 


14.76 


24.50 


8.16 






949 


A 


996.7 


0.000 


13.8 


24.23 


7.88 






950 


B 


970.2 


0.007 


16.5 


24.70 


+ 8.38 







Die 


Grundlinie 


auf d 


lern Egeberg. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fahl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 




Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- ° 


g^rtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


t— 16«26 












Vm. Um. 




Ctliini. 


OUini. 




Juni 13. 


951 


C 


928.9 


0.042 


13.75 


23«90 


-f7»57 






952 


D 


955.2 


0.017 


14.60 


24.10 


7.78 






953 


A 


868.2 


0.130 


12.9 


23.97 


7.62 






954 


B 


857.9 


0.174. 


17.6 


24.43 


8.11 






955 


C 


775.4 


0.436 


15.1 


23.70 


7.37 




1 


956 


D 


803.6 


0.33a 


14.45 


23.93 


7.57 






957 


A 


791.5 


0-37S 


14.8 


23.78 


7.43 






958 


B 


864.9 


0.158 


16.0 


24.2« 


7.88 






959 


C 


897.4 


0.091 


13.1 


23.65 


7.32 






960 


D 


957.1 


0.016 


14.3 


23.82 


7.47 


• 




961 


A 


993.7 


0.000 


17.0 


23.65 


7.30 






962 


B 


1025.9 


0.006 


13.2 


24.00 


7.68 






963 


C 


1040.7 


0.015 


19.15 


23.58 


7.26 






964 


D 


966.0 


0.0 10 


13.4 


23.70 


7.36 






965 


A 


907.2 


0.074 


14.2 


23.52 


7,17 






966 


B 


865.3 


0.157 


16.7 


23.78 


7.46 




1 


967 


C 


798.0 


0.3S3 


14.8 


23.35 


7.02 


¥ 


1 


968 


D 


892.8 


0.099 


17.0 


23.35 


6.99 






969 


A 


991.8 


0.00 1 


16 55 


23.35 


7.00 




t 


970 


B 


903.1 


0.081 


15.75 


23.47 


7.15 




1 


971 


C 


743.3 


0.568 


13.9 


23.10 


6.77 




1 972 


D 


597.0 


1.397 


16.25 


23.13 


6.77 




'i 973 


A 


594.2 


1.417 


17.95 


23.02 


6.67 






974 


B 


712.8 


0.710 


14.6 


23.15 


6.83 




1 


975 


c 


716.7 


0.692 


13.8 


22.80 


6.46 




, 976 


D 


671.7 


0.928 


15.1 


22.85 


6.49. 




1 


977 


A 


819.8 


0.280 


16.6 


22.78 


6.43 




978 


B 


825.3 


0.263 


14.0 


22.87 


6.55 






979 


C 


807.4 


0.320 


12.8 


22.55 


6.21 






980 


D 


830!9 


0.247 


15.2 


22.68 


6.21 






981 


A 


1017.3 


0.003 


13.55 


22.52 


6,17 






982 


B 


1134.1 


0.155 


16.7 


22.43 


6.11 






983 


C 


957.0 


0.016 


14.6 


22.12 


8.78 






984 


D 


924.7 


0.049 


15.1 


22.30 


5.93 






985 


A 


759.7 


0.498 


12.5 


22.08 


5.73 


• 




986 


B 


838.3 


0.226 


16.75 


22.15 


5.82 






987 


C 


924.7 


0.049 


15.9 


2192 


8.87 






988 


D 


840.6 


0.219 


15.6 


21.93 


5.56 






989 


A 


748.7 


0.544 


13.3 


21.85 


5.50 


Nr. 951—1000. 


1 


990 
991 


B 
C 


766.2 

758.4 


0.471 
0.503 


15.45 
15.6 


21.92 
21.78 


5,59 
5.43 


2c, = 16.843 


1 
1 


992 


D 


739.8 


0.583 


16.55 


21.80 


5.43 


2{F-16)= + 5.90 




993 


A 


715.1 


0.699 


18 7 


21.75 


5.40 


2(t-16<>25)= +325<»02 




994 


B 


713.2 


0.708 


14.35 


21.80 


8.47 


\ / 




995 


C 


649.9 


1057 


12.8 


21.70 


8.35 


• 




996 


D 


763.2 


0.483 


15.55 


21.70 


8 33 




1 


997 


A 


811.0 


0.308 


15.2 


21.60 


8.28 




1 


998 


B 


832.4 


0.242 


15.15 


21.65 


8.32 






999 


C 


823.6 


0.269 


15.2 


21.57 


5.22 




l 


1000 


D 


798.0 


0.352 


13.75 


21.58 


+ 5.21 


1 



6 



Die Grundlinie auf dem Egeberg. Zweite Messung. 



Datum. 



Lauf- 
Nr. 



Stange 



WasBer- 
wage. 



Gorr.weg. 
Neigung. 

Ci 



Fühl- 
hebel. 

F 



Ther- 
mo- 
meter. 



Corri- 

girtes 

t— 16«25 



Anmerkungen. 



Juni 13. 



1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 



A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 



632.5 
602.9 
839.1 
630.2 
522.6 
706.2 
818.9 
728.8 
849.1 
874.2 
841.9 
918.2 
862.8 



Par. Lin. 
I.162 

1.357 
0.224 

I.177 

1.959 
0.741 

0.283 

0.633 

0.196 

0.137 
0.216 

0.058 

0.165 



14.8 

14.65 

15.8 

15.85 

15.5 

15.65 

14.6 

16,6 

13.35 

14.95 

12.9 

16.35 

15.0 



Cliio«. 

21 »47 
21.60 
21.53 
21.47 
21.40 
21.45 
21.48 
21.50 
21.35 
21.40 
21.42 
21.45 
22.08 



Celsmi. 
+ 5012 

5.17 
5.18 
5.09 
5.05 
5.12 
5.13 
5.12 
5.00 
5.07 
5.07 
5.07 
+ 5.73 



Nr. 1001—1013. 
2ci =8,308 
:S(F-15) = 0.0 
2 (t- 16025)= + 66»92 



Nulp. der Wasserwage : 1000.0 



Horizontale Entfernung vom vorderen Endponct der Stange 1013 bis zum nördlichen Endpunct der 
Grundlinie (»Basis A«) = 481.55 Millim. = 213.469 Par. Lin. 



Ergebniss der zweiten Messung. 

Für je 50 Nummer sind oben schon die folgenden Summen angeführt; das früher weggelassene 
Minuszeichen der stets negativen Correction wegen Neigung (ci) wird aber jetzt hinzugefügt. 



Nr. 



1 
51 
101 
151 
201 
251 
301 
351 
401 
451 
501 
551 
601 
651 
701 
751 
801 
851 
901 
951 
1001 



50 

100 

150 * 

200 

250 

300 

35Ö 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1013 



1-1013 



2Ci 

38.054 
36.419 
48.820 
40.042 
52.362 
66.863 
30.043 
44.356 
48.900 
41.691 
35.451 
21.795 
41.853 
73.779 
43.090 
71.447 
34.290 
15.398 
17.472 
16.843 
8.308 



-827.276 



2(F— 15) • 



+ 



+ 



+ 
+ 
4- 
+ 

+ 



24.80 

14.85 

3.60 

15.25 

22.40 

3.05 

5.20 

8.75 

17.95 

15.35 

44.00 

1.65 

23.55 

28.60 

38.65 

27.35 

11.85 

5.85 

6.60 

5.90 

0.00 



+ 83.10 



2 (t— 16<>25) 



+ 



+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 



20078 

42.14 
217.70 
136.30 
145.48 

58.96 
225.72 
142.57 
392.36 
231.65 
451.84 
245.21 
179.14 
404.08 
365.33 
320.59 
406.94 
314.81 
129.16 
325.02 

66.92 



+3664.26 



Die drei in Pariserlinien ausgedrückten Correctionen 
wegen Neigung der Stange . . Ci= - 1728 (1 -cos i), 
wegen Stellung des Püblhebels cs= - 0.0225 (F - 15), 
wegen Temperatur ...... c 3 =0.019856 (t-16025), 

betragen also, wenn einzeln für sämmtliche 1013 Stan- 
gen summirt, 

2c, =-827^276; 2c, = -L870; :Sc, =+7«J58. 
Die Länge der Orundlinie wird also 

1018 M + 213^.469 - 75^888 = 1013 M - b^Ml9, 

wo M die durchschnittliche Länge der 4 Messstangen 
bei t = 16^25 und F = 15 bedeutet. 

Dieses Resultat beruht wieder nur auf dem Journal 
des zweiten Observators. 

Nach dem Journal des ersten Observators 
findet sich 

2c, =-828.001, 2c, = -2.081, 2c, = + 72.765 

L 

und die Länge der Grundlinie = 1013 M - 543.848 
oder, wenn aus beiden Resultaten das Mittel genommen wird, 

1013 M — Ö43!383. 



§30. 



Die Grundlinie auf Rindenieret bei Levanger. 





Die G 


rundlinie bei Levanger. Erste Messung. 




Lauf- 




Wasaer- 


Corr. weg. 


Fühl- 


Ther- 


Coni- 




Datum. 


XT 


Stange 




NeigODg. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Cl 


F 


meter. 


t— 16025 




1864. 






« 


Pu. Iiin. 




OeltiiM. 


Celsius. 




August 12. 


1 


A 


350.4 


3-6i3 


13.9 


14055 


-1«85 


Anfangspunkt «Basis A' (südliches 




2 


B 


267.5 


4.583 


15.9 


14.87 


1.56 


Ende der Grundlinie). 




3 


C 


284.2 


4.386 


14.1 


14.85 


1.54 






4 


D 


317.7 


3.977 


15.0 


14.80 


1.60 






5 


A 


314.95 


4.016 


14.45 


14.08 


2,32 


\ 




6 


B 


275.9 


4.479 


15.0 


14.17 


2.21 






7 


C 


299.0 


4.208 


11.9 


14.25 


2.14 






8 


D 


299.2 


4.195 


16.5 


14.18 


2.23 






9 


A 


333.7 


3.800 


13.6 


14.10 


2.30 






10 


B 


334.1 


3.792 


14.15 


14.12 


2.26 




» 


11 


C 


229.6 


5.076 


14.65 


14.30 


2.09 






12 


D 


304.6 


4.I3I 


15.2 


14.25 


2.15 






13 


A 


312.1 


4.048 


13.5 


14.20 


2.20 






U 


B 


265.4 


4.609 


7.3 


14.10 


2.28 






16 


C 


298.2 


4.424 


15.6 


14.30 


2.09 






16 


D 


304.9 


4.128 


16.1 


14.28 


2.12 






17 


A 


349.0 


3.629 


12.9 


14.35 


2.05 






18 


B 


440.6 


2.683 


15.15 


14.55 


1.83 






19 


C 


1483.8 


2.017 


14.1 


14.87 


1.52 






20 


D 


1515.2 


2.294 


15.4 


14.65 


1.76 


f 




21 


A 


1467.2 


1.883 


13.8 


14.48 


1.92 






22 


B 


1350.0 


1.058 


15.5 


14.40 


2.08 






23 


C 


1335.3 


a967 


12.55 


14.75 


1.64 






24 


D 


1289.7 


0.727 


15.95 


14.48 


1.92 






25 


A 


1280.7 


0.680 


15.35 


14.30 


2.10 






26 


B 


1212.8 


0.392 


15.9 


14.15 


2.23 






27 


C 


1079.7 


0.054 


14.0 


14.57 


1.82 






28 


D 


1084.3 


0.062 


15.9 


14.25 


2.20 


• 




29 


A 


1049.2 


0.021 


14.8 


14.22 


2.18 






30 


B 


1042.5 


0.016 


14.2 


14.13 


2.26 






31 


C 


1054.5 


0.026 


14.05 


14.50 


1.89 






32 


D 


1050.4 


0.022 


14.4 


14.25 


2.15 






33 


A 


1050.0 


0.022 


16.1 


14.20 


2.20 


• 




34 


B 


1065.6 


0.037 


15.65 


14.08 


2.30 






35 


C 


1052.3 


0.023 


15.55 


14.45 


1.94 






36 


D 


1074.8 


0.049 


15.2 


14.25 


2.15 






37 


A 


1063.1 


0.034 


14.3 


14.12 


2.28 






38 


B 


1025.1 


0.005 


14.7 


13.93 


2.45 






39 


C 


999.95 


0.000 


16.75 


14.15 


2.24 


Nnlp. der Wasserwage : 1000.26 




40 


D 


1026.8 


0.006 


13.4 


13.95 


2.46 






41 


A 


983.9 


0.002 


14.85 


13.97 


2.43 


Nr. 1—50. 




42 


B 


1060.7 


0.032 


15.3 


13.77 


2.61 




43 


C 


1098.9 


0.084 


14.3 


13.90 


2.50 


• :Sci= 85.159 




44 


D 


1062.4 


0.034 


17.15 


13.80 


2.61 


2(F-15)= - 17.2 




45 


A 


1116.0 


0.116 


15.15 


13.63 


2.77 




46 


B 


1177.9 


0.279 


11.9 


13.45 


2.92 


2 (t- 16025) = - 110095 




47 


C 


1165.2 


0.234 


14.7 


13.50 


2.90 






48 


D 


1110.8 


0.107 


15.05 


13.47 


2.94 






49 


A 


1007.0 


0.00 1 


15.9 


13.30 


3.10 






50 


B 


893.0 


0.098 


16.05 


13.05 


-3.32 





6» 





Die G 


rundlinie bei Levanger. Erste Messung. 




Lauf- 




Waster- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


mv 


Stange 




NeigaDg. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


c. 


F 


meter. 


t-16«26 












F«r. Un. 




Celttni' 


Cbiu. 




August 12. 


51 


C 


867.3 


0.153 


15.6 


13«26 


- 3«16 






52 


D 


1059.6 


0.031 


14.3 


13.17 


3.14 






53 


A 


1064.0 


0.03 s 


14.4 


13.08 


3.32 






54 


B 


1014.1 


0.002 


14.8 


12.90 


3.47 






55 


C 


937.2 


0.035 


15.0 


13.06 


3.35 






56 


D 


942.8 


0.038 


15.4 


13.02 


3.39 






57 


A 


969.9 


0.008 


14.8 


12.93 


3.47 






58 


B 


1080.7 


0.059 


13.8 


12.76 


3.62 






59 


C 


1050.6 


0.033 


14.9 


12.96 


3.46 






60 


D 


1024.4 


0.005 


14.9 


12.90 


3.61 






61 


A 


966.5 


0.017 


14.3 


12.77 


3.62 






62 


B 


997.9 


0.000 


13,6 


12.63 


3.74 






63 


C 


992.9 


0.00 1 


14.7 


12.75 


3.65 






64 


D 


986.2 


0.003 


16.06 


12.72 


3.70 






65 


A 


994.3 


0.00 1 


13.86 


12,65 


3.74 






66 


B 


1031.4 


0.009 


15.2 


12,63 


3.84 


, 




67 


C 


906.8 


0.077 


15.1 


12.62 


3.78 






68 


D 


827.2 


0.257 


16.8 


12,58 


3.84 






69 


A 


906.6 


0.075 


16.16 


12,15 


4,24 


YerBichernngsmarke. 


August 13. 


70 


B 


899.0 


0.088 


14.16 


11,47 


4.90 






71 


C 


1063.0 


0.033 


17.25 


9,70 


6.70 






72 


D 


1046.4 


0.019 


13.25 


11,10 


5,33 






73 


A 


648.6 


1.064 


16.36 


10,38 


6,00 
4.57 






74 


B 


1163J6 


0.304 


16.2 


11,80 






76 


C 


1100.3 


0.086 


14.3 


10,32 


6.08 






76 


D 


1019.7 


0.003 


16.6 


11,65 


4.78 






77 


A 


1013.1 


0.00 1 


13.8 


10.96 


6.43 






78 


B 


1041.6 


0.015 


16.1 


12.26 


4.12 






79 


C 


1031.6 


0.008 


14.8 


11.08 


5.32 






80 


D 


1020.0 


0.003 


18.9 


12.20 


4.22 






81 


A 


929.6 


0.043 


14.1 


11.57 


4.82 






82 


B 


906.7 


0,075 


13.9 


12,65 


3.72 






83 


C 


892,9 


O.IOO 


16,66 


11,68 


4.82 






84 


D 


982.6 


0.003 


14.0 


12.70 


3.72 







86 


A 


987.7 


0.00 1 


16.06 


12.30 


4.09 






86 


B 


1000.0 


0.000 


12.7 


13.27 


3.10 


Nulp. der Wasserwage : 1000.45 




87 


C 


1016.1 


0.003 


14.75 


12.38 


4.02 






88 


D 


1061.6 


0.033 


16.7 


13.42 


2.99 






89 


A 


1066.6 


0.036 


15.7 


12.93 


3.47 






90 


B 


1061.6 


0.037 


15.2 


13.80 


2.58 


Nr. 51 100. 




91 


C 


1096.6 


0.079 


15.7 


13.06 


3.36 


Al^A V ^^ ^ ^^0^mm 




92 


D 


1112.7 


O.IIO 


15.2 


14.10 


2.31 


:2ci = 3.080 




93 


A 


1002.0 


0.000 


15.2 


13.60 


2.80 


:^(F-15)= - 0.7 




94 


B 


1001.2 


0.000 


15.05 


14.36 


1.83 


^m^-^ ^ ._ ^m. ^ .^k ^^ V ^ ^^ A S^ ^^ A 




95 


C 


987.0 


0.003 


15.05 


13.67 


2.73 


:S(t- 16025) = - 184<>34 




96 


D 


1021.0 


0.004 


16.3 


14.68 


1.72 






97 


A 


1061.6 


0.033 


15.05 


14.16 


2.25 


• 




98 


B 


1027.9 


0.007 


15.4 


14.82 


1.66 






99 


C 


866.0 


0.156 


15.7 


14.40 


1.99 






100 


D 


926.1 


0.048 


14.66 


16.40 


-1,00 







D 


ie G 


rundlinie bei Levanger. Erste 


Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Com- 






Daiam. 


^T 


SUnge 




NtigDog. 


hebeL 


mo- 


girtes 




Anmerkangen. 




Nr. 




wage. 


c» 


F 


meter. 


t-16«26 


1 












Par. Un. 




C«ldiii. 


Oaldn«. 






August 13. 


101 


A 


1013.7 


0.003 


15.05 


14080 


-1«60 








102 


B 


1039.6 


0.014 


12.1 


15.30 


1.08 








103 


C 


1113,6 


O.IIO 


15.06 


14.90 


1.49 








104 


D 


1100.2 


0.090 


16.0 


15.76 


0.65 








105 


A 


1046.7 


0.018 


14.56 


16.10 


1.30 








106 


B 


1016.0 


0.002 


14.1 


15.52 


0.86 








107 


C 


980.1 


0.004 


15.05 


15.15 


1.24 








108 


D 


973.8 


0.006 


16.45 


16.95 


0.45 








109 


A 


885.1 


0.115 


14.4 


15.25 


1.15 








110 


B 


937.0 


0.034 


14.2 


16.63 


0.75 








111 


C 


1008.0 


0.00 1 


16.16 


15.27 


1.12 








iia 


D 


1017.0 


0.003 


16.66 


16.03 


0.37 








113 


A 


1043.9 


0.017 


15.7 


15.40 


1.00 








114 


B 


1112.3 


0.109 


13.96 


16.67 


0.71 








116 


C 


1051.3 


0.032 


13.2 


16.38 


1.01 








116 


D 


1053.6 


0.025 


16.2 


16.02 


0.38 




« 




117 


A 


1048.9 


0.020 


16.25 


15.66 


0.86 








118 


B 


999.0 


0.000 


14.06 


15.40 


0.98 








119 


C 


971.0 


0.008 


16.2 


15.65 


0.74 








120 


D 


980.2 


0.003 


14.95 


16.15 


0.25 








121 


A 


976.2 


0.005 


14.75 


16.70 


0.70 








122 


B 


1013.8 


0.002 


14.25 


15.58 


0.80 








123 


C 


1009.3 


O.OOI 


15.3 


16.72 


0.67 








124 


D 


1172.4 


0.257 


13.8 


16.33 


0.07 








125 


A 


1001.2 


0.000 


14.55 


15.92 


0.48 








126 


B 


1013.8 


0.002 


12.9 


15.88 


0.60 








127 


C 


1147.4 


0.185 


14.85 


15.97 


-0.42 








128 


D 


1010.3 


0.001 


16.7 


16.50 


+ 0.10 








129 


A 


1066.5 


0.027 


15.8 


16.20 


-0.20 








130 


B 


1106.7 


0.096 


15.65 


16.15 


0.23 








131 


C 


1002.2 


0.000 


14.3 


16.27 


-0.11 






• 


132 


D 


932.0 


0.040 


14.86 


16.58 


+ 0.18 








133 


A 


1033.0 


0.009 


16.8 


16.30 


-0.10 








134 


B 


1014.6 


•.002 


13.96 


16.20 


0.18 






» 


135 


C 


998.6 


0.000 


14.9 


16.30 


-0.08 








136 


D 


1062.2 


0.033 


15.95 


16.63 


+ 0.23 








137 


A 


1030.9 


0.008 


16.16 


16.32 


- 0.08 








138 


B 


982.3 


0.003 


14.3 


16.23 


0.15 








139 


C 


1036.8 


O.OII 


16.45 


16,35 


-0.03 




Nr. 101—150. 




140 


D 


1006.7 


0.001 


15.05 


16.67 


-^•0.27 




St, = 1.720 




141 


A 


1020.4 


0.003 


15.9 


16.40 


0.00 




4MV ^/ J ^^^m ^h 9 ■ fli ^^ 




142 


B 


1064.0 


0.025 


16.0 


16.33 


-0.06 




2(P-16)= - 3.1 




143 


C 


1036.2 


O.OIO 


14.15 


16.42 


+ 0.04 




2(t-16025)= - ai<»16 




144 


D 


1026.8 


0.006 


16.5 


16.70 


0.30 




\ / 




146 


A 


1091.0 


0.071 


16.15 


16.46 


0.05 








146 


B 


1169.0 


0.247 


13.5 


16.40 


0.02 






A 


147 


C 


1027.7 


0.006 


16.3 


1&43 


0.05 






m 


148 


D 


996.4 


0.000 


14.55 


16.76 


0.35 








149 


A 


927.4 


0.046 


15.4 


16.42 


0.02 








160 


B 


1048.0 


0.020 


16.16 


16.46 


+ 0.07 









Die G 


rundlinie bei Levanger. Er 


8te Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Ffihl- 


ITier- 


Corri- 


« 


Datum. 


^T 


Stange 




Neigaog. 


hebeL 


mo- 


girtes 


Anmerkangen. 




Nr. 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


t— 18% 


• 










Fu. Iiln. 




(Mtint. 


Cdiiiti. 




August 13. 


151 


C 


1132.4 


O.I49 


13.16 


16»48 


+ 0*10 






162 


D 


1073.0 


0.046 


12.4 


16.72 


0.32 






153 


A 


978.8 


0.004 


16.2 


16.46 


0.05 






154 


B 


986.0 


0.002 


15.15 


16.40 


0.02 






155 


C 


972.9 


0.007 


14.9 


16.46 


0.07 






156 


D 


988.6 


O.OOI 


15.2 


16.73 


0.33 






157 


A 


1052.1 


0.023 


14.3 


16.46 


+ 0.05 






158 


B 


1121.2 


0.137 


14.5 


16.36 


-0.03 


• 


' 


159 


C 


1084.3 


0.060 


15.86 


16.45 


+ 0.07 




^ 


160 


D 


1098.7 


0.084 


16.05 


14.70 


0.30 






161 


A 


1092.9 


0.074 


13.95 


16.45 


+ 0.06 






162 


B 


1015.3 


0.002 


13.9 


16.37 


-O.Ol 






163 


C 


959.4 


0.015 


12.9 


16.48 


+ 0.10 






164 


D 


974.4 


0.006 


15.35 


16.70 


0.30 






165 


A 


983.8 


0.002 


15,75 


16.60 


0.10 






166 


B 


958.9 


0.015 


15.9 


16.47 


0.09 






167 


C 


1025.1 


0.005 


14.05 


16.68 


0.20 






168 


D 


979.6 


0.004 


16.85 


16.80 


0.40 






169 


A 


1044.9 


0.018 


13.2 


16.62 


0.23 






170 


B 


1015.8 


0.002 


13.75 


16.63 


0.25 






171 


C 


1108.0 


0.099 


14.85 


16.68 


0.30 






172 


D 


1080.7 


0.056 


15.16 


16,90 


0.50 






173 


A 


1069.2 


0,030 


14.6 


16.72 


0.33 






174 


B 


1069.2 


0.041 


16.95 


16.68 


0.31 






175 


C 


1039.3 


0,013 


15.75 


16.75 


0.37 






176 


D 


1049.0 


0.021 


15.75 


17.27 


0.87 






177 


A 


1004.7 


0.000 


16,05 


17.18 


0.79 






178 


B 


1015.8 


0.002 


16.6 


17.12 


0.75 






179 


C 


908.3 


0.074 


16.5 


17.23 


0.85 






180 


D 


889.7 


0.104 


15.75 


17.40 


1.00 


' 




181 


A 


893.9 


0.098 


12.8 


17.40 


1.02 






182 


B 


1054.5 


0.026 


14.9 


17.35 


0.98 






183 


C 


1066.3 


0.037 


16.6 


17,35 


0.97 






184 


D 


1100.5 


0.089 


18.75 


17.62 


1.22 




• 


186 


A 


998.2 


0.000 


14.0 


17.58 


1.19 




• 


186 


B 


993.8 


O.OOI 


13.06 


17.57 


1.21 






187 


C 


1005.2 


0.000 


10.1 


17.63 


1.26 






188 


D 


1135.7 


0.160 


17.2 


17.90 


1.50 






189 


A 


1142.1 


0.173 


14,8 


17.85 


1.47 






190 


B 


1094.8 


0.073 


19.0 


17.95 


1.59 






191 


C 


863.8 


0.162 


13.8 


17.95 


1.57 


Nr. 151—200. 




192 


D 


722.6 


0.661 


17.8 


18.18 


1.78 


2 c, = 4.028 




193 


A 


820.0 


0.280 


11.4 


18.15 


1.78 


^C1 /T^ « irV .• tm 




194 


B 


966.2 


0.0 10 


9.9 


18.17 


1.81 


2(F-15) = - 7.7 




195 


C 


1164.9 


0.233 


13.8 


18.30 


1.93 


.2 (t- 16025)= + 41^33 




196 


D 


1257.0 


0.572 


15.6 


18.46 


2.06 






197 


A 


1107.0 


0.098 


16.0 


18.42 


2.06 






198 


B 


966.5 


0.010 


12,4 


18.60 


2.16 


. 




199 


C 


914.8 


0.065 


18.65 


18.60 


2.13 






200 


D 


849.7 


0.194 


14.0 


19,00 


+ 2.61 







D 


lie 6 


rundlinie bei Levanger. Erste Messung. 




Lauf- ' 




Wassev- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datam. 


Nr. 


Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerknngen. 






wage. 


Cl 


F 


meter. 


t— 16025 


«. 










Fu. Lln. 




Geliioi. 


Cd.iiu. 




AugUBtlS. 


201 


A 


891.8 


O.IOI 


14.2 


18«96 


+ 2»68 






202 


B 


887.8 


O.II2 


16.2 


18.95 


2.60 






203 


C 


865.1 


O.IS9 


15.1 


18.95 


2.58 


\ 




204 


D 


662.8 


0.977 


15.75 


19.08 


2.69 






205 


A 


565.7 


1.624 


15.25 


18.96 


2.58 






206 


B 


950.3 


0.021 


13.3 


18.92 


2.57 






207 


C 


1157.4 


0.212 


14.45 


18.83 


246 






208 


D 


1147.0 


0.188 


14.0 


18.70 


2.31 






209 


A 


1117.2 


0.118 


15.35 


18.07 


1.69 






210 


B 


1046.1 


0.018 


15.0 


18.00 


1.64 






211 


C 


985.6 


0.002 


15.8 


18.23 


1.86 




. 


212 


D 


958.0 


0.015 


14.75 


18.12 


1.72 






213 


A 


943.4 


o.oa8 


14.85 


18.05 


1.67 






214 


B 


1155.2 


Ö.208 


15.05 


17.98 


1.62 


Ister Obs. Wasserwage : 1055.2. 




215 


C 


1071.4 


0.043 


14.55 


18.07 


1.70 






216 


D 


1096.7 


0.081 


14.4 


18.00 


1.60 






217 


A 


1096.4 


0.080 


15.3 


18.00 


1.62 


• 




218 


B 


1140.0 


0.169 


14.6 


17.90 


1.54 






219 


C 


935.5 


0.037 


14.0 


18.00 


1.63 






220 


D 


1018.3 


0.003 


15.4 


17.95 


1.66 






221 


A 


970.6 


0.008 


15.6 


17.98 


1.60 






222 


B 


9212 


0.054 


14.65 


17.82 


1.46 






223 


C 


1170.3 


0.248 


14.5 


17.88 


1.51 






224 


D 


1076.3 


0.051 


15.15 


17,80 


1.40 






225 


A 


1002.3 


0.000 


15.6 


17.82 


1.44 






226 


B 


1004.5 


0.000 


14.8 


17.73 


1.37 


' 




227 


C 


997.0 


0.000 


14.6 


17.72 


1.34 






228 


D 


1044.4 


0.017 


14.8 


17.73 


1.33 






229 


A 


977.7 


0.004 


14.8 


17.70 


1.32 






230 


B 


1052.4 


0.024 


11.6 


17.62 


1.26 






231 


C 


1057.8 


0.028 


15.1 


17.63 


1.25 






232 


D 


1066.1 


0.038 


15.05 


17.58 


1.18 






233 


A 


1007.6 


O.OOI 


16.1 


17.60 


1.22 






234 


B 


1046.6 


0.019 


14.86 


17.82 


1.16 






235 


C 


1047.1 


0.019 


14.9 


17.18 


0.80 






236 


D 


997.2 


0.000 


15.1 


17.05 


0.65 






237 


A 


1014.3 


0.002 


14.76 


17,10 


0.71 






238 


B 


971.0 


0.007 


13.0 


17.02 


0.65 






239 


C 


1032.8 


0.009 


15.4 


17.00 


+ 0.62 






240 


D 


1081.8 


0.058 


13.95 


16.28 


-0.12 






241 


A 


1080.4 


0.056 


15.05 


16.35 


0.04 


Yersicherangsmarke. 


August 16. 


242 


B 


989.2 


O.OOI 


14.65 


8.95 


7.41 






243 


C 


976.2 


0.005 


15.9 


9.25 


7.15 






244 


D 


1075.9 


0.051 


15.7 


9.25 


7.18 


Nr. 201—250. 




245 


A 


1066.7 


0.038 


15.4 


9.07 


7.31 


2ct = 5 422 




246 


B 


1121.2 


0.128 


15.15 


9.13 


7.23 


^■* \* J ' ' ■ \^9^KmimM 




247 


C 


1074.9 


0.048 


16.0 


9.35 


7.06 


-2 (F - 15) = - 4.3 




248 


D 


1103.8 


a.094 


15.6 


9.40 


7.03 


2 (t- 16025) = - 2^38 




249 


A 


1089.9 


0.070 


16.05 


9.20 


7.18 


^ ^ 




250 


B 


1130.7 


0.148 


15.6 


9.20 


- 7.16 


* 



I 





Die G 


rundlinie bei Levaii§er. Er 


8te Messung. 




Lauf- 




WsMor- 


Corr.weg. 


FfiU- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


^.w 


SUnge 


• 


Nägung. 


hebeL 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Cl 


F 


meter. 


t— 1«^ 












Pu. Üb. 




Celiiiu. 


Caldu. 




August 16. 


251 


C 


1095.0 


0.078 


16.57 


9»42 


-6«98 




%^ 


262 


D 


990.0 


0.00 1 


14.75 


9.60 


6.93 






253 


A 


1030.4 


0.008 


15.05 


9,33 


7.06 






254 


B 


972.7 


0.006 


13.25 


9.30 


7.06 






- 255 


C 


953.3 


0.020 


14.9 


9.50 


6:90 






256 


D 


988.0 


0.00 1 


16.95 


9.57 


6.86 






257 


A 


1058.4 


0.030 


17.85 


9.45 


6,94 


« 




258 


B 


1037.2 


0.012 


10.7 


9.38 


6,98 






259 


C 


1026.1 


0.006 


12.05 


9.52 


6.88 






260 


D 


1052.8 


0,025 


14.95 


9.60 


6.83 






261 


A 


949.7 


0.022 


19.55 


9.48 


6.91 






262 


B 


999.0 


0.000 


17,3 


9.42 


6.94 






263 


C 


1012.2 


0.00 1 


13,26 


9.55 


6.85 


• 




264 


D 


1033.9 


O.OIO 


15.75 


9.63 


6.80 






265 


A 


1045.1 


0.018 


15.2 


9.50 


6.89 






266 


B 


992.2 


0.00 1 


13.4 


9.45 


6.91 






267 


C 


987.5 


0.00 1 


14.45 


9.55 


6.85 






268 


D 


1017.7 


0.003 


13.5 


9.62 


6.81 






269 


A 


947.6 


0.024 


15.8 


9.50 


6.89 






270 


B 


938.7 


0.032 


14.05 


9.45 


6.91 






271 


C 


965.6 


O.OIO 


15.45 


9.55 


6.85 






272 


D 


956.5 


0.016 


13.85 


9.60 


6.83 






273 


A 


938.1 


0.033 


16.1 


9.55 


6.84 






274 


B 


1174.5 


0.264 


14.3 


9.50 


6.86 






275 


C 


1128.0 


O.I41' 


15.05 


9.55 


6.85 


» 




276 


D 


981.3 


0.003 


15.6 


9.63 


6.80 






277 


A 


816.8 


0.288 


15.6 


9.60 


6.79 






278 


B 


870.2 


0.144 


16.4 


9,52 


6.84 






279 


C 


896.6 


0.093 


14.2 


9.58 


6.82 






280 


D 


1016.2 


0.002 


15.6 


9,67 


6.76 


Nr, 251—300. 




281 


A 


1038.3 


0.013 


14.55 


9.65 


6.74 


2ci - 1.672 




282 


B 


996.3 


0.000 


15.75 


9.58 


6,78 




283 


C 


963.6 


0.012 


14.6 


9.60 


6,80 


:S(F-15)= + 1.0 




284 
285 


D 
A 


935.2 
913.3 


0.036 
0.065 


15.4 

14.75 


9.72 
9.70 


6.71 
6.69 


5" (t- 16025)= - 322015 




286 


B 


916.8 


0.059 


14.3 


9.63 


6.73 






287 


C 


986.9 


0.002 


15.65 


9.65 


6,75 






288 


D 


962.8 


0.012 


14.5 


9.77 


6.66 






289 


A 


999.6 


0.000 


16.2 


9.73 


6.66 


Nnlp. der Wasserwage : 1000.0 




290 


B 


1022.8 


0.005 


13.45 


9.70 


6,66 






291 


C 


1010.3 


0.00 1 


13.8 


9.70 


6.70 




' 


292 


D 


1051.1 


0.023 


15.3 


9.82 


6.61 






293 


A 


1038.8 


0.014 


15.25 


9.80 


6^9 






294 


B 


1047.8 


0.020 


15.7 


10.03 


6.33 






295 


C 


990.6 


O.OOI 


15.4 


10.17 


6.23 


j Aufenthalt wahrend der Flutzeit. 
1 Versicherungsmarke. 




296 


D 


954.2 


0.018 


16.2 


13.00 


3.41 




297 


A 


989,7 


O.OOI 


16.1 


13.45 


2.95 




' 


298 


B 


1097.9 


0.083 


13.1 


13.25 


3.12 






299 


C 


1010.8 


O.OOI 


15.7 


13.20 


3.20 






300 


D 


960.8 


0.013 


15,7 


13.00 


-3,41 





Die Grundlinie bei Leyanger. Erste Messung. 



Datum. 



Lauf* 
Nr. 



August 16. 



301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 



Stange 



A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 



.WaMer- 
wage. 



Gorr.wcg. 
NeigODg. 



921.7 

982.7 

1080.0 

1094.9 

1120.1 

1171.6 

979.0 

869.6 

894.8 

1170.8 

1340.9 

1329.8 

1378.0 

1383.9 

1295.6 

1160.9 

960.4 

916.1 

975.1 

1032.5 

991.0 

919.8 

1088.5 

1181.6 

1054.8 

9829 

926.1 

980.2 

995.7 

1043.7 

957.8 

1117.3 

1006.0 

1006.7 

912.4 

943.0 

1012.1 

1018.4 

967.7 

929.1 

987.8 

1045.8 

1049.5 

1097.6 

1049.4 

982.0 

872.0 

951 .2 

997.5 

1055.3 



Par. Iiin. 

0.053 
0.003 

0.054 

0.078 

0.124 

0.254 
0.004 

0.146 

0.096 

0.251 

0.999 

0.940 

I.231 

1.272 

0.751 
0.224 

0.014 

0.061 

0.006 

0.009 

0.00 1 

0.056 

0.067 

0.286 

0.026 

0.003 

0.048 

0.003 

0.000 

0.017 

0.016 

0.II9 

0.000 

0.00 1 

0.067 

0.028 

O.OOI 

0.003 
0.009 

0.043 

O.OOI 

0,017 

0.021 

0.083 

0.021 
0.003 

O.I43 
0.020 

0.000 

0.027 



Fühl- 
hebel. 

F 



Ther- 
mo- 
meter. 






15.0 

13.6 

17.15 

16.4 

14.95 

14.5 

16.3 

16.0 

15.85 

15.6 

15.4 

16.7 

15.6 

14.7 

13.1 

15.7 

16.0 

13.5 

14.6 

16.5 

17.7 

16.1 

14.3 

15.85 

16.1 

12.8 

14.9 

18.0 

15 

16.9 

11.5 

17.1 

14.0 

14.8 

16.0 

16.4 

16.9 

17.2 

16.2 

14.8 

16.6 

14.0 

15.1 

17.2 

14.95 

15.0 

16.35 

15.85 

15.55 

14.9 



C«Uiat. 

13«22 
13.13 
13.07 
12.82 
13.08 
12.97 
12.98 
12.72 
12.93 
12.75 
12.75 
12.55 
12.70 
1265 
12.55 
12.45 
12.60 
12.45 
12.45 
12.28 
12.48 
12.30 
12.27 
12.15 
12.35 
12.15 
12.10 
12.05 
12.07 
11.95 
11.85 
11.90 
11.95 
11.80. 
11.80 
11.85 
11.86 
11.70 
11.75 
11.85 
11.86 
11.70 
11.75 
11.85 
11.57 
11.38 
11.60 
11.52 
11.53 
11.48 



Corri- 

girtes 

t— 16«2ö 



Anmerkdngeii. 



Cabiu. 

-3<»18 
3.24 
3.33 
3.59 
3.32 
3.40 
3.42 
3.70 
3.47 
3.62 
3.65 
3.87 
3.69 
3.72 
3.85 
3.97 
3.79 
4.02 
3.95 
4.14 
3.91 
4.07 
4.13 
4.27 
4.04 
4.22 
4.30 
4.37 
4.32 
4.42 
4.55 
4.52 
4.44 
4.57 
4.60 
4.67 
4.54 
4.67 
4.65 
4.57 
4.64 
4.67 
4.65 
4.57 
4.82 
6.09 
4.90 
4.91 
4.86 

-4.89 



Uebergang über den Strom. 



Nr. 301—350. 

2ci= 7.700 
2(F-IS)= + 24.2 
^(t-16«25)rr -208«55 





Die G 


rundlinie bei Levanger. Er 


ste Messung. 




Lauf- 




Waster- 


Gorr.wef^. 


FAU- 


Ther- 


Corri- 




Datom. 


Nr. 


Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkangen. 






wage. 


Ci 


F 


meter. 


tr-16^5 












Pftr. Lin. 




Cliiiu. 


CWoi. 




August 16. 


351 


C 


1006.9 


O.OOI 


16.6 


11«'47 


-4«93 






362 


D 


1044.8 


O.OlS 


15.15 


11.50 


4.93 






353 


A 


1058.8 


0.030 


16.35 


11.45 


4.94 






354 


B 


1080.9 


0.057 


16.45 


11.28 


5.09 






355 


C 


1095.7 


0.078 


12.6 


11.35 


5.05 






356 


D 


1124.6 


0.134 


13.9 


11.40 


5.03 






357 


A 


1048.8 


0.020 


19.8 


11.37 


5.02 






358 


B 


1015.8 


0.002 


13.5 


11.20 


5.17 






359 


C 


942.8 


0.029 


16.4 


11.25 


5.15 






360 


D 


838.2 


0.225 


16.1 


11.25 


5.18 






361 


A 


788.3 


0.387 


14.5 


11.27 


5.12 






362 


B 


1012.2 


O.OOI 


15.05 


11.10 


5.27 






363 


C 


895.8 


0.095 


15.8 


11.18 


6.22 






364 


D 


661.5 


0.984 


15.9 


11.20 


5.23 






365 


A 


586.4 


1.47 1 


15.8 


11.22 


6.17 






366 


B 


789.1 


0-383 


12.25 


11.00 


5.37 






367 


C 


854.9 


0.183 


14.6 


11.13 


6.27 






368 


D 


959.0 


0.015 


15.15 


11.12 


6.31 






369 


A 


905.4 ' 


0.077 


15.05 


11.15 


5.24 






370 


B 


922.3 


0.052 


15.1 


11.00 


6.37 




1 


371 


C 


886.5 


0.II4 


15.9 


11.05 


5.35 






372 


D 


798.1 


0-350 


15.1 


11.13 


5.30 






373 


A 


826.6 


0.260 


16.1 


11.07 


5.32 






374 


B 


1002.8 


0.000 


15.9 


10.90 


5.47 


J Nulp. der Wasserwage : 999.7 
( VersicherangBmarke 


August 17. 


375 


C 


1139.0 


0.165 


13.45 


9.90 


6.40 




376 


D 


1089.0 


0.069 


16.2 


9.88 


6.55 


• 




377 


A 


1062.0 


0.033 


14.9 


9.85 


6.53 






378 


B 


1078.6 


0-053 


14.4 


9.95 


6.41 






379 


C 


1001.5 


0.000 


14.95 


10.02 


6.38 


Nulp. der Wasserwage : 999.4 * 




380 


D 


994.1 


O.OOI 


14.8 


9.95 


6.48 






381 


A 


937.9 


0.034 


14.2 


9.95 


6.43 






382 


B 


948.8 


0.023 


14.7 


10.00 


6.36 






383 


C 


986.7 


0.00 3 


14.85 


10.08 


6.32 


, 




384 


D 


959.7 


0.014 


14.0 


10.02 


6.41 






385 


A 


992.8 


0.019 


15.35 


10.03 


6.36 






386 


B 


1004.1 


0.000 


15.35 


10.05 


6.31 






387 


C 


983.2 


0.003 


14.4 


10.12 


6.28 






388 


D 


995.9 


0.000 


, 15.05 


10.08 


6.36 






389 
390 


A 

B 


951.5 
979.4 


0.031 
0.004 


1515 
14.75 


10.05 
10.07 


6.33 
6.29 


Nr. 351—400. 




391 


C 


941.7 


0.030 


14.0 


10.20 


6.20 


:Sci = 5.513 




392 


D 


987.3 


O.OOI 


14.7 


10.15^ 


6.28 


2iF-l5)- + 3.3 




393 


A 


964.0 


O.Ol 3 


15.35 


10.15 


6.23 




394 


B 


985.3 


0.002 


13.95 


10.13 


6.23 


.2(t-16''25)= - 288.'>57 




395 


C 


982.0 


0.003 


14.25 


10.22 


618 






396 


D 


963.0 


0.012 


15.9 


10.23 


6.20 






397 


A 


934.7 


0.037 


16.0 


10.17 


6.21 






398 


B 


1012.3 


O.OOI 


14.4 


10.18 


6.18 




• 


399 


C 


997.1 


0.000 


15.3 


10.27 


6.13 






400 


D 


1030.1 


0.008 15.0 


10.38 


-6.05 







Die G 


rundlinie bei Levanger. Er 


ste Messung. 




1 

Laaf- 




Waas er- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datnin. 


^v 


Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wäge. 


Ci 


F 


meter. 


4—16025 










Pu. Un. 




CeUin«. 


0«ltlai. 




AuguBt 17. 


401 


A 


975.1 


ooos 


15.3 


10»35 


-6«03 




^^ 


402 


B 


1009.9 


O.OOl 


14.8 


10.32 


6.04 






403 


C 


977.0 


0.005 


14.6 


10.38 


6.02 


1 




404 


D 


978.4 


0.004 


14.95 


10.42 


6.01 


1 

1 




405 


A 


997.3 


0.000 


14.15 


10.40 


5.98 


1 




406 


B 


1026.7 


0.006 


14.9 


10 35 


6 01 


1 




407 


C 


10054 


0,000 


15.3 


10.40 


600 






408 


D 


1022.2 


0.004 


16 55 


10.53 


590 


j 




409 


A 


981.1 


0.003 


15.05 


10.47 


5.91 


i 




410 


B 


1023.2 


0.005 


14 35 


10.45 


6.93 






411 


C 


990.3 


O.OOI 


14.8 


10.50 


5.90 


1 
1 




412 


D 


1004.8 


0000 


14.1 


10.57 


5.86 






413 


A 


952.6 


0.020 


15.8 


10 50 


5.88 


1 

1 




414 


B 


999.1 


0.000 


14.4 


10.48 


6.88 






415 


C 


1071.8 


044 


14 2 


10.55 


6.85 


• 




416 


D 


1031.3 


0.009 


155 


10 62 


5 81 


1 
1 




417 


A 


999.1 


O.OÖO 


153 


10 55 


5.83 


1 

1 




418 


B 


996.3 


0.000 


13.7 


10 53 


6 83 


• 




419 


C 


. 1015.0 


0.002 


14 95 


10 57 


6 83 






420 


D 


1040 9 


0.015 


16.3 


10.68 


5 75 


i 




421 


A 


1041.9 


0.015 


16.25 


10.60 


5.78 


• 

1 




422 


B 


996.6 


0,000 


14.2 


10.55 


5.81 


1 




423 


C 


961.0 


0.014 


15.4 


10.60 


5.80 






424 


D 


932.6 


0.039 


14.4 


10.70 


6.73 






425 


A 


877.4 


0.130 


150 


10.63 


6.75' 






426 


B 


1079.0 


0.054 


14.9 


1065 


5.71 


m 




427 


C 


1028.7 


0.007 


15.25 


10.67 


6.73 






428 


D 


992.1 


O.OOI 


15.05 


10.77 


666' 






429 


A 


1025.6 


0.005 


16.85 


10.70 


5.68 






430 


B 


946.4 


0,025 


13.35 


10.70 


6,66' 






431 


C 


874.3 


0.138 


147 


10.70 


6.70, 




1 

I 


432 


D 


915.8 


061 


13.7 


10.88 


6.55 1 




1 


433 


A 


964.2 


O.OII 


15.0 


10.80 


5,68 






434 


B 


1122.3 


0.129 


14.6 


10 86 


5.52 






435 


C 


964.8 


O.OII 


15.75 


10.87 


5.53 




' 


436 


D 


1077.4 


0.052 


16 2 


10.95 


6.47; 






437 


A 


868.7 


0.149 


15.8 


10.93 


5.45, 






438 


B 


1047.3 


0.019 


15.5 


10.95 


5.42 






439 


C 


1103.6 


0.091 


153 


10.97 


5.43 


Nr. 401 450. 




440 


D 


1133.5 


0154 


14.8 


11.05 


5.38 


i^c,=2 061 




441 


A 


947.7 


024 


15.6 


11.00 


5.38 ; 




442 


B 


837.3 


328 


13.25 


11.00 


5.37 1 


2(F-15)-+045 




443 


C 


984.3 


0.002 


16.6 


11.03 


5.37 


2(t-16025)=-283»62 

1 




444 


D 


1037.2 


0.012 


14 8 


11.07 


5.36 

j 




445 


A 


1135.9 


0.159 


14.2 


11.05 


634! 






446 


B 


1034.6 


O.OIO 


15.3 


11.08 


6.29 


1 




447 


C 


861.4 


0.167 


13.8 


11.12 


5.28 


1 




448 


D 


895.1 


0095 


15.8 


11.18 


6.25 


1 




449 


A 


874.8 


0.13s 


15.6 


11.17 


5.22 


j 




450 


B 


1004.5 


0.000 


14.5 


11.20 


-5.17 


1 



Die Grundlinie bei Levanger. Erste lessung. 



Datom. 



Lauf- 

Nr. 



August 17. 



4SI 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
. 479 
480 
481 
482 
'483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
•496 
497 
498 
499 
500 



Stange 



Wasaer- 
wage. 



Gorr.weg. 
Neigaug. 



Fühl- 
hebel. 

F 



Ther- 
mo- 
meter. 



Corri- 

girtes 

t— ie<«6 



Anmerknngen. 



C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 



1007.9 

1013.3 

789.8 

837.2 

1048.2 

991,1 

1032.6 

1027.5 

951.7 

921.1 

922.5 

1069.3 

1125.4 

1136.3 

992.2 

923.5 

946.1 

1173.3 

1024.2 

840.7 

905.1 

1319.6 

953.1 

934.4 

820.8 

1110.9 

1033.3 

1004^ 

998.1 

989.5 

951.1 

1074.2 

954.7 

936.2 

1020.2 

1147.3 

1186.8 

1212.8 

891.0 

764.8 

817.4 

849.4 

879.0 

923.7 

945.5 

981.0 

1004.9 

1014.2 

1094.4 

1014.6 



Par. Lln. 

O.OOI 
0.002 
0.381 
0.228 
0.019 

o 001 

0.009 
0.006 
0.021 

0.053 
0.053 
0.041 

0.134 
O.161 

O.OOI 

0.051 

0.026 
0.260 

0.005 
0.219 
0.079 
0.882 

0.019 

0.037 

0.279 
0.107 
0.009 
0.000 
0.000 

O.OOI 

0.021 
0.048 
0.018 

0.035 

0.003 
0.187 

0.299 
0.392 
0.103 

0.476 

0.289 

0.196 
0.128 

0.051 

0.026 
0.003 
0.000 
0.002 
0.076 
0.002 



4.15 

8.7 

6.2 

3.3 

5.5 

5.3 

5.2 

6.7 

5.0 

58 

4.7 

5.2 

6.1 

5.6 

5.0 

5.1 

5.2 

5.8 

5.2 

4.65 

6.7 

4.1 

4.65 

4.5 

5.3 

5.85 

4.25 

3.95 

4.85 

6.9 

4.8 

4.3 

3.9 

5.5 

6.5 

5.4 

39 

2.2 

5.25 

4.4 

6.1 

5.6 

6.0 

4.9 

4.3 

5.1 

6.1 

23 

5.15 

6.1 



G«iiiiM. 

ii«2a 

11.28 

11.25 

11.25 

11.35 

11.40 

11.35 

11.43 

11.45 

11.60 

11.55 

11.60 

11.70 

12.35 

12.28 

13.70 

13.40 

13.97 

14.03 

13.72 

13.40 

13.85 

13.90 

13.58 

1332 

13.75 

13.83 

13.55 

13.35 

13.72 

13.73 

13.501 

13.32 

13.68 

13.65 

13.37 

13.18 

13.37 

13.18 

12.97 

12.88 

13.20 

13.02 

12.83 

12.75 

13.00 

12.92 

12.78 

12.70 

12.97 



Celtina. 

-6020 
5.25 
5.14 
5.12 
5.05 
5.03 
5.04 
4 94 
4.95 
4.83 
4.84 
4.77 
4.70 
4.07 
4.11 
2.68 
3.00 
2.44 
2.37 
2.66 
3.00 
2.56 
2.50 
2.80 
3.08 
2.66 
2.57 
2.83 
3.05 
2.69 
2.67 
2.88 
3.08 
2.73 
2.75 
3.01 
3.22 
3.04 
3.2a 
3.40 
3.52 
3.21 
3.38 
3.54 
3.65 
3.41 
3.48 
3.59 
3.70 

-3.44 



j Kurze Unterbrechung wegen der Flut 
\ Versichernngsmarke. 



No. 451—500. 

.2c, = 5.440. 
2{F-1S)= + 7.25. 
2(t-16«26)= - 178»85 



Die Grundlinie bei Levanger. Erst« Messung. 





Lauf- 


• 


Waaser- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 1 


Datam. 


^T 


Stenge 




NcigoDg. 


hebel. 


mo- 


girtee 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


c, 


F 


meter. 


t— 16<«6 












Pai. Un. 




Celstu. 


Cttelnt. 




August 17. 


501 


A 


885.1 


O.II4 


15.8 


12«90 


-3«»50 




• 


502 


B 


966.1 


0.0 10 


15.2 


12.82 


3.55 






503 


C 


979.0 


0.005 


15.2 


12.73 


3.67 






504 


D 


984.0 


0.003 


15.8 


12.97 


3.44 






505 


A 


1014.9 


e.oo3 


14.4 


12.83 


3.57 






506 


B 


1031.2 


0.008 


15.2 


12.77 


3.60 






507 


C 


1326.0 


0.914 


16.2. 


12.60 


3.80 






508 


D 


1312.9 


0.846 


14.7 


12.58 


3.84 


■ 




509 


A 


875.5 


0.134 


13.55 


12.40 


3.99 






510 


B 


812.6 


0.303 


15.9 


12.15 


4.22 






511 


C 


676.4 


0.905 


15.5 


12.12 


4.28 






512 


D 


1009.2 


O.OOI 


15.3 


12.33 


4.09 






513 


A 


931.1 


0.041 


15.3 


12.12 


4.27 






514 


B 


905.9 


0.077 


13.3 


12.03 


4.34 






515 


C 


1018.8 


0.003 


15.4 


11.97 


4.43 


1 




516 


D 


994.8 


0.000 


14.6 


12.20 


4.22 






517 


A 


1075.0 


0.048 


16.3 


12.05 


4.34 






518 


B 


1019.9 


0.003 


15.3 


12.00 


4.37 






519 


C 


1001.3 


0.000 


14.8 


11.98 


4.42 






520 


D 


997.7 


0.000 


14.8 


12.17 


4.25 




1 


521 


A 


924.1 


0.050 


15.8 


12.15 


4.24 


• 


« 


522 


B 


985.4 


0.002 


15.3 


11.84 


4.52 






523 


C 


857.3 


0.177 


13.6 


11.92 


4.48 






524 


D 


1007.6 


0,001 


16.3 


12.13 


4.29 






525 


A 


1067.0 


0.037 


15.85 


12.00 


4.39 


• 




526 


B 


997.6 


0.000 


14.0 


11.75 


4.62 






527 


C 


953.9 


0.019 


15.7 


11.82 


4.58 






528 


D 


947.8 


0.034 


15.3 


12.03 


4.39 






529 


A 


914.7 


0.063 


15.9 


11.90 


4.49 






530 


B 


1005.3 


0.000 


14.3 


11.62 


4.75 






531 


C 


916.8 


0.061 


14.8 


11.73 


4.69 






532 


D 


949.1 


0.02 2 


13.8 


11.92 


4.50 






533 


A 


1018.9 


0.003 


13.6 


11.80 


4.59 






534 


B 


995.9 


000 


14.8 


11.58 


4.79 


t 




535 


C 


1134.8 


0.15s 


12.9- 


11.65 


4.75 






536 


D 


869.1 


0.170 


16.1 


11.82 


4.60 






537 


A 


920.3 


0.05s 


13.5 


11.70 


4.69 


Nr. 501—550. 




538 


B 


1053.2 


0.025 


14.2 


11.53 


4.84 




539 


C 


1104.9 


0.094 


15.8 


11.57 


4.83 


2ci = 7.550 




540 
541 


D 
A 


1007.1 
976.4 


O.OOI 

0.005 


16.8 
17.25 


11.78 
11.65 


4.65 

4.74 


2(P-15)= +885 




542 


B 


897.0 


0.091 


15.05 


11.47 


4.90 1 2(t-16<»25)= - 220»19 | 




543 


C 


928.2 


0.053 


15.3 


11.50 


4.90 






544 


D 


980.7 


0.003 


16.15 


11.70 


4.73 






545 


A 


717.1 


0.690 


16.25 


11.63 


4.78 






546 


B 


753.3 


0.524 


15.4 


11.47 


4.80 







547 


c. 


653.6 


1.037 


15.15 


11.48 


4.92 






548 


D 


1112.4 


•0.109 


14.8 


11.67 


4.76 






549 


A 


1189.4 


0,309 


16.5 


11.56 


4.84 ! 1 




550 


B 


1202.9 


0.355 


16.1 


11.40 


- 4.97 


iBter Obs. Wasierwage : 1213.0. 





Die G 


rundlinie bei Levanger. Er 


8te Messung. 




Lanf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fuhl- 


Ther- 


Corri- 




Dainm. 


WT 


Stange 




Neignng. 


hebei 


ino- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


C| 


F 


meter. 


t— ie% 












Par. Lln. 




Cetil». ' 


Cebiiu. 




August 17. 


551 


C 


1109.6 


I02 


148 


11 «46 


-4«>95 


• 




552 


D 


1068.8 


o 041 


16.5 


11.60 


4.83 


» 




553 


A 


1178.7 


0.274 


15.9 


11.50 


4.89 






1 554 


6 


1147.9 


0.189 


15.15 


11.40 


497 






555 


C 


1014.1 


0.002 


14.95 


11.40 


6.00 






556 


D 


961.9 


0.013 


16.45 


11.60 


4.83 






557 


.A 


859.2 


0.172 


162 


•11.45 


4 94 






558 


B 


799.3 


0.348 


14.75 


11.36 


6.02 






559 


C 


753.3 


0.527 


158 


11.33 


6.07 






560 


D 


592.7 


1.427 


14.8 


11.55 


4.88 






561 


A 


734.2 


0.609 


15.9 


11.42 


497 






562 


B 


964.9 


O.OII 


18.85 


11.33 


5.04 






563 


C 


751.8 


O.S33 


14.0 


11.37 


6.03 


1 




564 


D 


862.9 


0.162 


16.1 


11.66 


4.88 






665 


A 


1103.9 


0.092 


16.4 


11.40 


4.99 






1 566 


B 


693 9 


0.807 


155 


11.30 


607 






567 


C 


992.5 


0.00 1 


14.5 


11.26 


5.16 






' 568 


D 


1571.3 


2 311 


15.3 


11.40 


6 03 






569 


• A 


1338.1 


0.985 


14.6 


11.28 


5.11 


( 


• 


570 


B 


1054.4 


0.026 


15.2 


11.16 


5.22 






571 


C 


1105.1 


0.094 


13.9 


11.17 


5.23 






572 


D 


1124.1 


0133 


15.6 


11.28 


6.16 






573 


A 


1038.6 


0.013 


17.3 


11.17 


5.22 






574 


B 


668.4 


0.946 


123 


1105 


5.32 






575 


C 


978.1 


0.006 


14.7 


11.08 


5.32 






576 


D 


1203.1 


0356 


15.0 


11.15 


5.28 






577 


A 


1200.5 


0.346 


12.4 


11.07 


6.32 






578 


B 


1173.0 


0258 


14.4 


10.95 


6.42 


1 


« 


579 


C 


1072.7 


0.044 


18.8 


10.95 


6.45 


1 




580 


D 


965.1 


00.11 


15.0 


11.00 


5.43 


Yersicherangsmarke. 


August 18. 


581 


A 


936.1 


0.035 


15.0 


8.98 


7.40 






582 


B 


766.3 


0.468 


15.15 


8.92 


7.44 






583 


C 


716.1 


0.695 


15.9 


8.98 


7.42 






584 


D 


841.7 


0.214 


16.8 


8.95 


7.48 






585 


A 


869.1 


0.147 


16.15 


9.03 


7.35 


1 • 




586 


B 


877.7 


0.128 


14.6 


8.97 


7.39 1 




587 


C 


960.1 


014 


13.95 


9.00 


7.40 




■ 


588 


D 


10097 


0001 


19.5 


9.00 


7.43 






589 


A 


881.9 


0.120 


133 


9.10 


7.28 


1 




690' 


B 


1002.05 


000 


14.3 


9.08 


7.28 


Nulp. der Waeserwage : 1000.0 




591 


C 


1232.9 


0467 


15.65 


9.15 


7.25 


^^ pv PS « ^^ ^^ ^^ 




592 


D 


1121.2 


• 

128 


14.4 


9.17 


7.26 


Nr. 551—600. 




593 


A 


553.4 


1.713 


15.75 


918 


7.20 


.2 c, -20.170 




594 
595 


B 
C 


610.5 
1369.1 


1.302 
1.179 


17.2 
15.65 


9.17 
9.23 


7.19 

717 


5(F - 15)- + 13 2 




596 


D 


1233.7 


0.473 


14.85 


9.20 


7.23 


2 (t - 16«25) 298''60 




597 


A 


1229.3 


0.454 


14.3& 


9.27 


7.11 






598 


B 


1403.5 


1.408 


14.2 


9.25 


7.11 


1 




599 


C 


1183.0 


0.291 


13.45 


9.30 


7.10 






1 600 


D 


1103.8 


0.094 


15.0 


9.33 


-7.10 


t 

1 


1 


1 














1 



Die Grundlinie bei Levanger. Erste Messung. 





Lauf- 




Wasser- 


Corr.wrg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


%,Y 


Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Cl 


F 


meter. 


t— 16«25 












P«r. Un. 




Cabioi. 


Oeliiu. 




August 16. 


601 


A 


1042.8 


0.016 


15.85 


9«35 


-7«03 






602 


B 


1132.1 


0.15* 


14.0 


9.32 


7.04 






603 


C 


592.0 


1-434 


15.1 


9.38 


7.02 






604 


D 


1222.2 


0.428 


16.5 


9.42 


7.01 






605 


A 


943.5 


0.028 


16.0 


9.40 


6.98 






606 


B 


865.5 


o-iSS 


16.6 


9.35 


7.01 






607 


C 


770.1 


0.456 


15.8 


9.43 


6.97 






608 


D 


902.6 


0.081 


15.3 


9.47 


6.96 






609 


A 


948.8 


0.023 


15.2 


9,40 


6.98 






610 


B 


883.9 


0.116 


15.4 


9.35 


7.01 






611 


C 


805.7 


0.326 


17.05 


9.40 


7.00 






612 


D 


852.1 


0.188 


15.8 


9.50 


6.93 






613 


A 


876.8 


0. 1.30 


15.8 


9.43 


6.96 


• 




614 


B 


850.5 


0.192 


15.75 


9.37 


6.99 






615 


C 


853.7 


0.18s 


14.45 


9.40 


7,00 






616 


D 


1109.0 


0.105 


16.0 


9.50 


6.93 






617 


A 


1149.2 


0.193 


15.5 


9.38 


7.00 


1 




618 


B 


960-2 


0.014 


15.65 


9.35 


7.01 






619' 


C 


876.6 


0,005 


15.25 


9.37 


7.03 






620 


D 


951.8 


- 0.020 


15.4 


9.53 


6.90 






621 


A 


917.1 


0.059 


15.9 


9.35 


7.03 






622 


B 


906.0 


0.076 


14.95 


9.37 


6.99 






623 


C 


833.2 


0.241 


15.25 


9.43 


6.97 




1 


624 


D 


950.8 


0.021 


14.95 


9.50 


6.93 




1 
1 


625 


A 


983.0 


0.002 


16.0 


9.35 


7.03 






626 


B 


1347.5 


1-043 


15.65 


9.36 


7.01 






627 


C 


1095.7 


0.079 


14.55 


9.42 


6.98 






628 


D 


930.8 


0.041 


16.2 


9.53 


6.90 






629 


A 


811.8 


0305 


16.76 


9.40 


6.98 






630 


B 


971.3 


0.007 


16.3 


9.40 


6.96 






631 


C 


1012.9 


O.OOI 


14.76 


9.42 


6.98 




1 


632 


D 


10428 


0.017 


14.5 


9.56 


6.88 






633 


A 


938 3 


0.033 


15.3 


9.40 


6.98 




1 


634 


B 


983.7 


0.002 


14.5 


9.43 


6.93 


« 


1 


635 


C 


888.1 


<Vio9 


14.9 


9.47 


6.93 






636 


D 


850.8 


0.190 


14.96 


9.68 


6.86 






637 


A 


932.3 


0.039 


15.46 


9.46 


6.93 






638 


B 


1010.7 


O.OOI 


16.7 


9.62 


6.84 






639 


C 


1017.9 


0.003 


14.8 


9.58 


6.82 


Nr. 601-650. 




640 


D 


919.7 


0-055 


16.06 


10.07 


6.36 


2c, = 6 799 




641 


A 


933.1 


0.038 


15.3 


9.98 


6.40 


4ff^^ ^^ ■ ^^^^ \^ • %^ ^^ 




642 


B 


1053.0 


0.025 


14.3 


10.05 


6.31 


2(P-15)- + 20.95 




643 


C 


1036.9 


O.Ol 3 


14.75 


10.00 


6.40 


.2(t-16«25) 341»71 




644 


D 


1068.1 


0.040 


15.2 


10.07 


6.36 


1 




645 


A 


1015.9 


002 


14.9 


9.98 


6.40 






646 


B 


1089.4 


0.070 


16.25 


10.02 


6.34 






647 


C 


999.6 


0.000 


15.85 


10.00 


6.40 






648 


D 


1060.4 


0.032 


14.0 


10.08 


6.36 






649 


A 


1033.0 


0.009 


15.35 


10.00 


6.38 






650 


B 


1003.1 


0.000 


15.26 


10.02 


-6.34 







D 


lie G 


rumliifiie bei Levanger. Erste Messung. 




Lanf- 




Wasser- 


Con.vtg. 


FfiU- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


Nr. 


Stange 




Neignog. 


hebel. 


mo- 


girtei 


Anmerkungen. 






wage. 


c. 


F 


meter. 


t— 16*25 












Par. lIb. 




Otlsia«. 


Oliiai. 




August 18. 


631 


C 


923.2 


0.051 


14.8 


10«00 


- 6<»40 






652 


D 


1101.1 


0.089 


16.1 


10.00 


6.33 






653 


A 


987.0 


O.OOI 


14.26 


10.00 


6.38 






654 


B 


985.3 


0.002 


14.5 


10.06 


6.31 






655 


C 


1109.1 


0.102 


13.1 


10.03 


6.37 


• 




656 


D 


886.0 


O.III 


16.25 


10.10 


6.33 






657 


A 


1012.8 


O.OOI 


14.7 


10.06 


6.33 






658 


B 


1095.4 


0.080 


15.1 


10.07 


6.29 






659 


C 


853.7 


0.185 


13.3 


10.10 


6.30 






660 


D 


964.2 


O.OII 


16.25 


10.15 


6.28 






661 


A 


1007.2 


O.OOI 


13.2 


10.08 


6.30 






662 


B 


1150.9 


0.197 


16.35 


10.10 


6.26 






663 


C 


1064.5 


0.036 


16.7 


10.12 


6.28 


Ister Obs. Wasserwage : 1164.5 




664 


D 


891.0 


O.IOI 


16.3 


10.28 


6.16 






665 


A 


835.4 


0.234 


15.4 


10.17 


6.21 






666 


B 


918.9 


0.057 


16.76 


10.23 


6.13 






667 


c , 


937.0 


0.035 


16.6 


10.25 


6.16 






668 


D 


805.3 


0.326 


15.2 


10.36 


6.08 


* 




669 


A 


1019.3 


0.003 


15.85 


10.26 


6.13 






670 


B 


1036.8 


0.012 


15.4 


10.30 


6.06 




• 


671 


C 


757.9 


0.509 


16.6 


10.27 


6.13 


• 




672 


D 


794.9 


0.362 


15.05 


10.46 


5.98 






673 


A 


1206.4 


0.366 


16.15 


10.30 


6.08 






674 


B 


1094.0 


0.076 


15.7 


10.43 


5.93 






675 


C 


1034.9 


0.0 10 


15.5 


10.37 


6.03 






676 


D 


1042.8 


0.016 


15.2 


10.55 


5.88 






677 


A 


1070.0 


0.043 


14.9 


10.48 


5.90 






678 


B 


1007.8 


O.OOI 


15.6 


10.52 


6.84 






679 


C 


660.5 


0.996 


16.15 


10.60 


5.90 






680 


D 


947.1 


0.024 


15.4 


10.63 


5.80 






681 


A 


1354.9 


1.085 


15.4 


10.66 


6.83 


• 




682 


B 


1056.6 


0.028 


16.1 


10.67 


5.79 






683 


C 


1034.6 


O.OIO 


16.25 


10.50 


5.90 






684 


D 


574.1 


I.56I 


15.85 


10.65 


5.78 






685 


A 


1015.9 


0.002 


15.46 


10.55 


5,83 






686 


B 


1361.4 


I.I27 


14.3 


10.66 


5.71 






687 


C 


1108.0 


0.099 


14.9 


10.60 


5.80 


. 




688 


D 


1025.1 


0.005 


16.3 


10.73 


5.70 


# 




689 


A 


671.4 


0.931 


16.8 


10.62 


6.76 


Nr. 651—700. 




690 
691 


B 
C 


1368.2 
1064.1 


1.169 

0-035 


14.8 
14.9 


10.68 
10.66 


5.68 
6.75 


2c, -11.759 




692 


D 


1091.3 


0.072 


16.2 


10.80 


5.63 


.2(F-15)= + 11.8 




693 


A 


782.5 


0.408 


17.3 


10.72 


6.66 


.2(1-16025)= - 293«92 




694 


B 


692.8 


0.813 


14.9 


10.86 


6.52 




695 


C 


1151.4 


0.196 


14.75 


10.80 


6.60 






696 


D 


952.1 


0.020 


15.36 


11.03 


5.40 


■ 




697 


A 


909.4 


0.071 


14.6 


11.88 


4.51 


• 




698 


B 


1004.8 


0.000 


14.5 


11.77 


4.59 






699 


C 


951.0 


0.03 1 


14.9 


11.86 


4.55 






700 


D 


910.6 


0.069 


14.96 


12.03 


- 4.39 





r 





Die 6 


rundlinie bei Levanger. Erste Messung. 




Lauf- 




Waaaer- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 


^ . - 


Datam. 


^^ 


SUnge 




Neignog. 


hebel. 


mo- 


gjrtea 


A n m e r k n n g e n. 




Nr. 




wage. 


Cl 


F 


meter. 


t— 16«a5 


1 










Pai. Un. 




CcMiu. 


Ctliint. 




August 18. 


701 


A 


983.2 


0.003 


16.6 


11»92 


4.47 




1 


702 


B 


1092.8 


0.074 


15.2 


11.85 


- 4.52 






703 


C 


1059.7 


0.030 


14.4 


11.96 


4.45 






704 


D 


934.3 


0.037 


15.65 


12.10 


4.32 






706 


A 


785.1 


0.398 


14.86 


11.98 


4.41 


■ 




706 


B 


1089.2 


0.069 


15.2 


11.92 


4.45 




1 
1 


707 


C 


1042.9 


0.016 


13.05 


12.00 


4.40 






708 


D 


1119.4 


0.123 


14.8 


12.18 


4.24 


( 




709 


A 


1011.0 


0,001 


16.7 


12.07 


4.32 






710 


B 


917.6 


0,059 


16,2 


12.00 


4.37 






711 


C 


599.1 


1.387 


14,75 


12.10 


4.30 




1 

1 


712 


D 


842.9 


0,2 13 


16,1 


12.25 


4.17 






713 


A 


784.3 


0.401 


14,9 


12.18 


4.21 






714 


B 


1308.0 


0,818 


15.0 


12.22 


4.15 


1 




715 


C 


1299.6 


0.770 


14.8 


12.15 


4.25 






716 


D . 


1180.0 


0.280 


15.66 


12.38 


4.04 






717 


A 


1067.1 


0.038 


15.46 


12.25 


4.14 






718 


B 


1068.2 


0.040 


14.2 


12.25 


4.12 






719 


C 


1094,1 


0.075 


16,35 


12.22 


4.18 




1 


720 


D 


1029.3 


0.008 


15,3 


12.43 


3.99' 




721 


A 


1066.3 


0.038 


15,0 


12.30 


409 


; 722 


B 


1051.7 


0,023 


14,7 


12.30 


4.07 






723 


C 


1131.1 


0,146 


15.1 


12.27 


4.13 1 1 




724 


D 


978.3 


0,004 


15.45 


12.60 


3.92 






725 


.A 


1116.1 


0,116 


15.5 


12.38 


4.01 




1 


726 


B 


939.2 


0.032 


14.8 


12.46 


3.92' 


1 


727 


C 


922.1 


0,054 


16.0 


12.42 


3.98 


.1 

1 


728 


D 


1031.3 


0,008 


14.86 


12.70 


3.72, 




729 


A 


1019.7 


0.003 


15.1 


12.50 


3,89 




730 


B 


1160.5 


0,222 


15.16 


12.65 


3.72 


* 


731 


C 


823.5 


0,371 


14.86 


12.68 


3.82 




1 


732 


D 


935.7 


0,036 


14 9 


12.80 


. 3.62 




' 733 


A 


992.7 


O.OOI 


15.75 


12.67 


3.T2 


i 734 


B 


1036.9 


0,012 


15,25 


12.75 


3.62 


1 735 


C 


1010.1 


O.OOI 


16.06 


12.83 


3.57' 


. 736 


D 


1114.1 


0,1 12 


16.4 


13.00 


3.41 


1 
1 


737 


A 


1024.3 


0.005 


14,46 


12.82 


3.58 


t 


738 


B 


998.9 


0.000 


14,8 


12.90 


347! 




1 739 


C 


867.8 


0.153 


14,9 


12.98 


3.42' 




740 


D 


1000.2 


0,000 


14.96 


13.17 


3 24 ' Nulp. der Wasserwage : 1000.0 




' 741 


A 


841.6 


0.220 


16,1 


12.98 


's'ai 






742 


B 


1050.7 


0,022 


14.5 


13.07 


3.30 


Nr. 701—750. 




743 


C 


1022.5 


0,004 


14.5 


13.06 


3.35 


.2 c, = 6.659 


744 


D 


980.2 


0.003 


15,35 


13.25 


3.16 


745 


A 


963.1 


0.012 


14.8 


13.03 


3.37 


2 (F- 15) = + 5.55 


746 


6 


935.3 


0,036 


1625 


13.05 


3.32 


2(t-16<>25)= - igS'öS 




747 


C 


996.1 


000 


15.1 


13.07 


3.33 






748 


D 


916.1 


0061 


15.2 


13.25 


3.16 






749 


A 


839.8 


0.332 


1.5.45 


13.05 


3.36' 






750 


B 


985.6 


0.002 


16.3 


13.00 


- 3.37 


1 



8 





D 


lie 6 


rundiinie bei Levanger. Erste 


Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 






Datnm. 


VT-. 


Stange 


• 


Neigoog. 


hebeL 


mo- 


girtet 




Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


C| 


F 


meter. 


ir-im6 




^7 










Vi. Iiia. 




OaUiit. 


(Msliu. 






August 18. 


761 


C 


992.0 


O.OOI 


16.25 


12«95 


-3«45 






%^ 


752 


D 


1354.6 


1.086 


13.4 


12.78 


3.64 








753 


A 


1119.4 


O.I33 


14.5 


13.07 


3.33 








754 


B 


1172.9 


0.258 


14.45 


12.90 


3.47 








756 


C 


1238.7 


0.488 


14.8 


12.95 


3.45' 






766 


D 


1221.6 


0.128 


17.75 


12.88 


3 53 








757 


A 


1045.0 


0.017 


14.85 


13.12 


3.28 








758 


B 


963.5 


0.012 


15.46 


13.00 


3.37 








759 


C 


1094.2 


0.075 


16.1 


13.06 


3.36 








760 


D 


977.3 


0.004 


15.25 


12.93 


3.48; 








76t 


A 


902.8 


0.082 


15.16 


13.17 


3.23! 








762 


B 


1032.9 


0.009 


16.2 


13.10 


3.27! 






763 


C 


788.0 


0.390 


15.85 


13.18 


3.22 j 






764 


D 


863.1 


O.161 


15.45 


13.12 


3.29: 






766 


A 


848.2 


0.199 


15.35 


13.30 


3.10 


1 






766 


B 


899.1 


0.087 


14.46 


13.26 


3.12 




« 




767 


C 


1054.7 


0.025 


14.9 


13.28 


3.12 








768 


D 


1024.7 


0.005 


15.65 


13.37 


3.04 




% 




769 


A 


933.1 


0.039 


14.0 


13.53 


2.87 








770 


B 


750.0 


O.S39 


14.1 


13.37 


3.00 








771 


C 


633.7 


1.159 


16.8 


13.43 


2.97 








772 


D 


361.5 


'3.490 


15.25 


13.42 


2.99 








773 


A 


443.7 


2.659 


16.85 


13.67 


2.83 








774 


B 


533.1 


1.87s 


15.6 


13.36 


3.02 








776 


C 


863.7 


0.162 


14.9 


13.40 


3.00 








776 


D 


992.2 


O.OOI 


14.46 


13.38 


3.03 








777 


A 


915.3 


0.062 


15.2 


13.60 


2.90 








778 


B 


1368.9 


I.I74 


15.16 


13.30 


3.08 








779 


C 


1411.0 


1.452 


14.26 


13.37 


3.03 








780 


D 


497.6 


3.168 


13.9 


13.35 


3.06 








781 


A 


1409.7 


1.446 


14.6 


13.63 


2.87 








782 


B 


1365.9 


I.IS5 


14.06 


13.37 


3.00 








783 


C 


1346.5 


1.033 


15.5 


13.46 


2.96 








784 


D 


972.2 


0.007 


15.26 


13.70 


2.71 








785 


A 


711.5 


0.718 


15.0 


13.70 


2.68 








786 


B 


696.2 


0-79S 


16.0 


13.63 


2.76 








787 


C 


615.7 


1.275 


14.2 


13.80 


2.60 




• 




.788 


D 


660.1 


0.993 


13.8 


13.80 


2.61 








789 


A 


613.6 


1.S87 


15.8 


13.85 


2.65 




Nr. 751—800. 




790 


B 


731.7 


0.630 


14.2 


13.73 


2.65 




2ci = 30.741 




791 


C 


816.0 


0.294 


16.85 


13.40 


3.00 




4ttT^ ^^r^ 4 MVV ^^ ^m ^^ 




792 


D 


951.3 


0.030 


15.4 


13.67 


2.74 




2(P-15) 3.55 




793 


A 


938.0 


0.034 


15.15 


13.48 


2.92 




2(t-16»25)= - 164<»56 




794 


B 


948.9 


0.033 


11.0 


13.25 


3.12 




X ^ 




795 


C 


1287.1 


0.707 


15.8 


13.16 


3.25 








796 


D 


1343.1 


1.016 


14.9 


12.96 


3.46 








797 


A 


824.8 


0.366 


14.9 


13.30 


3.10 








798 


B 


809.1 


0.314 


16.16 


13.12 


3.26 








799 


C 


1269.5 


0.633 


13.75 


13.05 


3.36 








800 


D 


1147.1 


0.187 


1&4 


12.90 


-3.81 









D 


ie Gl 


rundlinie be 


i Levanger. Erste Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


^T 


Stange 




NeigoDg. 


hebel. 


mo- 


girte« 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


t-16«26 


• 










Par. Lln. 




CMu. 


CkitM. 




August 18. 


801 


A 


1088.3 


0.067 


14.95 


13«23 


-3»17 






802 


B 


983.3 


0.002 


14.35 


13.02 


3.35 






803 


C 


868.9 


0.150 


14.6 


13.00 


3,40 






804 


D 


1014.1 


0.002 


14.2 


12.88 


3.53 




• 


805 


A 


1180.6 


0.281 


15.85 


13.17 


3.23 






806 


B 


1270.8 


0.632 


15.2 


13.00 


3.37 






807 


C 


893.1 


O.ZOO 


15.15 


12.98 


3.42 






808 


D 


908.1 


0.073 


16.2 


12.86 


3.56 






809 


A 


920.5 


0.05s 


14.85 


13.15 


3.26 






810 


B 


822.4 


0.272 


15.35 


12.95 


3.42 






811 


C 


1243.1 


0.508 


14.9 


12.92 


3.48 






812 


D 


477.2 


*.347 


15.0 


12.83 


3.58 






813 


A 


1038.7 


0.013 


15.6 


13.07 


3.33 


• 




814 


B 


1056.0 


0.027 


14.9 


12.93 


3.44 






815 


C 


982.0 


0.003 


15.3 


12.90 


3.60 






816 


D 


1010.8 


O.OOI 


14.4 


12.85 


3.66 






817 


A 


1010.2 


0.00 1 


15.5 


13.05 


3.35 






818 


B 


969.0 


0.009 


16.0 


12.97 


3.40 






819 


C 


6321 


1.172 


15.0 


12.90 


3.50 


• 




820. 


D 


924.1 


0.049 


16.1 


12.85 


3.56 






821 


A 


1044.8 


0.017 


15.9 


13.03 


3.37 






822 


B 


1348.8 


1.049 


14.1 


12.86 


3.62 






823 


C 


1209.1 


0.374 


14.8 


12.87 


3,63 






824 


D 


1002.6 


0.000 


14.85 


12.80 


3.61 






825 


A 


899.8 


0.087 


14.7 


12.95 


3,46 






826 


B 


857.2 


0.176 


16.2 


12.80 


3,67 






827 


C 


767.'> 


0.468 


14.85 


12.78 


3.62 






828 


D 


1032.6 


0.009 


15.1 


12.72 


3.70 






829 


A 


1212.4 


0.389 


15.0 


12.90 


3,50 






830 


B 


1129.6 


0.144 


14.9 


12.70 


3,67 






831 


C 


990.3 


O.OOI 


14.3 


12.73 


3.67 






832 


D 


986.7 


0.002 


15.4 


12.66 


3.77 






833 


A 


998.0 


0.000 


15.8 


12.80 


3.60 






834 


B 


1041.4 


0.015 


14.8 


12.66 


3.72 






835 


C 


962.5 


0.013 


13.45 


12.67 


3.73 






836 


D 


1102.8 


0.091 


15.3 


12.63 


3.79 






837 


A 


886.5 


O.III 


14.7 


12.72 


3.67 






838 


B 


1275.3 


0.654 


16.35 


12.60 


3.77 




i; 839 


C 


1126.9 


0.137 


14.6 


12.68 


3.82 






840 


D 


1207.7 


0.372 


16.2 


12.85 


3.87 






841 


A 


764.0 


0.481 


16.0 


12,25 


4.14 




August 19. 


842 
843 


B 
C 


658.1 
997.5 


1.006 
0.000 


16.0 
16.5 


12.20 
9,57 


4.17 
6.83 


Versicbernngsmarke. 


^ 


844 


D 


1097.4 


0.082 


13.6 


9.35 


7.08 






845 


A 


1041.3 


0.0x5 


15.3 


9.58 


6.80 


Nr. 801—850. 




846 


B 


1132.4 


0.I5I 


14.7 


9.80 


6.66 


2cj = 11.674 




847 


C 


1051.8 


0.023 


14.85 


9.80 


6.60 


^n yv^ « w\ ^^ w0 




848 


D 


1042.5 


0.014 


16.1 


9.67 


6.86 


,2(F-15) = + 2.5 




849 


A 


946.0 


0.036 


16.0 


9.76 


6.63 


:g(t-16»25) = - 203«53 




850 


B 


1017.2 


0.003 


16.85 


9.93 


-6.43 





8* 





Die G 


rundlinie bei Levanger. Er 


8te Messung. 






Lanf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


Föhl- 


Ther- 


Corri- 






Datum. 


wr 


Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


A n m e r k n n g e n. 






Nr. 




wage. 


0| 


F 


meter. 


t— 16«25 














Par. Lia. 




(Mtiu. 


OUiiu. 






August 19. 


851 


C 


1066.3 


0.037 


14.3 


9«95 


-6«45 








852 


D 


1100.8 


0.088 


15.0 


9.78 


6.65 








853 


A 


948.7 


0.023 


16.9 


9.87 


6.51 








854 


B 


953.9 


0.019 


15.5 


10.00 


• 6.36 








855 


C 


917.6 


0.060 


14.8 


10.08 


6.32 








856 


D 


1136.2 


0.160 


15.15 


9.90 


6.53 








857 


A 


1054.5 


0.025 


14.95 


10.02 


6.36 








858 


B 


1075.6 


0.049 


15.1 


10.13 


6.23 








859 


C 


902.7 


0.083 


15.0 


10.17 


6.23 








860 


D 


975.8 


0.005 


15.85 


10.10 


6.33 








861 


A 


966.1 


O.OIO 


15.4 


10.20 


6.18 








862 


B 


1164.5 


0.233 


15.8 


10.30 


6.06 








863 


C 


807.2 


0.3*3 


13.1 


10.40 


6.00 








864' 


D 


1050.9 


0.023 


15.3 


10.30 


6.13 


• 






865 


A 


964.8 


O.OII 


16.05 


10.38 


6.00 








866 


B 


1011.8 


0.00 1 


15.7 


10.47 


5.89 








867 


C 


907.6 


0.075 


15.45 


10.55 


5.85 








868 


D 


870.9 


O.I43 


15.1 


10.60 


5.93 








869 


A 


1005.9 


0.000 


15.65 


10.63 


5.85 








870 


B 


955.9 


0.017 


15.2 


10.60 


5.76 








871 


C 


862:5 


0.165 


16.2 


10.67 


5.73 








872 


D 


1046.2 


0.019 


14.45 


10.63 


5.80 








873 


A 


1093.7 


0.075 


15.8 


10.67 


5.71 








874 


B 


1043.5 


0.017 


15.7 


10.73 


6.63 








875 


C 


984.8 


0.002 


14.85 


10.77 


6.63 








876 


D 


991.9 


0.00 1 


15.3 


10.75 


5.68 








877 


A 


1156.2 


0.209 


14.75 


10.78 


5.60 


• 






878 


B 


1091.9 


0.073 


14.0 


10.80 


5.56 








879 


C 


1018.3 


0.003 


15.25 


10.87 


5.63 








880 


D 


969.9 


0.008 


16.1 


10.88 


5.55 








881 


A 


909.6 


0.071 


14.95 


10.90 


5.48 








882 


B 


994.7 


0.000 


15.0 


10.92 


5.45 








883 


C 


806.8 


0.3*4 


16.75 


11.00 


5.40 








884 


D 


1154.0 


0.205 


16.1 


11.03 


6.40 








885 


A 


1032.8 


0.009 


17.26 


11.10 


6.29 








886 


B 


997.9 


0.000 


13.9 


11.12 


6.26 


Nulp. der Wasaerwage : 1000.6 






887 


C 


1072.7 


0.044 


14.55 


11.18 


6.22 








888 


D 


1083.8 


0.061 


15.56 


11.25 


5.18 








889 


A 


989.0 


0.00 1 


16.7 


11.25 


5.14 








890 


B 


930.9 


0.041 


16.6 


11.37 


6.00 


Nr. 851—900. 






891 
892 


C 
D 


920.9 
933.9 


0.056 
0.038 


16.8 
15.76 


11.48 
11.57 


4.92 
4.86 


2 c, = 3.342 






893 


A 


952.9 


0.019 


16.75 


11.68 


4.81 


-2(P-15)= + 16.55 






894 


B 


911.8 


0.068 


15.5 


11.65 


4.72 


-2 (t- 16025)== - 278.26 






895 


C 


936.6 


0.034 


16.0 


11.80 


4.60 


V / 






896 


D 


1016.4 


0.002 


16.86 


11.95 


4.47 




• 




897 


A 


843.6 


0.212 


16.26 


11.92 


4.47 


• 






898 


B 


897.5 


0.091 


16.2 


12.08 


4.29 


\ 






899 


C 


936.8 


0*036 


16.2 


12.17 


4.23 








900 


D 


1094.2 


0.077 


16.3 


12.38 


-4.04 


< 





Die Grundlinie bei Levanger. Erste Messung. 



Datum. 



Lauf- 
Nr. 



Stange 



Waster- 
wage. 



Corr.weg. 
Neigoog. 



Fühl- 
hebeL 

F 



Ther- 
mo- 
meter. 



Corri- 

girtes 

t— 16«26 



Anmerkungen. 



August 19. 



901 
902 
903 



A 
B 
C 



907.1 

801.1 

1066.7 



Par. Lin. 
0.075 

0.341 
0.037 



15.3 

15.66 

15.0 



Geldot. 

12«67 
12.85 
12.78 



Celdui. 
- 3072 

3.52 
- 3.62 



Nr. 901—903. 
-2ci= 0.453 
2(F-15)= + 0,95 
2(t-16«25)= - 10086 



Horizontale Entfernung vom vorderen Endpunct der Stange 903 bis zum nördlichen Endpnnct der 
Grundlinie (»Basis B«) = 1355.0 Millim. = 600.66 Par. Lin. 



Ergebniss der ersten Messung. 

Für je 50 Nommer sind oben schon die folgenden Summen angeftthrt; das früher 1 
Minuszeichen der stets negativen Correction wegen Neigung (C|) wird aber jetzt hinzngefttgt 



Nr. 



1 
51 
101 
151 
201 
251 
301 
351 
401 
451 
501 
551 
601 
651 
701 
751 
801 
851 
901 



50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

903 



1-903 



2c, 

85.159 
3.080 
1.720 
4.028 
5.422 
1.672 
7.700 
5.513 
2.061 
5.440 
7.550 

20.170 
6.799 

11.759 
6.659 

30.741 

11.674 
3.342 
0.453 



-220.942 



2 (F— 15) 

- 17.2 

- 0.7 

- 3.1 

- 7.7 

- 4.3 
+ 1.0 
+ 24.2 
+ 3.2 
+ 0.45 
-h 7.25 
+ 8.85 
+ 13.2 
+ 20.95 
+ 11.8 
+ 5.56 

- 3.55 
+ 2.5 
■f 16.56 
+ 0.95 



+ 79.9 



2 (t— 16«26) 

- 110095 

- 184.34 

- 21.15 
+ 41.33 

2.38 

- 322.15 

- 208.55 
-. 288.57 

- 283.62 

- 178.85 

- 220.19 

- 298.60 

- 341.71 

- 293.92 

- 193.55 

- 154.56 

- 203.53 

- 278.26 

- 10.86 



-3554.41 



Die drei in Pariserlinien ausgedrückten Correctionen 
wegen Neigung der Stange . . C|= ~ 1728 (1 - cos i), 
wegen SteUung des Fühlhebels C|= - 0.0225 (F - 15), 

wegen Temperatur Cs=0.019856(t-16025), 

betragen also, wenn einzeln für sämmtliche 903 Stan- 
gen summirt, 

2c,=-JKMK942; 2o, = -L798; 2c, = -70^576. 

Die Länge der Grundlinie wird also 

gOSM-f eOO^06 - »Sisi« = 90SM-807.844, 

wo M die durchschnittliche Länge der 4 Messstangen 
bei t = 16^25 und F = 15 bedeutet. 

Dieses Besultat beruht wieder nur auf dem Journal 
des zweiten Observators. 

Nach dem Journal des ersten Observators 
findet sich 

2c,=-m994, 2o, = -IMN», Sc, = -70^ 
und die Länge der Grundlinie = 903 M - 807*009 
oder, wenn aus beiden Besultaten das Mittel genommen wird, 

903 M — 307!'206. 





D 


ie Grundlinie bei 


Levanger. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr.wflg. 


Fühl- 


Ther- 


Gorri- 




Datam. 


Nr. 


Stange 


wage. 


Neigung. 


hebeL 
F 


mo- 
meter. 


girtes 
t— 16*25 


Anmerkungen. 


1864. 








Par. Lin. 




CaUlnt. 


Cliiw. 




August 1 9. 


1 


A 

■W-kl 


931.9 


0.040 


13.6 


15057 


-0«83 


Das feste (nördliche) Ende der Stange 




2 


Bl 


1203.6 


0.357 


15.05 


15.10 


1.28 


Nr. 1 wurde nicht über „Basis B," son- 




3 


C 


1132.0 


0.149 


14.55 


15.03 


1.36 


dern 1S56.0 MiUim. — 600.66 Par. Lin. 




4 


D 


1003.1 


0.000 


15.2 


15.72 


0.68 


südlich von diesem Panct, nämlich genan 




5 


A 


942.7 


0.023 


15.35 


15.00 


1.40 


über dem nördlichen Ende der bei der 




6 


B 


1080.8 


0.056 


14.65 


14.70 


1.68 


ersten Messung zuletzt niedergelegten 




7 
8 


C 
D 


1122.3 
1038.7 


0.127 


15.0 


14.75 


1.64 


Stange Nr. 908 eingestellt Dies geschah 




0.013 


15.3 


15.45 


0.95 


am hei dem zweiten Ühereancr über den 




9 


A 


1027.2 


0.006 


15.0 


14.75 


1.65 


Strom das Pfahlwerk in unveränderter 




10 

11 


B 
C 


1185.3 
923.2 


0.296 
0.051 


14.6 
15.3 


14.45 
14.53 


1.93 
1.86 


Lage benutzen zu können. 




12 


D 


1093.7 


0,076 


14.85 


15.15 


1.25 


• 




13 


A 


1046.6 


0.019 


15.65 


14.52 


1.88 






14 


B 


1229.3 


0.4S4 


17.2 


14.25 


2.13 






15 


C 


1044.9 


0.017 


15.6 


14.33 


2.06 






16 


D 


935.6 


0.037 


15.25 


14.80 


1.60 






17 


A 


900.6 


0.085 


15.45 


14.37 


2.03 






18 


B 


906.5 


0.075 


15.35 


14.08 


2.30 


« 




19 


C 


953.1 


0.019 


13.55 


14.15 


2.24 






20 


D 


913.5 


0.064 


14.95 


14.72 


1.68 






21 


A 


980.8 


0.003 


15.75 


14.23 


2.17 






22 


B 


1179.4 


0.278 


15.4 


14.02 


2.36 






23 


C 


1119.4 


0.122 


15.75 


14.05 


2.34 






24 


D 


1063.1 


0.035 


15.7 


14.63 


1.77 






25 


A 


984.2 


0.002 


15.15 


14.15 


2.25 






26 


B 


911.9 


0,067 


15.45 


13.97 


2.41 






27 


C 


997.2 


0.000 


15.8 


14.00 


2.39 






28 


D 


873.4 


0.138 


15.4 


14.55 


1.85 






29 


A 


954.9 


0.018 


17.75 


14.08 


2.32 






30 


B 


998.4 


0.000 


15.15 


14.00 


2.38 






31 


C 


948.9 


0.023 


15.2 


14.05 


2.34 






32 


D 


909.0 


0.072 


15.55 


14.52 


1.88 






33 


A 


962,2 


d.OI2 


16.1 


14.13 


2.27 






34 


B 


1068.5 


0.040 


15.15 


14.05 


2.33 






35 


C 


986.7 


0.002 


14.7 


14.12 


2.27 






36 


D 


1197.1 


0.33s 


14.95 


14.63 


1.77 






37 


A 


1168.0 


0.243 


15.8 


14.17 


2.23 






38 


B 


1042.0 


0.016 


15.05 


14.15 


2.23 






39 


C 


922.2 


0.053 


16.05 


14.25 


2.14 


Nr. 1—50. 




40 
41 


D 
A 


862.2 
1311.2 


0.164 
0.835 


15.7 
15.5 


14.68 
14.25 


1.72 
2.15 


2 Ol- 4.659 


' 


42 


B 


1005.0 


0.000 


14.8 


14.25 


2.13 


2(F-15)- + 14.1 




43 


C 


922.5 


0.053 


15.25 


14.30 


2.09 


2(t-16''25)— - 96«25 




44 


D 


937.1 


0.034 


15.55 


14.65 


1.75 






45 


A 


994.8 


0.000 


15.45 


14.30 


2.10 






46 


B 


1061.3 


0.032 


14.7 


14.27 


2.11 






47 


C 


1042.6 


0.015 


15.7 


14.30 


2.09 






48 


D 


906.2 


0.076 


14.5 


14.58 


1.82 




• 


49 


A 


961.0 


0.013 


15.05 


14.35 


2.05 






50 


B 


959.7 


0.014 


15.0 


14.27 


- 2.11 







D 


ie Grundlinie bei 


Levangei 


'. Zweite Messung. 




Lauf. 




Wasser- 


Gorr.wcg. 


Ftthl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


Nr. 


Stange 


wage. 


NeigDog. 


hebel. 
F 


mo- 
meter, 


girtes 
t— 16025 


Anmerkungen. 










Pai. Lin. 




Cekins. 


Geliinu. 




August 19. 


51 


C 


1008.2 


O.OOI 


14.95 


14«25 


-2014 






52 


D 


974.9 


0,005 


14.9 


14.43 


1,97 






53 


A 


945.2 


0.026 


14.85 


14.25 


2.15 






54 


B 


931.3 


0.041 


14.6 


14.22 


2.16 






55 


C 


942.8 


0.029 


15.55 


14.20 


2.19 






56 


D 


1102.2 


0.090 


14,85 


14.35 


2.05 






57 


A 


1001.6 


0.000 


15,6 


14.18 


2.22 


• 




58 


B 


873.3 


0.138 


15.25 


14.12 


2.26 






59 


C 


901.9 


0.084 


14.85 


•14.13 


2.26 






60 


D 


879.3 


0.125 


14,9 


14.27 


2.13 






61 


A 


903.5 


0.081 


14.6 


14.08 


2.32 






62 


B 


1177.0 


0.270 


15.1 


14.08 


2.38 






63 


C 


1376.2 


I.216 


14.75 


13.95 


2.45 






64 


D 


951.9 


0.020 


14.75 


13.82 


2.59 






65 


A 


954.6 


0.018 


15.2 


13.70 


2.70 






66 


B 


725.8 


0.647 


14,7 


13.30 


3.07 






67 


C 


851.0 


0,193 


14.9 


13.56 


2.85 






68 


D 


993.2 


0.000 


14.71 


13,73 


2.68 






69 


A 


1075.6 


0.049 


14.95 


13.55 


2.85 






70 


B 


1042.0 


0.015 


15.35 


13.22 


3.15 






71 


C 


995.0 


0.000 


15,05 


13.45 


2.95 






72 


D 


1044.3 


0.017 


15,2 


13.63 


2.78 






73 


A» 


887.0 


0,110 


15.1 


13.47 


2.93 


« 




74 


B* 


1046.3 


0.018 


14.8 


13.18 


3.19 






75 


C 


766.7 


0,471 


15.2 


13.35 


3.05 






76 


D 


1035.3 


0,011 


15.2 


13.47 


2.94 






77 


A 


1098.4 


0,083 


15.2 


13,40 


3.00 






78 


B 


1091.5 


0.072 


15,1 


13.15 


3.22 






79 


C 


1111.9 


0.107 


14,8 


13,25 


3.15 






80 


D 


1013.5 


O.OOI 


14.7 


18.35 


3.06 






81 


A 


890.3 


0.104 


15,05 


13.33 


3.07 






82 


B 


849.7 


0.193 


14,85 


13.12 


3.26 






83 


C 


867.2 


0.153 


15,55 


13.20 


3.20 






84 


D 


1023.9 


0.005 


14,8 


13.30 


3.11 






85 


A 


1208.0 


0.373 


14,9 


13.30 


3.10 






86 


B 


1076.2 


0.050 


15,2 


13,15 


3.22 






87 


C 


1115.2 


0.II3 


14.9 


13,18 


3.22 






88 


D 


1097.1 


0.082 


14.75 


13,30 


3.11 






89 


A 


926.3 


0.048 


15.05 


13,32 


3.08 


Nr. 51—100. 




90 


B 


854.1 


0.183 


14.85 


13,20 


3.17 




91 


C 


792.4 


0.373 


15.45 


13.28 


3.12 


2c 1 = 7,849 




92 
93 


D 
A 


804.5 
668.7 


0.333 

0.946 


15,2 
16,05 


13.32 
13.40 


3.09 
3.00 


2 {F- IS)- + 1.45 ' 




94 


B 


956.9 


0.016 


15.05 


13.28 


3.09 


2 (t- 16025)= - 140034 




95 


C 


1032.9 


0.009 


14.9 


13.37 


3.03 






96 


» 


1170.8 


0.251 


17.0 


13.45 


2.96 






97 


A 


1096.2 


0.080 


15.7 


13.43 


2,97 


Ister Obs. Wasserwage : 1066.1 




98 


B 


909.7 


0.070 


18.1 


13.47 


2.90 






99 


C 


776.2 


0.434 


14.95 


13,43 


2.97 






100 


D 


894.9 


0.095 


15.5 


13,57 


-2.84 







D 


lie G 


rundlinie bei Levanger. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser- ^«"•^«8- 


Fflhi- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


Nr. 


Stange 




NeigDDg. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 






wage. 


Ol 


F 


meter. 


«^16«25 












Pir. Un. 




Oltliu. 


(Mdu. 




August 19. 


101 


A 


1290.3 


o.7a7 


15.65 


13«58 


-2«82 




%j 


102 


B 


994.5 


o.ooo 


15.5 


13.65 


2.72 






103 


C 


955.8 


0.018 


15.3 


13.65 


2.85 






104 


D 


886.4 


O.III 


15.2 


13.70 


2.71 






105 


A 


624.8 


I.2I3 


15.65 


13,70 


2.70 






106 


B 


1144.8 


0.I8I 


14.1 


13.70 


2.67 




m 


107 


C 


1115.3 


0.II4 


15.0 


13.67 


2.73 






108 


D 


971.6 


0.007 


16.0 


13.78 


.2.63 






109 


A 


739.3 


0.586 


15.4. 


13.80 


2.60 






110 


B 


936.8 


0.033 


16.0 


13.82 


2.S5 


Versicherungsmarke. 


August 20. 


111 


C 


1030.4 


0.009 


14.05 


7.76 


8.65 






112 


D 


1146.9 


0.I9I 


16.38 


7.98 


8.46 






113 


A 


1126.7 


0.143 


16.1 


7.97 


8.40 






114 


B 


1331.7 


0.963 


14.8 


8.10 


8.26 






115 


C 


1308.7 


0.831 


16.86 


8.13 


8.27 






116 


D 


1335.4 


0.981 


14.95 


8,20 


8.23 






117 


A 


1386.2 


1.301 


14.9 


8.17 


8.21 






118 


B 


1355.0 


I.IOI 


14.9 


8.33 


8.04 


1 




119 


C 


1091.2 


0.07s 


14.8 


8.27 


8.13 


1 

1 




120 


D 


920.6 


0,052 


16.9 


8.36 


8.08 






121 


A 


783.0 


0.398 


15.1 


8.36 


8.03 






122 


B 


721.0 


0.659 


15.75 


8.40 


7.96 






123 


C 


588.7 


1.443 


15.8 


8.40 


8.00 


« 




124 


D 


451.2 


2.566 


15.35 


8.48 


7.95 






125 


A 


590.8 


1-4*5 


15.6 


8.55 


7.83 






126 


B 


872.3 


0.134 


15.8 


8.62 


7.74 






127 


C 


998.2 


0.000 


16.3 


8.60 


7.80 


« 




128 


D 


1054.2 


0.027 


14.9 


9.10 


7.33' 






129 


A 


1183.1 


0.299 


15.8 


9.03 


7.35 


1 




130 


B 


1386.9 


1307 


13.16 


9.05 


7.31 






131 


C 


1425.4 


1.574 


15.26 


9.17 


7.23 


1 




132 


D 


1382.9 


1.279 


14.65 


9.25 


7.18 






133 


A 


1331.4 


0.959 


14.7 


9.20 


7.18 






134 


B 


1320.8 


0.901 


15.2 


9.25 


7.11 






135 


C 


1193.7 


0.330 


14.9 


9.36 


7.051 


• 




136 


D 


1096.9 


0.084 


15.7 


9.50 


6.93 


1 




137 


A 


1094.4 


0.080 


14.96 


9.38 


7.00! 






138 


B 


1025.2 


0.007 


15.75 


9.47 


6.89' 






139 


C 


1152.1 


0.204 


14.6 


9.55 


6.85 1 Nr. 101—150. | 




140 


P 


1058.1 


0.031 


16.2 


9.63 


6.80 


5'ci — 23.542 




141 


A 


1076.7 


0.053 


15.1 


9.52 


6.86 


^^■V ^Z ] AM ^^ t ^^ Jb ■■ 




142 


B 


1129.9 


0.150 


16.8 


9.55 


6.81 


2(F-15)=:x + 12.1 




143 


C 


1098.1 


0.086 


15.8 


9.63 


6.771 


2 a- 16025)= - 330074 




144 


D 


1050.0 


0.033 


15.66 


9.72 


6.71 .1 




145 


A 


957.8 


O.OI4 


15.66 


9.63 


6.75 1 


- 


146 


B 


996.4 


0.000 


15.9 


9.67 


6.69, 


• 




147 


C 


950.0 


0.020 


15.05 


10.48 


5.92 






148 


D 


963.0 


O.OII 


15.65 


10.60 


5.83 , 1 




149 


A 


781.6 


0.403 


15.45 


10.75 


5.63 






150 


B 


771.8 


0.440 


15.4 


10.82 


-5.55 

1 
1 







D 


ie Grundlinie bei 


i Levanger. Zweite Messunig. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr. weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


Nr. 


SUnge 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 






wage. 


Ci 


F 


meter. 


t— 16«26 












Par. hin. 




Claloi. 


CUlas. 




August 20. 


151 


C 


724.7 


0.644 


15.2 


10«68 


-5«72 






152 


D 


841.3 


0.212 


15.5 


10.77 


5.66 






153 


A 


946.4 


0.023 


15.7 


10.90 


5.48 


1 




154 


B 


896.0 


0.089 


10.15 


10.93 


• 5.44' 






155 


C 


1184.9 


0.301 


14.7 


10.87 


5.53 






156 


D 


1096.5 


0.084 


15.4 


10.98 


5.45 


■ 




157 


A 


1093.6 


0.079 


15.35 


11.02 


5.37 






158 


B 


948.0 


0.021 


14.7 


11.03 


5.34 






159 


C 


914.4 


0.061 


13.4 


11.02 


5.38 






160 


D 


1146.2 


0.189 


15.15 


11.08 


5.35 


1 




161 


A 


1064.0 


0.038 


15.8 


11.20 


5.19 






162 


B 


1037.0 


0.014 


15.0 


11.15 


5.22 






163 


C 


984.9 


0.002 


14.35 


11.12 


5.28' 




1 


164 


D 


1103.8 


0.096 


15.26 


11.23 


5.20 






165 


A 


1042.9 


0.018 


15.85 


11.32 


5.07 






166 


B 


1081.2 


0.060 


15.65 


11.23 


5.14 


/ 


1 


167 


C 


986.1 


O.OOI 


15.4 


11.22 


5.18 




1 
1 


168 


D 


865.1 


0.153 


15.25 


11.35 


5.08 




1 


169 


A , 


895.2 


0.091 


15.6 


11.48 


4.91 




170 


B 


972.6 


0.005 


15.25 


11.44 


4.95 




171 


C 


1014.2 


0.002 


15.9 


11.40 


5.00 




1 


172 


D 


1133.7 


0.159 


15.25 


11.58 


4.85 




; 173 


A 


1097.3 


0.085 


15.25 


11.57 


4.82 






174 


B 


1042.9 


0.018 


15.0 


11.58 


4.79 







175 


C 


781.7 


0.404 


15.75 


11.57 


4.83 






176 


D 


1049.5 


0.023 


16.0 


11.70 


4.73 




1 177 


A 


1018.8 


0.004 


15.3 


11.75 


4.64 




178 


B 


1006.8 


O.OOI 


14.3 


11.70 


4.67 




i 179 


C 


1009.8 


O.OOI 


15.45 


11.73 


4.67; 






180 


D 


956.4 


0.015 


15.65 


11.80 


4.63 


^ 




181 


A 


1023.6 


0.006 


15.4 


11.87 


4.52 






182 


B 


925.1 


0.046 


15.65 


11.83 


4.54! 






183 


C 


881.3 


0.II8 


15.3 


11.82 


4.58 




184 


D 


851.2 


0.186 


15.5 


11.93 


4.49 1 




185 


A 


884.1 


O.II2 


15.6 


11.97 


4.42: 




i 186 


B 


980.1 


0.003 


14.75 


11.90 


4.47, 




,1 187 


C 


913.0 


0.067 


•15.8 


12.45 


3.95 


1 


'. 188 


D 


920.0 


0.053 


15.25 


12.68 


3.74 




189 


A 


663.8 


0.961 


15.55 


12.32 


4.07 




; 190 


B 


463.0 


2.447 


15.8 


12.58 


3.79 1 


• 


191 


C 


1327.1 


0.933 


14.65 


12.60 


3.80 




192 


D 


1196.0 


0.338 


15.2 


12.77 


3.65 


1 

1 


193 


A 


1273.6 


0.646 


14.95 


12.48 


3.91 ; 


' Istcr Obs. Wasserwage : 1373.5 


194 


B 


1213.0 


0.400 


14.7 


12.72 


3.65. 




195 


C 


1002.9 


0.000 


15.0 


12.78 


3.62, 


1 


196 


D 


8132 


0.294 


15.35 


12.85 


3.56; 


Nr. 151—200. 


, 197 


A 


895.1 


0.091 


15.2 


12.67 


3.72 


2c 1 - 9.836 


198 


B 


912.7 


0.063 


14.8 


12.83 


3.54 




1 199 


C 


1011.7 


0.003 


15.2 


12.97 


3.43 


2;(P-15)= + 6.85 


200 


D 


1177.1 


0,277 !*•''' 


13.00 


-3.41 


i^(t- 16025)= - 232043 





Die G 


rundlinie bei Levanger. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser» 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 


• 


Datam. 




Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


C| 


F 


meter. 


t— 16»iJ5 






. 






Pu. Lln. 




Oliiu. 


C«l«ln«. 




Augnst 20. 


201 


A 


1122.7 


0.134 


15.8 


13000 


-3«40 


^kV V V ^V^W ^K. ^^ .^K. ^^ 


^ 


202 


B 


1001.2 


0.000 


14.95 


13.22 


3.15: 


Nulp. der Wasserwage : 998.6 

1 




2U3 


C 


920.9 


0.052 


15.0 


13.28 


3.12 


■ 




204 


D 


1027.1 


0.007 


15.6 


13.25 


3.16 






205 


A 


942.6 


0.027 


15.3 


13.17 


3.23 


\ 




206 


B 


1002.2 


0.000 


IS.I 


13.35 


3.02 






207 


C 


1132.5 


0.156 


14.75 


13.45 


295 






208 


D 


1160.3 


0.227 


14.8 


13.40 


3.01 






209 


A 


926.9 


0.043 


15.4 


13.33 


3.07 






210 


B 


1089.0 


0.072 


15.2 


13.55 


2.83 i 






211 


C 


1114.8 


O.I17 


15.45 


13.60 


2.80 


1 




212 


D 


1085.2 


0.066 


14.8 


13.55 


2.86 






213 


A 


966.0 


0.009 


14.9 


13.52 


2.88 






214 


B 


650.0 


I.041 


15.35 


13.70 


2.68 






215 


C 


1003.4 


0.000 


15.1 


13.75 


2.65 






216 


D 


1101.9 


0.093 


15.55 


13.68 


2.73 






217 


A 


906.2 


0.073 


15.0 


13.77 


2.63 


* 




218 


B 


622.4 


I.2II 


15.2 


13.88 


2.70 






219 


C 


936.1 


0.033 


15.1 


13.95 


2.45 


• 




220 


D 


1400.1 


1-394 


15.15 


13.82 


2.59 


1 




221 


A 


1133.6 


0.159 


15.0 


13.95 


2.45 1 




222 


B 


1027 8 


0.008 


14.9 


14.03 


2.35 


1 




223 


C 


456.6 


2.519 


15.3 


14.07 


2.32 






224 


D 


1095.3 


0.082 


14.3 


14.00 


3.41 






225 


A 


1188.2 


0.312 


15.1 


14.13 


2.27 






226 


B 


1174.2 


0.268 


14.6 


14.10 


2.281 


p 




227 


C 


970.0 


0.007 


15.05 


14.07 


2.32 






228 


D 


1015.3 


0.003 


15.1 


14.10 


2.31 






229 


A 


878.5 


0.123 


15.0 


14.25 


2.15 


• 




230 


B 


870.6 


0.140 


15.0 


14.15 


2.23 






231 


C 


867.9 


0.146 


14.8 


14.13 


2.26 






232 


D 


1137.5 


0.168 


14.15 


14.17 


2.24 






233 


A 


1111.1 


O.IIO 


15.5 


14.48 


1.92 i 




234 


B 


1081.3 


0.060 


14.4 


14.37 


2.01 1 




235 


C 


1053.0 


0.036 


14.6 


14.13 


2.26 






236 


D 


1100.2 


0.090 


14.95 


14.35 


2.05 


. 


• 


237 


A 


1119.2 


0.127 


15.25 


14.50 


1.90? 1 




238 


B 


1004.8 


0.00 1 


14.5 


14.40 


1.98 






239 


C 


1098.1 


0.086 


15.05 


14.15 


2.24 


Nr. 201 250. 




240 
241 


D 
A 


1107.0 
1119.2 


0.102 
0.127 


14.5 
16.4 


14.37 
14.50 


2.03 
1.90 


^^Ci- 10.139 




242 


B 


980.6 


0.002 


14.7 


14.45 


1.93 


2{¥ - 15)= - 0.7 




243 


C 


832.8 


0.236 


15.3 


14.23 


2.16 


2(t - 16025) - - 12107a 




244 


D 


889.0 


0.102 


14.2 


14.42 


1.98 




245 


A 


1021.2 


0.005 


14.8 


14.55 


1.85, 






246 


B 


1196.1 


0-339 


14.7 


14.43 


1.95 






247 


C 


1030.1 


0.009 


14.4 


14.22 


2.17 






248 


D 


983.6 


0.002 


15.15 


14.40 


2.00 






249 


A 


973.2 


0.005 


14.8 


14.50 


1.90 


t 




250 


B 


960.7 


0.012 


14.3 


14.38 


-2.00 


a 





D 


ie Grundlinie bei 


i Levanger. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr. weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


■%T 


Stange 




NeigoDg. 


hebeL 


mo- 


girtes 


A n m e r k u n g e n. 




Nr. 




wage. 


Ct 


F 


meter. 


t— 16"25 


/ 










Par. Lin. 




CUln«. 


Cltiiu. 


r 


August 20. 


251 


C 


956.6 


0.015 


15.0 


14*17 


-2«22 






252 


D 


1013.1 


0.002 


15.2 


14.38 


2.02 






253 


A 


1005.3 


O.OOI 


14.85 


14.47 


1.93 






254 


B 


1026.1 


0.007 


15.05 


14.33 


2.05 






255 


C 


947.0 


0.023 


14.6 


14.10 


2.29 


« 




256 


D 


1001.0 


0.000 


14.8 


14.27 


2.13 






257 


A 


950.2 


0.020 


15.0 


14.43 


1.97 






258 


B 


968.0 


008 


14.8 


14.22 


2.16 






259 


C 


942.1 


0.027 


14.7 


14.03 


2.36 






260 


D 


930.7 


6.039 


15.0 


14.25 


2.15 






261 


A 


917.5 


0.056 


14.75 


14.32 


2.08 






262 


B . 


1095.0 


0.082 


14.8 


14.15 


2.23 






263 


C 


979.0 


0.003 


14.7 


14,00 


2.39 






264 


D 


998.1 


0.000 


14.9 


14.20 


2.20 






265 


A 


1039.5 


0.015 


15.0 


14.23 


2.17 




1 


266 


B 


1063.0 


0.037 


15.25 


14.07 


2.31 






267 


C 


954.3 


0.017 


14.7 


13.93 


2.47 






268 


D 


1043 5 


0.018 


15.4 


14.12 


2.29 






269 


A 


1083 9 


0.064 


15.7 


15.10 


1.30 






270 


B 


10615 


0.035 


14.8 


15.30 


1.08 






271 


C 


1100.7 


0.090 


14.7 


14.93 


1.46 






272 


D 


1129.2 


0.148 


1505 


15.02 


1.38 






273 


A 


1079.3 


0.057 


15.2 


16.05 


1.35 






274 


B 


977.8 


0.003 


15.2 


15.20 


1.18 






275 


C 


970.4 


0.007 


15.6 


14.90 


1.51 


. 




276 


D 


1113.6 


OII5 


14.8 


15.03 


1.37 






277 


A 


1078.3 


0.056 


15.5 


15.02 


1.38 




1 


278 


B 


756.0 


0.503 


14.25 


15.10 


1.28 






279 


C 


801.0 


0.335 


15.6 


14.88 


1.51 






280 


D 


11H4.9 


0.301 


15.4 


15.00 


1.40 






281 


A 


1014.0 


0.002 


14.85 


15.00 


1.40 






282 


B 


1189.3 


0.3 II 


14.15 


15.00 


1.38 


• 




283 


C 


1153.0 


0.206 


14.3 


14.77 


1.62 






2K4 


D 


993.0 


0.000 


14.9 


14.90 


1.50 


» < 




285 


A 


974.1 


0.005 


15.1 


14.88 


1.52 






286 


B 


1022.0 


0.005 


14.95 


14.87 


1.51 


• 




287 


C 


992.8 


0.000 


15.25 


14.60 


1.79 






288 


D 


942.2 


0.027 


14.95 


14.78 


1.62 






289 


A 


1073.2 


0.049 


1 5.2:» 


14.67 


1.73 


Nr. 251—300. 




' 290 

1 


B 


1083.2 


0.063 


15.25 


1468 


1.70 


2c, 6 164 




291 


C 


1130.4 


O.I5I 


15.25 


14.37 


2.02 


^mm \j 1 ■ \ß , X\ß^ 


1 


292 


D 


1321.0 


0.900 


14.8 


14.60 


1.80 


2(P-15)- - 1.9 


1 


293 


A 


1320.2 


0.896 


14.35 


14.53 


1.87 


2(t-16»25)- -92<»06 




294 


B 


1156.2 


0.217 


14.9 


14.42 


1.96 


\ ' 


1 295 


C 


1048.6 


0.022 


14.75 


14.23 


2.16 




296 


D 


988.1 


O.OOI 


15.6 


14.40 


2.(»0 






297 


A 


1015.5 


0.003 


14.2 


14.35 


2.05 






298 


B 


1168.2 


0.251 


14.5 


14.22 


2.16 






299 


C 


1186.9 


0.307 


14.6 


14.05 


2.34 




. 300 

ii 


D 


7202 


0.664 


15.9 


14.10 


- 2.31 





9' 





Dl 


ie Grundlinie bei 


Levanger 


Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr. weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


Nr. 


Stange 




Nrigoüg. 


hebel. 


mo- 


girtea 


Anmerkungen. 


• 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


t— 16»25 












Ptf. Lin. 




dilu. 


Cdtlu. 




Aj^gust 20. 


301 


A 


483.0 


2.277 


14.8 


14.05 


-2.36 




- 


302 


B 


771.6 


0.441 


15.75 


14.00 


2.38 






303 


C 


885.6 


0.109 


14.75 


13.80 


2.60 






304 


D 


987.6 


0.00 1 


15.7 


13.92 


2.49 


1 




305 


A 


909.8 


0.067 


15.4 


13.75 


2.65 






306 


B 


685.5 


0.839 


15.15 


13.73 


2.65 






307 


. C 


637.9 


I.II7 


14.9 


13.52 


2.88 






308 


D 


857.1 


O.171 


14.65 


13.66 


2.76 






309 


A 


581.1 


I-49S 


15.1 


13.43 


2.97 






310 


B 


1039.6 


0.015 


16.15 


13.32 


3.05 






311 


C 


1452.3 


1.778 


14.6 


13.20 


3.20 






312 


D 


1433.7 


1.638 


14.95 


13.25 


3.16 






313 


A 


819.2 


0.275 


15.1 


13.13 


3.27 






314 


B 


1067.8 


0.042 


14.95 


13.10 


3.27 






315 


C 


1034.3 


O.OII 


14.7 


12.97 


3.43 






316 


D 


1025.9 


0.007 


15.2 


13.06 


3.36 






317 


A 


976.4 


0.004 


14.9 


12.95 


3.46 






318 


B 


1064.0 


0.038 


14.7 


12.93 


3.44 






319 


C 


1 108.6 


0.105 


14.8 


12.75 


3.65 






320 


D 


862.6 


0.158 


14.2 


12.87 


3.64 






321 


A 


1049.7 


0.199 


14.65 


12.70 


3.71 






322 


B 


1268.8 


0.634 


14.2 


12.03 


4.34 




X 


323 


C 


1195.2 


0.335 


16.0 


12.00 


4.40 


Versicherungsmarke. 


August 22. 


324 


D 


1235.0 


0.490 


16.2 


8.47 


7.96 




t 


325 


A 


1101.8 


0.096 


15.15 


6.95 


9.42 


. 




326 


B 


884.7 


0.108 


14.6 


7.45 


8.91 






327 


C 


602.8 


1-336 


15.05 


• 7.73 


8.67 






328 


D 


830.5 


0.238 


15.1 


9.05 


7.28 






329 


A 


804.0 


0.320 


15.35 


7.70 


8.67 






330 


B 


1274.3 


0.669 


17.8 


9.77 


6.69 






331 


C 


1001.3 


0.000 


15.7 


10.03 


6.37 


Nulp. der Wasserwage : 997.3; 




332 


D 


1097.2 


0.082 


15.2 


10.95 


5.48 


nach vorgenommenes Berichtigung: 




333 


A 


977.1 


0.004 


13.9 


9.82 


6.56 


1000.3 




334 


B 


932.0 


0.039 


14.8 


10.23 


6.13 


■ 




335 


C 


511.1 


2.056 


15.26 


10.37 


6.03 






336 


D 


• 437.3 


2.715 


15.76 


11.23 


5.20 






337 


A 


661.4 


0.986 


16.5 


10.22 


6.16 






338 


B 


1225.2 


0.440 


14.65 


10.58 


5.78 


. 




339 


C 


1049.7 


0.021 


15.05 


10.76 


5.65 


Nr. 301—350. 




340 
341 


D 
A 


1254.5 
1306.4 


0560 
0.812 


15.6 
16.35 


11.62 
10.63 


4.91 
5.76 


.2 c, =25.122 




342 


B 


1363.8 


1.144 


15.16 


10.95 


5.42 


2;'(P-15)- -h 6.9 




'343 


C 


1253.1 


0-SS3 


15.4 


11.10 


5.30 


.2(t-16»25)= - 239<»61 




344 


D 


1172.9 


0.258 


14.8 


11.76 


4.6B 




345 


A 


1084.9 


0.063 


14.15 


11.02 


5.37 




1 


346 


B 


1118.5 


0.120 


16.7 


11.28 


6.09 




1 


347 


C 


1131.6 


0.150 


15.3 


11.40 


6.00 






348 


D 


1060.1 


0.031 


15.55 


12.02 


4.40 




. 


349 


A 


1091.9 


0,073 


16.2 


11.30 


6.09 






350 


B 


1000.6 


0.000 


14.35 


11.63 


-4.74 





J 





D 


ie Grundlinie bei 


Levanger. Zw 


eite Messung. 




Lauf- 


^ 


Wasser- 


Corr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 


1 


Datum. 


Nr. 


Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 






wage. 


Cl 


F 


meter. 


t-16»25 i 


1 
1 

1 










Pu. Lin. 




Geliiu. 


Cliias. 




August 22. 


351 


C 


829.8 


0.250 


15.95 


IIÖ75 


-4<>65 


• 




352 


D 


699.1 


0.778 


16.4 


12.28 


4.14 






353 


A 


642.0 


I.IOI 


15.5 


11.60 


4.79 


1 




354 


B 


967.0 


0.009 


14.9 


11.92 


4.45 


• 




355 


C 


870.9 


0.143 


15.05 


12.03 


4.37 






356 


D 


822.5 


0.271 


14.95 


12.52 


3.90 






357 


A 


1179.2 


0.278 


15.25 


11.90 


4.49 




A 


358 


B 


1341.5 


1.009 


11.95 


12.28 


4.09 




^ 


359 


C 


1248.0 


0.530 


15.05 


12.30 


4.10 






360 


D 


1144.3 


0.180 


14.05 


12.80 


3.62 


9 
1 




361 


A 


1088.1 


0.066 


15.0 


12.27 


4.12 






362 


B 


1031.5 


0.009 


14.9 


12.63 


3.74 






363 


C 


1013.5 


0.002 


15.3 


12.60 


3.80 






364 


D 


1191.2 


0.316 


15.6 


13.05 


3.36 






365 


A 


1110.5 


0.106 


15.0 


12.55 


3.84 






366 


B 


905.0 


0.077 


15.5 


12.82 


3.55 






• 367 


C 


1041.5 


0.015 


14.85 


12.83 


3.57 


1 




368 


D 


1029.7 


0.008 


15.3 


12.20 


3.21 






369 


A 


935.0 


0.036 


14.9 


12.75 


3.64 






370 


B 


1011.2 


O.OOI 


15.15 


13.10 


3.27 






371 


C 


1109.9 


0.104 


13.65 


13.07 


3.33 






372 


D 


996.9 


0.000 


15.4 


13.38 


3.03 






373 


A 


1039.7 


0.014 


13.7 


13.07 


3.33 


1 
1 




374 


B 


1077.0 


0.052 


14.4 


13.25 


3.12 






375 


C 


1026.1 


0.006 


15.3 


13.25 


3.15 






376 


D 


999.0 


0,000 


15.15 


13.55 


2.86 






377 


A 


1008.5 


O.OOI 


14.7 


13.25 


3.15 






378 


B 


945.0 


0.026 


14.25 


13.38 


2.99 






379 


C 


1131.2 


0.142 


15.15 


13.35 


3.05 






380 


D 


1080.6 


0.056 


14.55 


13.65 


2.76 






381 


A 


1010.2 


O.OOI 


13.65 


13.40 


3.00 






382 


B 


' 998.0 


0.000 


15.2 


13.60 


2.781 


« 




383 


C 


993.9 


O.OOI 


14.65 


13.50 


2.90 






384 


D 


1029.0 


0.007 


14.9 


13.82 


2.59 






385 


A 


1081.9 


0.058 


14.25 


13 58 


2.82 






386 


B 


1070.9 


0.044 


15.7 


13.70 


2.68 


Istcr Obs. Wasserwage : 971.0 




387 


C 


959.1 


0.015 


14.7 


13.60 


2.80 






388 


D 


932.5 


0.039 


15.15 


13.77 


2.64 






389 


A 


999.6 . 


0.000 


15.3 


13.63 


2.77 


Nr, 351—400. 




390 


B 


1107.1 


O.IOO 


15.15 


13.77 


2 61 




391 


C 


1064.2 


0.036 


15.65 


13.70 


2.70 


i^ci -8.646 




392 
393 


D 
A 


1012.3 
1069.6 


O.OOI 

0.042 


14.4 
15.15 


14.03 
13.82 


2.38' 
2.58 


2(F-15)= +0.45 


t 


394 


B 


1373.1 


1.203 


16.4 


13.98 


2.40 


2 (t- 16025)= -158004 




395 


C 


999.0 


0.000 


16.95 


13.92 


248 






396 


D 


975.3 


0.005 


15.75 


14.28 


2.12 






397 


A 


596.9 


»•397 


13.55 


14.07 


2.33 






398 


B 


959.1 


0.015 


14.95 


14.33 


2.05 






399 


C 


913.2 


0.065 


15.75 


15.25 


1.14 






400 


D 


1059.6 


0.031 


14.25 


15.60 


-0.80 







Die G 


rundlinie bei Levanger. Zw 


leite Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr.weg. 


FfiU- 


Ther- 


■ 

Corri- 




Datum. 


'^V 


Stange 




Neigung;. 


hebel. 


mo- 


(Cirtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


c» 


F 


meter. 


t— 16025 












Far. LiB, 




CUlu. 


CaUtut. 




August 22. 


• 401 


A 


1048.0 


O.O20 


16.6 


14050 


-1»90 






402 


B 


1059.8 


0.031 


13.9 


15.27 


1,11 






403 


C 


1054.9 


0.026 


15.65 


15.28 


1.11 






404 


D 


10356 


O.OII 


14.7 


15.65 


0.75 






405 


A 


988.1 


O.OOI 


14.86 


14.62 


1.78 


^ 




406 


B 


1003.2 


» 0.000 


13.25 


15.35 


1.03 






407 


C 


974.2 


0.006 


16.4 


15.38 


1.01 


1 




408 


D 


1007.1 


O.OOI 


15.8 


15.67 


. 0,73 


A 




409 


A 


1111,1 


0.107 


14.0 


14.93 


1.47 


^r 




410 


B 


1053.8 


0.026 


14.6 


16.42 


0.96 






411 


C 


988.0 


001 


16.2 


15.45 


0.94: 






412 


D 


1010.5 


O.OOI 


12.9 


15.68 


0.72 






413 


A 


1059.8 


0.031 


14,8 


16.12 


1.28 


• 




414 


B 


1215.2 


0.402 


15.9 


16.45 


0.93 






415 


C 


1132.5 


0.151 


16.8 


16.45 


0.94 






416 


D 


960.5 


0.014 


16.6 


15.70 


- 0.70 


• 


. 


417 


A 


619.9 


I.24I 


16.5 


15.23 


1,17 


« 




418 


B 


924.4 


0.049 


14.7. 


15 46 


093 






419 


C 


957,3 


0.016 


15.6 


15.40 


0.99 






420 


D 


989.3 


O.OOI 


14.4 


15.62 


0.78 






421 


A 


1119.2 


0.123 


16.7 


15.26 


1.16 






422 


B 


1016.2 


0.002 


13.7 


15.40 


0.98 






423 


C 


1047.7 


0.020 


13.9 


15.33 


1.06 






424 


D 


1006.3 


O.OOI 


15.0 


15.55 


0.85 


4 




425 


A 


944.1 


0.027 


14.35 


15.20 


1.20 






426 


B 


995.2 


0.000 


18.2 


16.32 


1.06 


. 




427 


C 


966.1 


0.0 10 


16.45 


16.20 


1.19 






428 


D 


956.7 


0.017 


16.8 


16.45 


0.95 






429 


A 


1063,1 


0.035 


15.6 


15.18 


1.22 






430 


B 


1208.8 


0-377 


16.35 


15.30 


1.08 




• 


431 


C 


882.5 


0.121 


15.15 


15.22 


1.17 






432 


D 


672.8 


0.921 


16.65 


16.38 


1.02 


• 




433 


A 


935.2 


0.036 


15.3 


15.17 


1.23 






434 


B 


1240.3 


0.500 


14.65 


15.28 


1.10 






435 


C 


1158 4 


0.216 


15,65 


15.26 


1.14 






436 


D 


755.3 


0.516 


1.').4 


15.35 


1.02 


• 




437 


A 


899.3 


0.087 


15.15 


1520 


1.20 






438 


B 


1058.9 


0.030 


14.85 


16.32 


1.06 






439 


C 


1086.7 


0.065 


14.7 


16.25 


1.14 


Nr- 401—450. 




440 


D 


1041.1 


0.015 


15.05 


15.38 


1.02 


2c, — 7 118 




441 


A 


799.3 


0.346 


14.3 


16.25 


1,15 


«^■V ^^ 1 V ■ Jk ^^1.^ 




442 


B 


949.8 


0.021 


13.9 


16.32 


1.06 


2 (¥-15)- +6.5 




443 


C 


1194.1 


0.325 


16 95 


16.26 


1.14 


^(t-ieosS)- -54»25 

t 




444 


D 


1140.0 


0.169 


15.65 


15.40 


1.00 




445 


A 


1111.9 


0.109 


14.9 


15.26 


1.15 

9 






446 


B 


1012.6 


0001 


16.7 


15.28 


1.10 






447 


C 


1031.8 


0.009 


14.66 


16.20 


1,19 






448 


D 


1051.7 


0.023 


16.4 


15.35 


1,05 




1 


449 


A 


856.5 


0.177 


16.1 


15.22 


1.18 




» 


450 


B 


717.8 


0.683 


14.2 


15.25 


- 1.13 


■ 





D 


ie Grundlinie bei 


Levanger 


'. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wacser- 


Corr. weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


"^T 


Stange 




Nclgong. 


hebel. 


mo- 


girtea 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


t— 16»25 












Pftr. Lin. 




Oeltiat. 


Clilni. 


f 


August 22. 


451 


C 


1226.5 . 


0.443 


17.15 


15028 


- lll 




August 23. 


452 
453 


D 
A 


1103.9 
1063.5 


0.094 
0.034 


15.0 
20.15 


15.25 
8.00 


1.15 

8.38 


Versicherungsmarke. 




454 


B • 


1019.1 


0.003 


13.2 


8.00 


8.36 


■ 




455 


C 


1202.1 


D.348 


16.8 


8.02 


8.38 






456 


D 


996.8 


0.000 


15.3 


8.13 


8.30 






457 


A 


1068.8 


0.039 


14.65 


8.05 


8.33 






458 


B 


1200.7 


0.344 


14.6 


8.05 


8.31 




• 


459 


C 


657 8 


I.O16 


15.2 


8.07 


8.33 






460 


D 


857.8 


0.177 


15.1 


8.20 


8.23 






461 


A 


1072.1* 


0.043 


15.5 


8.13 


8.25 






462 


B 


1022.0 


0.004 


13.2 


8.07 


8.29 






463 


C 


1198.2 ' 


0.334 


14 85 


8.10 


8.30 






464 


D 


1021.2 


0.003 


15.4 


8.20 


8.23 






465 


A 


783.7 


0.407 


14.15 


8.20 


8.18 






466 


B 


936.5 


0.036 


15.1 


8.13 


8.23 






467 


C 


969.4 


0.009 


15.6 


8.10 


8.30 






468 


D 


942.2 


0.030 


16.0 


8.17 


8.26 






469 


A 


913.9 


0.066 


15.45 


8.20 


8.18 






470 


B 


1136.8 


0.160 


15.2Ä 


8.13 


8.23 






471 


C 


1008.0 


O.OOI 


14.85 


8.15 


8.26 






472 


D 


1105.5 


6.094 


14.65 


8.27 


8.16 


• 




473 


A 


1045.0 


0.017 


15.2 


8.23 


8.15 






474 


B 


1026.5 


0.006 


14.8 


8.20 


8.16 






475 


C 


1042.3 


0.015 


14.95 


8.20 


8.20 






476 


D 


940.6 


0.032 


15.0 


8.30 


8.13 






477 


A 


910.3 


0.071 


15.55 


8.27 


8.11 






478 


B 


991.6 


O.OOI 


13.75 


8.28 


8.08 






479 


C 


1036.8 


O.OII 


14.55 


8.30 


8.10 






480 


D 


1072.2 


0.043 


14.65 


8.37 


8.06 






481 


A 


991.3 


O.OOI 


15.2 


8.38 


8.00 






482 


B 


1119.5 


O.I2I 


14.3 


8.32 


8.04 


. 




483 


C 


1026.2 


0.025 


14.7 


8.43 


7.97 






484 


D 


1017.4 


0.002 


16.1 


8.55 


7.88 






485 


A 


844.6 


0.2 II 


15.1 


8.47 


7.91 






486 


B 


941.1 


0.031 


15.65 


8.43 


7.93 






487 


C 


1012.7 


O.OOI 


14.85 


8.55 


7.85 


Nr. 451—500. 




488 


D 


1063.7 


0.034 


14.55 


8.67 


7.76 


^h ^ft tm W ^m^t^ ^M ^^ ^^ ^^ S 




489 


A 


961.6 


0.014 


16.25 


8.63 


7,76 


2ci -4.380 




490 


B 


981.4 


0.003 


15.25 


8.62 


7.74 


:S(P-15)- + 8.25 




491 


C 


989.9 


O.OOI 


13.9 


8.67 


7.73 






492 


D 


979.2 


0.004 


15.3 


8.80 


7.63 


i(t-16<>25) = - 386088 




493 


A 


998.2 


0.000 


14.85 


8.68 


7.70 


» 




494 


B 


1071.1 


0.041 


16.65 


' 8.80 


7.56 






495 


C 


1004.5 


0.000 


15.65 


8.87 


7.53 


Nulp. der Wasserwage : 1001.65 




496 


D 


996.1 


0.000 


13.4 


8.98 


7.45 






497 


A 


973.4 


0.006 


14.85 


8.90 


7.48 






498 


B 


991.1 


O.OOI 


14.4 


8.92 


7.44 






499 


C 


965.8 


O.OII 


15.5 


8.98 


7.42 






500 


D 


1039.0 


0.012 


15.2 


9.05 


- 7.38 





» 



• 


D 


lie 6 


rundlinie bei Levanger. Zweite Messung. 


1 

_ , Laaf- 




Wasser- 


Gorr.weg. 


Fohl- 


Tber- 


Corri- '| 


Datom. 


Stange 




Neignug. 


hebel. 


mo- 


girtes ' Anmerkangen. 


_ _ . 


wage. 


c, 

Faf. Lio. 


F 


meter. 


t— 16<«5' 

1 








CltilM. 


C«UiaB. 




August 23. 


501 


A 


1019.0 


0.003 


15.2 


9«06 


-7«38 






502 


B 


998.6 


•0.000 


13.5 


9,02 


7.34 






503 


C 


1022.2 


0.004 


15.25 


9,05 


7.35 






504 


D 


972.4 


0.007 


14.0 


9.18 


7,25 






505 


A 


959.3 


0.017 


13.9 


9.10 


7,28 






506 


B 


1067.3 


0.038 


14.95 


9,10 


7,26 






507 


C 


1017.4 


0.002 


15.0 


9,15 


7,25 






508 


D 


1056.2 


0.026 


15.8 


9,32 


7.11 






509 


A 


1029.7 


0.007 


15.2 


9.23 


7.15 






510 


B 


1025.5 


0.005 


13.85 


9.22 


7,14 






511 


C 


1042.1 


0.015 


13.65 


9.25 


7,15 






512 


D 


1064.9 


0.035 


15.55 


9.48 


6,95 






513 


A 


1009.1 


0.00 1 


15.5 


9.35 


7.03 


• • t 




514 


B 


1003.9 


0.000 


14.9 


9.35 


7.01 






515 


C 


1050.3 


0.021 


13.65 


9.35 


7.05 






516 


D 


1048.7 


0.020 


15.35 


9.52 


6,91 






517 


A 


1071.8 


0.043 


14.15 


9.45 


6.93 






518 


B 


991.6 


O.OOI 


14.5 


9.43 


6.93 




■ 


519 


C 


983.8 


0.003 


16.15 


9.45 


6.95 




i 520 


D 


1034.9 


O.OIO 


15.7 


9.65 


6.78' 






521 


A 


1038.0 


0.012 


15.2 


9.52 


6.86 






522 


B 


1087.6 


0.065 


14.4 


9.55 


6.81 


1 

J 




523 


C 


986.6 


0.002 


15,2 


9.55 


6.85 






524 


D 


1005.2 


0.000 


15.2 


9.75 


6.68 






525 


A 


987.0 


0.002 


13.75 


9.68 


6.70 






526 


B 


1034.5 


O.OIO 


15.2 


9.67 


6.69 






527 


C 


1029.4 


0.007 


14.9 


9.70 


6,70 


• 




528 
529 


D 
A 


988.8 
699.2 


O.OOI 

0.78s 


16,25 
14.75 


10.10 
10.05 


6,33 
6,33 


Yenicherongsinarke. 




530 


B 


949.0 


0.023 


14.8 


9,95 


6.41 


' 




531 


C 


1057.1 


0.027 


14,9 


10.00 


6.30 






532 


D 


1284.8 


0.692 


14,7 


10,08 


6,35 


« 




533 


A 


1195.5 


0.326 


16,0 


10,02 


6.36 


• 




534 


B 


1191.0 


0312 


f5,05 


9,93 


6,43 






535 


C 


1034.3 


0.009 


14.75 


9.97 


6,43 






536 


D 


1155.1 


0.205 


14,7 


10,00 


6.43 






537 


A 


1181.0 


0.279 


15,4 


9.98 


6.40 






538 


B 


1216.8 


.0.402 


14,8 


9,87 


6.49 






539 


C 


1287.3 


0.706 


14.85 


9.88 


6.52 


Nr. 501—650. 




540 


D 


1331.4 


0.941 


15.05 


9.97 


6.46 


Sc. — 6 754 




541 


A 


1184.8 


0.294 


16.7 


9,88 


6.50 


^M \^ 2 ~^ "* • t'Tt 




542 


B 


982.1 


0.003 


13.9 


9.85 


6.51 


:s(F-i5)- + 0.6 




543 


C 


930.0 


0.044 


14.05 


9.87 


6.53 


2 (t- 16025)= - 337078 




544 


D 


1248.0 


0.526 


14.0 


• 9.95 


6.48 




545 


A 


1159.7 


0.217 


17.1 


9.88 


6,50 






546 


B 


1078.4 


0.052 


19.65 


9.82 


6.54 


Iflter Obs. Wasserwage : 1058.3. 




547 


C 


905.9 


0.079 


14.95 


9.85 


6.55 






548 


D 


911.4 


0.069 


15.6 


9.95 


6.48 


• 




549 


A 


835.5 


0,236 


15.05 


9.93 


6,45 






550 


B 


860.6 


0.170 


15,0 


9.85 


- 6.51 

1 







D 


ie Grundlinie bbi 


i Levanger. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Gorr.weg. 


Fühl- 


Ther- 


Corri- 




Datam. 


%T 


Stange 




Neigung. 


hebel. 


mo- 


girtes 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Cf 


F 


meter. 


t— 16°26 












Par. Lin. 




Odilni. 


Clsiut. 




August 23. 


551 


C 


964.1 


O.OI2 


15.7 


9«90 


-6060 






552 


D 


933.4 


0.040 


16.8 


10.05 


6.38 






553 


A 


969.4 


0.009 


16.1 


9.97 


6.41 






554 


6 


1052.6 


0.022 


15.25 


9.90 


6.41 






555 


C 


1007.0 


0.000 


16.16 


10.03 


6.37 






556 


D 


1047.2 


0.018 


15.45 


10.15 


6.28 






557 


A 


1001.2 


0.000 


14.8 


10.07 


6.31 






. 558 


B 


1028.4 


0.006 


13.55 


10.08 


6.28 






559 


C 


1147.9 


0.185 


15.35 


10.16 


6.26 






560 


D 


950.8 


0.022 


15.8 


10.27 


6.16 






561 


A 


991.2 


0.00 1 


15.45 


10.20 


6.18 






562 


B 


953.7 


0.019 


13.9 


10.18 


6.18 






563 


C 


1009.7 


0.000 


15.65 


.10.17 


6.23 






564 


D 


1050.1 


0.021 


15.5 


10.40 


6.03 






565 


A 


959.7 


0.015 


14.4 


10.38 


6.00 






566 


B 


1041.1 


0.014 


15.6 


10.30 


6.06 


• 




567 


C 


983.8 


0.003 


14.5 


10.37 


6.03 






568 


D 


945.1 


0.027 


13.9 


10.65 


5.88 






569 


A 


988.7 


0.00 1 


13.05 


10.50 


5.88 




i 


570 


B 


1006.3 


0.000 


13.85 


10.48 


5.88 






571 


C 


1109.7 


O.IOI 


14.6 


10.55 


5.86 






572 


D 


1139.0 


0.012 


11.6 


10.70 


6.73 


# 




573 


A 


926,2 


0.048 


16.85 


10.62 


5.76 






574 


B 


934.9 


0.038 


14.0 


1060 


6.76 






575 


C 


961.9 


0.014 


13.7 


10.60 


5.80 






576 


D 


944.0 


0.028 


17.0 


10.80 


6.63 






577 


A 


1050.2 


0.020 


15.1 


10.70 


5.68 






578 


B 


1048.9 


0.020 


13.9 


10.66 


5.71 






579 


C 


1009.3 


0.00 1 


16.05 


10.63 


5.77 






580 


D 


946.0 


0.026 


16.0 


10.80 


5.63 






681 


A 


977.0 


0.005 


15.5 


10.72 


5.66 






582 


B 


1002.5 


0.000 


14.96 


10.63 


5.73 






583 


C 


996.8 


0.000 


15.85 


10.62 


5.78 






584 


D 


1012.6 


0.00 1 


15.75 


10.78 


5.65 






585 


A 


878.7 


0.129 


15.5 


10.72 


5.66 






586 


B 


1028.3 


0.006 


15.3 


10.60 


5.76 






587 


C 


1116.4 


O.II4 


16.0 


10.63 


5.77 






588 


D 


1018.1 


0.002 


15.86 


10.77 


5.66 


Versichernngsmarke. 




589 


A 


758.5 


0.507 


15.0 


10.70 


5.68 






590 


B 


727.5 


0.644 


15.75 


10.60 


5.76 






591 


C 


654.2 


1.038 


15.4 


10.63 


5.77 


^^r ^m ftB « ^^ ^^ >^ 




592 


D 


590.9 


1.44« 


15.86 


10.76 


5.68 


Nr. 551—600. 




593 


A 


627.1 


I.20I 


15.95 


10.80 


5.58 


2 c 1 - 7.572 




594 


B 


897.5 


0.091 


16.0 


10.70 


5.66 


2(P - 15) r^ -»-6.9 


August 24. 


595 


C 


936.4 


0.036 


14.15 


6.16 


10.26 




596 


D 


1240.2 


0.49S 


16.25 


6.05 


10.36 


2(1- 16025) — - 322038 




597 


A 


1116.3 


0.115 


14.75 


6.02 


10.34 






598 


B 


684.4 


0.861 


15.76 


6.13 


10.23 






599 


C 


866.9 


0.155 


13.5 


6.27 


10.14 






600 


D 


937,8 


0.00 1 


15.1 


6.18 


-10.23 

1 





10 





Die 6 


rundlinie bei Levanger. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Gorr.weg. 


Fühl. 


Ther- 


Corri- 




Datum. 




Stange 




Neigang. 


hebel. 


mo- 


girte« 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


Ci 


F 


meter. 


t— 16«25 


« 










Pftr. Lin. 




Cdtiu. 


Odd«. 




August 24. 


601 


A 


959.2 


0.015 


16.8 


6Ö15 


-10021 






602 


B 


940.0 


0.032 


14.8 


6.25 


10.11 






603 


C 


960.2 


0.015 


14.65 


6.37 


10.04 






604 


D 


1018.1 


0.003 


15.55 


6.30 


10.12 






605 


A 


1046.8 


0.018 


14.1 


6.28 


10.09 






606 


B 


1055.2 


0.026 


16.05 


6.47 


9.89 


• 




607 


C 


1003.1 


0.000 


15.35 


6.60 


9.81 






608 


D , 


960.2 


0.015 


16.65 


6.55 


9.87 


««• 




609 


A 


1026.4 


0.006 


13.8 


6.53 


9.84 






610 


B 


1054.4 


0.026 


15.6 


6.70 


9.66 




« 


611 


C 


904.0 


0.081 


15.4 


6.75 


9.66 






612 


D 


943.7 


0.029 


15.3 


6.77 


9.65 






613 


A 


1004.9 


0.000 


15.8 


6.68 


9.69 






614 


B 


1031.8 


0.008 


15.9 


6.85 


9.51 






615 


C 


977.7 


0.005 


15.8 


6.92 


9.49 






616 


D 


1036.3 


O.OII 


14.5 


6.98 


9.44 






617 


A 


961.1 


0.021 


14.8 


6.85 


9.52 


Ister Obs. Wasserwage : 1051.1 




618 


B 


1070.0 


0.042 


14.9 


7.00 


9.36 






619 


C 


1028.8 


0,007 


14.65 


7.12 


9.29 






620 


D 


1109.3 


O.IOI 


14.25 


7.18 


9.24 






621 


A 


1093.3 


0.074 


15.8 


7.37 


9.00 






623 


B 


1043.2 


0.016 


15.0 


7.65 


8.81 






623 


C 


954.7 


0.019 


14.9 


7.65 


8.76 


, 




624 


D 


910.9 


0.070 


15.05 


7.73 


8.70 






625 


A 


1019.3 


0.003 


14.75 


7.60 


8.77 






626 


B 


1121.2 


0.126 


16.75 


7.82 


8.54 






627 


C 


1166.3 


0.236 


15.15 


7.88 


8.52 






628 


D 


1096.0 


0.078 


14.65 


7.95 


8.48 






629 


A 


961.8 


0.014 


15.95 


7.85 


8.52 






630 


B 


849.6 


0.196 


15.15 


8.02 


8.34 






631 


C 


891.2 


0.104 


16.6 


8.10 


8.30 






632 


D 


1032.1 


0.008 


16.75 


8.15 


8.28 






633 


A 


977.6 


0.005 


14.4 


8.05 


8.33 






634 


B 


1045.0 


0.017 


15.55 


8.28 


8.08 


f 




635 


C 


905.0 


0.079 


14.25 


8.32 


8.08 






636 


D 


1070.9 


0.042 


14.8 


8.38 


8.05 






637 


A 


960.1 


0.015 


16.75 


8.30 


8.08 






638 


B 


968.9 


0.009 


15.55 


8.50 


7.86 






639 


C 


990.8 


0.00 1 


14.8 


8.55 


7.85 


Nr. 601-650. 




640 


D 


1008.5 


0.00 1 


15.7 


8.67 


7.76 


2 c , — 1 872 




641 


A 


924.7 


0.050 


14.75 


8.53 


7.85 


^•m */ J -^— A »V* • mm 




642 


B 


934.3 


0.038 


14.8 


8.75 


7.61 


.2(F-15)= 4- 12.26 




643 


C 


970.3 


0.008 


14.8 


8.80 


7.60 


2(t-16«26)= -436040 




644 


D 


967.3 


Ö.OIO 


16.1 


8.85 


7.58 


\ # 




645 


A 


1019.4 


0.003 


14.35 


8.75 


7.63 






646 


B 


1054.2 


0.025 


15.0 


8.95 


7.41 






647 


C 


996.9 


0.000 


14.6 


9.05 


7.36 






648 


D 


955.3 


0.017 


15.25 


9.16 


7.28 






649 


A 


938.0 


0.034 


13.95 


9.00 


7.38 






650 


B 


1115.6 


0.II4 


16.7 


9.25 


-7.11 





Die Grundlinie bei Levanger. Zweite Messung. 



Datam. 



Lauf- 
Nr. 



August 24. 



6S1 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 



Stange 



C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 



Waater- 
wage. 



1151.9 

1075.9 

1016.3 

863.1 

835.9 

938.1 

883.1 

948.4 

961.9 

868.1 

962.2 

971.9 

960.9 

795.1 

979.4 

1070.1 

957.3 

977.9 

992.0 

960.2 

922.0 

991.7 

994.1 

978,1 

947.2 

1008.2 

926.7 

1013.9 

947.9 

1002.3 

964.7 

937.1 

1002.1 

1004.0 

974.3 

998.9 

1038,0 

970.2 

935.2 

904.9 

949.7 

1046.3 

1026.3 

1023.6 

997.0 

854.1 

768.0 

965.4 

1074.4 

1198.7 



Corr.wcg. 
Neigong. 



Fflhl- 
hebeL 

F 



Par. Iiln. 

0.197 
0.049 
0.002 
0.163 
0.237 
0.034 
O.II9 
0.023 
0.014 
0.132 
0.013 
0.007 
0.014 
0.364 
0.127 
0.042 
0.017 
0.004 
O.OOI 

0.014 

0.054 

O.OOI 
O.OOI 

0.004 

0.025 

O.OOI 

0.047 

0.002 

0.025 

0.000 

O.OII 

0.035 

0.000 
0.000 
0.006 
0.000 
0.012 
0.008 

0.037 

0.079 
0.023 

0.012 
0.006 

0.005 

0.000 

0.185 

0.466 

O.OII 

0.046 

0.338 



15.35 

15.25 

15.1 

14.4 

15.95 

14.35 

15.8 

17.3 

16.1 

16.3 

15.0 

14.95 

15.25 

14.8 

15.9 

15.26 

14.5 

15.35 

11.9 

14.8 

15.2 

14.85 

15.15 

14.76 

15.35 

15.25 

15.16 

16.26 

14.7 

15.25 

15.2 

15.35 

14.96 

16.6 

16.0 

18.16 

16.06 

16.3 

16.15 

15.26 

12.0 

14.9 

14.0 

16.2 

15.4 

14.65 

14.85 

16.65 

16.7 

14.2 



Ther- 
mo- 
meter. 



Com- 
girtes 



Anmerkungen. 



CaMM. 

9«27 
9.35 
9.23 
9.42 
9.48 
9.62 
9.56 
10.68 
10.56 
10.67 
10.68 
10.90 
10.76 
10.85 
10.82 
11.03 
10.87 
11.03 
10.95 
11.20 
11.05 
11.2a 
11.23 
11.40 
11.28 
11.40 
11.32 
11.63 
11.32 
11.58 
11.47 
11.63 
11.46 
11.67 
11.53 
11.68 
11.56 
11.76 
11.68 
11.80 
11.62 
11.83 
11.77 
11.88 
11.72 
11.93 
11.80 
11.92 
11.80 
11.98 



0*Uu. 

- 7»13 
7.08 
7.16 
6.94 
6.92 
6.81 
6.83 
5.78 
5.88 
5.76 
5.70 
6.47 
5.65 
5.68 
8.56 
6.341 
6.63 
8.40 
6.43 
8.17 
6.36 
8.21 
8.16 
4.97 
8.16 
6.03 
8.07 
4.84 
6.08 
4.88 
4.92 
4.74 
4.98 
4.76 
4.84 
4.69 
4.86 
4.68 
4.74 
4.87 
4.78 
4.69 
4.62 
4.49 
4.68 
4.49 
4.69 
4.48 
4.60 

-4.44 



Ister Obt. Waaserwage : 968.4 



Nnip. der Wauerwage : lOOlJt 



Ister Obs. Wasserwege : 987.0 



Nr. 651—700. 
2 c , = 3.033 
2(F-15)= + 4.08 
.2 (t- 16025)= - a65«26 



Ister Obs. Wasaerwage : 891.1 



10* 



Die Grundlinie bei Levanger. Zweite Messung. 



DatmiL 



Lauf. 
Nr. 



August 24. 



701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 



Stange 



A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 



Wasser- 
wage. 



Csir.ireg. 



1184.4 

1007.1 

1018.4 

1115.1 

1117.2 

933.1 

1041.1 

762.1 

881.0 

913.8 

1121.3 

1226.5 

1202.1 

1053.4 

991.2 

77S.3 

889.1 

893.2 

1066.1 

1067.6 

946.9 

894.1 

1012.9 

1047.2 

1303.4 

955.1 

901.2 

960.3 

902.1 
1024.0 

979.1 
1043.2 
892.5 
916.6 
924.9 

972.1 
1000.0 
1061.6 
1045.2 
1024.4 
1065.4 

935.5 

965.1 
944.2 
943.7 
926.2 
864.4 
914.7 
1065.2 
1122.7 



Pu; Lia. 

0.294 
0.00 1 
0.003 
0.II3 
0.II7 
0.039 
0.016 
0.492 
0.124 
0.065 
0.125 
0.440 

0.349 
0.024 

0.008 

0.427 

0.108 

0.099 

0.036 

0.038 

0.025 

0.094 

O.OOI 

0.018 
0.790 
0.018 

0.086 
0.015 

0.084 

0.005 

0.004 
0.016 

O.IOI 

0.061 

0.050 

0.007 
0.000 
0.032 
0.017 

0.005 
0.036 
0.037 

o.oii 
0.028 
0.028 
0.048 
0.162 
0.064 
0.036 
0.129 



Föhl- 
hebeL 

F 



15.1 

15.8 

13.6 

15.95 

15.6 

15.2 

15.4 

11.8 

15.9 

14.75 

13.45 

14.75 

11.2 

18.65 

13.95 

15.0 

15.0 

15.7 

15.25 

15.75 

15.6 

15.4 

15.9 

14.85 

16.05 

14.7 

14.55 

15.15 

153 

14.95 

15.5 

16.0 

16.0 

14.9 

12.15 

15.0 

14.5 

15.35 

14.05 

14.95 

14.3 

15.3 

15.7 

15.2 

15.7 

14.55 

15.85 

16.0 

14.7 

15.0 



Ther- 
mo- 
meter. 



Corri- "j 
girte« j 

t— ie% '1 



Anmerkangen. 



CUo*. 

11«87 
11.98 
11.92 
12.18 
11.97 
12.15 
12.10 
12.38 
12.30 
12.40 
12.37 
12.70 
12.55 
12.78 
12.70 
13.05 
12.82 
13.05 
13.23 
13.52 
13.38 
13.35 
13.36 
13.65 
13.47 
13.38 
13.40 
13.62 
13.50 
13.35 
13.43 
13.62 
13.53 
13.35 
13.97 
14.15 
16.58 
16.12 
16.18 
16.22 
16.55 
16.15 
16.18 
16.25 
16.57 
16.20 
16.23 
16.27 
16.58 
16.25 



-4«52l 
4.39 , 

4.48;! 
4.24 1! 

4.42 L 



4.22 'i 

4.30;. 

4.04 

4.09 1| 

3.97 

4.03 

3.72'. 

3.84 ? 

3.59 1, 

3.70 1 

3.36 

3.681 

3.32 

3.17 

2.89 J 

3.02 i 

3.12, 

3.05 

2.76: 

2.93 1 

2.99: 

3.00 

2.79 

2.90: 

3.02! 

2.97 

2.79 

2.87 

3.02 

2.43 

2.26 i 

0.19 

0.26 

0.21 

0.18 

0.26 

0.23 

0.21 

0.15 

0.18 

0.18 

0.16 

0.13 

0.19 

0.13 



Nalp. der Waaserwage : 999.4 

Nr. 701—750. 
2 c , = 4.926 
2(P-15)= + 3.95 
2(t-16»25)= - 124091 





D 


ie Grundlinie bei 


Levangei 


'. Zweite Messung. 




Lauf- 




Wasser- 


Corr. wag. 


Fühl- 


Ther- 


Cotri- 


• 


«Datam. 


Nr. 


Stange 


wage. 


. Neigang. 


hebel. 
F 


mo- 
meter. 


girte« 
t— 16*25 


Anmerkangen. 

• 










P«r. laa. 




c«i*ins. 


Cabioi. 




August 24. 


761 


C 


961.1 


0.014 


15.76 


16027 


- 0011 






752 


D 


1051.9 


0.022 


15.0 


16.30 


- 0.10 






753 


A 


813.9 


0.301 


16.2 


16.58 


+ 0.19 






754 


B 


862.3 


0.165 


12.75 


16.27 


- 0.11 






756 


C 


1026.9 


0.006 


15.75 


16.30 


0.08 






766 


D 


992.0 


0001 


15.0 


16.30 


- 0.10 






757 


A 


1067.4 


0.038 


16 


16.55 


+ 0.16 






788 


B 


1028.1 


0.006 


15.6 


16.35 


- 003 






759 


C 


890.0 


0.106 


16.4 


16.33 


0.06 






760 


D 


953.4 


0.020 


14.8 


16.32 


- 0.08 






761 


A 


925.3 


0.049 


15.5 


16.60 


+ 0.21 






762 


B 


975.8 


0.00s 


15.45 


16.40 


+ 0.02 






763 


C 


952.5 


0.020 


15.05 


16.38 


0.00 






764 


D 


987.9 


0.00 1 


14.06 


16.35 


- 0.05 






765 


A 


979.3 


0.004 


16.25 


16.57 


+ 0.18 


j Kurze Unterbrechung wegen der Flut 
1 Versicherungimarke« 




766 


B 


1075.3 


0.048 


14.55 


16.38 


0.00 




767 


C 


978.5 


0.004 


15.2 


16.30 


- 0.08 






768 


D 


1044.6 


0.017 


19.0 


16.30 


- 0.10 






769 


A 


961.2 


0.014 


16.15 


16.47 


+ 0.07 






770 


B 


968.5 


0.009 


14.06 


16.25 


- 0.13 






771 


C 


916.6 


0.062 


15.0 


16.18 


0.21 






772 


D 


990.1 


0.001 ' 


16.7 


16.20 


0.20 






773 


A 


1021.1 


0.004 


13.8 


16.35 


0.06 






774 


B 


996.4 


0.000 


15.3 


16.12 


0.26 






775 


C 


981.0 


0.003 


15.25 


15.98 


0.41 






776 


D 


977.8 


0.005 


14.4 


15.97 


0.43 






777 


A 


853.8 


0.186 


16.76 


16.13 


0.27 


» 




778 


B 


912.0 


0.068 


15.3 


16.85 


0.53 






779 


C 


973.1 


0.007 


15.26 


15.72 


0.67 






780 


D 


966.2 


0.010 


14.1 


15.66 


0.76 






781 


A 


884.1 


0.118 


14.7 


15.78 


0.62 






782 


B 


1005.1 


0.000 


16.0 


15.37 


1.01 






783 


C 


1000.0 


0.000 


15.36 


15.38 


1.01 






784 


D 


992.9 


0.00 1 


15.3 


15.32 


1.08 


1 




785 


A 


1009.7 


0.00 1 


13.3 


15.23 


1.17 


^ 




786 


B 


1007.5 


0.00 1 


16.2 


15.30 


1.08 






787 


C 


974.6 


0.006 


158 


16.28 


1.14 






788 


D 


1037.1 


0.01 1 


16.6 


18.30 


1.10 






789 


A 


887.9 


O.IIO 


16.78 


15.22 


1.18 


No. 751—800. 




790 
79t 


B 
C 


956.2 
1003.8 


0.017 

0.000 


15.7 
16.15 


15.28 
15.22 


1.10 
1.17 


2c, = a.213. 


1 


792 


D 


992.7 


O.OOI 


13.95 


15.25 


1.15 


2(F-15)= + 12.65. 




793 


A 


753.9 


0.5 aS 


14.5 


15.25 


1.16 


2 (t- 16025)= - 26019 




794- 


B 


974.9 


0.006 


15.4 


15.30 


1.08 


• 


795 


C 


1089.7 


0.068 


14.28 


15.23 


1.16 






796 


D 


1128.9 


0.141 


15.8 


15.22 


1.18 






797 


A 


1019.5 


0.003 


14.85 


15.20 


1.20, 






798 


B 


996.3 


0.000 


16.9 


15.28' 1.10' 






799 


C 


1024.3 


0.005 


14.5 


16.10 


1.29 






800 


D 


983.1 


0.003 


16.4 


15.15 


- 1.25 







Die G 


rundlinie bei Levanger. Zu 


reite Messung. 


• 


Lanf- 




Wasser- 


Gorr.wcg. 


FfiU- 


Ther- 


Corri- 




Datum. 


Nr, 


Stange 




Ndgaog- 


hebel. 


mo- 


girte* 


Anmerkntfgen. 






wage. 


Cl 


F 


meter. 


t— ie% 












Pw. Lin. 




Celtiu. 


Cldiu. 


1 
1 


August 24. 


801 


A 


927.3 


0.047 


15.9 


15015 


-1«23 


; 




802 


£ 


929.1 


0.044 


16.3 


15.20 


1.18 






803 


C 


965.7 


0.0 II 


13.9 


15.00 


1.39 






804 


D 


1001.4 


o.obo 


13.8 


15.05 


1.35 


1 




806 


A 


948.3 


0.024 


16.1 


15.07 


1.33 


1 
1 




806 


B 


1046.9 


0.018 


15.5 


15.10 


1,28 


1 K 
\ 




807 


C 


1038.1 


0.012 


14.8 


14.86 


1.54 


1 




808 


D 


1046.3 


0.017 


15.3 


14.98 


1.42 






809 


A 


1000.0 


0.000 


14.85 


14.95 


1,45 






810 


B 


966.9. 


O.OIO 


16.2 


15.00 


1,38; 






811 


C 


915.4 


0.063 


14.9 


14.80 


1,59; 


1 




812 


D 


1077.2 


0.050 


13.7 


14.86 


1,55' 


1 
t 


• 


813 


A 


969.8 


0.008 


16.1- 


14.77 


1,63 


1 

1 




814 


B 


922.2 


0053 


15.4 


14.88 


1,50' 






815 


C 


861.8 


0.167 


15.7 


14.65 


1,74: 






816 


D 


890.1 


0.106 


14.75 


14.72 


1.68' 






817 


A 


942.4 


0.030 


14.65 


14.73 


1,67, 






818 


B 


995.6 


0.000 


14.95 


14.77 


1,61 1 


1 




819 


C 


1069.9 


0.041 


15.5 


14.60 


1.79 j 


1 




820 


D 


1058.9 


0.028 


16.25 


14.68 


1.72 






821 


A 


1056.0 


0.026 


16.7 


14,65 


1,75, 






822 


B 


1009,3 


0.00 1 


14.55 


14.67 


1,71 






823 


C 


1004.8 


0.000 


14.15 


14,56 


1,84 






824 


D 


1038.5 


0.012 


15.2 


14.58 


1,82 






825 


A 


1016.0 


0.002 


14.7 


14.66 


1.86 


i 




826 


B 


1041.9 


0.015 


15.7 


14.52 


1.86 






827 


C 


1066.8 


0.037 


14.7 


14.43 


1,96 






828 


D 


1035.2 


O.OIO 


14.45 


14.07 


2,34 




* 


829 


A 


798.0 


0.354 


15.3 


13.70 


2.70 


• 




830 


B 


820.2 


0.280 


14.28 


13.35 


3.02 


. 




831 


C 


1221.0 


0.416 


14.7 


13.83 


2.67 






832 


D 


1122.5 


0.127 


16,25 


13.70 


2.71 






833 


A 


951.5 


0.021 


14.0 


13.42 


2,98 






834 


B 


961.7 


0.013 


17.35 


13.16 


3,22 


i 




835 


c 


932.7 


0.040 


13.45 


13.48 


2,92 


• 




836 


D 


987.1 


0.002 


16 8 


13.60 


2.81 






837 


A 


1220.1 


0.415 


16.05 


13.37 


3.03 






838 


B 


1073.7 


0.046 


14.7 


13.13 


3,24 


' 




839 


C 


952.9 


0.020 


14.35 


13.40 


3.09 


Nr. 801—850. 


1 


i 840 


D 


1071.6 


0.043 


14.65 


13.65 


2.86 


2ci - 2.754 

1 


\ 


841 


A 


1016.7 


0.002 


13.5 


13.37 


3.03 




■ 842 


B 


977.5 


0.005 


17.2 


13.15 


3.22 


2(P-15)- + 4.96 




1 843 


C 


1050.2 


0.021 


15.85 


13.30 


3.10 


2(t-16<>25)= - 1 12045 




844 


D 


1003.7 


0.000 


10.2 


13.38 


3.03 




. 845 


A 


970.6 


0.008 


16.96 


13.22 


3.18 






' 846 


B 


944.1 


0.028 


16.05 


13.05 


3.32 






847 


C 


1041.2 


0.014 


14.7 


13.16 


3,26 






848 


D 


1024.8 


0.005 


17.1 


13.26 


3.16 






849 


A 


943.8 


0.028 


13.95 


13.00 


3.14 


1 

1 




1 850 


B 


1063.2 


0.034 


14.9 


12.86 


-3.52 


! 








ie Grundlinie bei 


Levanger 


'. Zweite Messung. 




Lauf- 




Waaser- 


Corr.wrg. 


FüU- 


Ther- 


Corri- 




Datnm. 


^.Y 


Stange 




NeigDDg. 


hebel. 


mo- 


girtea 


Anmerkungen. 




Nr. 




wage. 


0| 


. F 


meter. 


t— 16025 












Pw. Lin. 




CcUiu. 


Calliu. 




August 24. 


851 


C 


1024.0 


0.004 


17.0 


12«80 


-3««0 






852 


D 


997.1 


0,000 


18.3 


12.90 


3.51 






853 


A 


945.4 


0.027 


13.05 


12.70 


3.69 






854 


B 


934.6 


0.038 


15.8 


12.53 


3.84 






855 


C 


946.8 


0.026 


15.5 


12.57 


3.83 






856 


D 


1045.3 


0.017 


16.55 


12.56 


3.87 






857 


• 

A 


920.4 


0.056 


15.9 


12.38 


4.01 






858 


B 


896.4 


0.094 


16.5 


12.20 


4.17 


• 




859 


C 


846.3 


0.207 


12.2 


12.26 


4.15 






860 


D 


999.2 


0.000 


19.8 


12.15 


4.27 






861 


A 


939.6 


0.033 


14.6 


12.02 


4.37 


. 




862 


B 


905.0 


0.079 


14.95 


11.08 


5.29 


Verflicherungsmarke 


August 25 


863 


C 


961.0 


0.014 


16.95 


10.05 


6.36 






864 


D 


1036.6 


O.OII 


13.4 


12.65 


3.87 






865 


A 


930.6 


0.043 


15.5 


11.80 


4.59 






866 


B 


1012.1 


0.00 1 


13.9 


15.92 


0.46 






867 


C 


961.0 


0.014 


17.75 


10.58 


5.85 






868 


D 


930.1 


0.043 


13.8 


13.00 


3.41 






869 


A 


902.6 


0.084 


14.9 


12.23 


4.16 






870 


B 


915.6 


0.063 


15.3 


16.17 


0.21 






871 


C 


941.8 


0.031 


14.6 


11.00 


5.40 






872 


D 


973.8 


0.006 


17.0 


13.40 


3.01 






873 


A 


948.3 


0.024 


14.35 


12.65 


3.73 






874 


B 


919.7 


0.057 


15.45 


16.33 


0.05 






875 


C 


883.6 


0.119 


15.1 


11.42 


4.98 






876 


D 


891.2 


0.104 


15.6 


13.75 


2.66 






877 


A 


1011.2 


0.00 1 


15.65 


13.08 


-3.32 






878 


B 


896.2 


0.094 


16.55 


16.47 


+ 0.09 






879 


C 


779.2 


0.424 


16.0 


12.16 


-4.25 


• 




880 


D 


861.3 


0.168 


17.05 


14.40 


.2.00 






881 


A 


521.7 


1.973 


16.2 


13.88 


-2.62 






882 


B 


501.9 


2.137 


15.8 


16.72 


+ 0.35 




' 


883 


C 


517.7 


2.008 


15.85 


13.36 


- 3.05 






884 


D 


432.2 


2.77s 


14.05 


15.38 


1.02 






885 


A 


403.9 


3.054 


16.35 


16.13 


- 1.27 


» 


1 


886 


B 


417.3 


2.918 


12.8 


17.02 


+ 0.65 




1 


887 


C 


393.6 


3.164 


16.85 


14.48 


-1.91 




1 


888 


D 


403.6 


3-058 


12.95 


16,00 


0.40 






889 


A 


358.0 


3.538 


14.76 


15.92 


-0.48 


Nr. 851 900. 




890 


B 


301.1 


4.185 


17.5 


17.33 


+ 0.96 


2 c, —48.773 




891 


C 


311.9 


4.063 


15.3 


16.65 


-0.74 


m^Km ^0 J ^^i^# w w ^^ 




892 


D 


320.9 


3-955 


15.96 


16.87 


+ 0.47 


2(F-I5)z= -(.26,10 




893 


A 


535.0 


1.865 


16.0 


16,73 


0.34 


2(t-16<>25) = - 102.97 




894 


B 


773.3 


0.445 


17.0 


18.65 


2.30' 


1 

■ 




895 


C 


586.0 


1.483 


12.6 


18.22 


1.86 




1 


896 


D 


554.6 


1.712 


15.4 


18.40 


2.01 


ft 


1' 897 


A 


691.8 


0.822 


15.05 


18.28 


1.91 


J 


! 898 


B 


776.2 


0.434 


17.35 


18.50 


2.15 


m 




899 


C 


728.3 


0.641 


15.05 


18.15 


1.78 




900 

1 II 


D 


444.1 


2.661 


16.3 


16.87 


-hO.47 


• 



Die Grundlinie bei Levanger. Zweite Messung. 



Datum. 



Lauf- 
Nr, 



Stange 



WasBer- 
wage. 



Gorr.weg. 
Neigung. 



FaU- 
hebel. 

F 



Ther- 
mo- 
meter. 



Corri- 

girtes 

tr-ie^ÄÖ 



Anmerkungen. 









Vi. Un. 




Cltiu. 


Celdoi. 


901 


A 


397:1 


3.1*3 


14.0 


16«80 


+ 0«41 


902 


B 


509.9 


2.069 


13.95 


16.50 


+ 0.12 


903 


C 


624.4 


1,220 


15.0 


15.42 


-0.97 



August 25. 901 A 397:1 3.123 14.0 IG^SO + O04I Nr. 901—903. 

-2'(F-15)= - 2.05 
2 (t- 16025)= - 0^44 

• 

Horizontale Entfernung vom vorderen Endpnnct der Stange 903 bis znm südlichen Endpnnct der 
Grundlinie (»Basis A«) = - 67.95 MiUim. = - 30.12 Par.Lin. MitEttcksicht auf die bei der Stange 
No. 1 gemachte Bemerkung wird man also die reducirte Länge der 903 Stangen um 600.66 - 30.12 
= 570.54 Par. Lin. zu vergrQssem haben um die volle Länge der Basis za erhalten. 



Ergebniss der zweiten Messung. 

Für je 50 Nnmmer sind oben schon die folgenden Summen angeführt; das früher weggelassene 
Minuszeichen der stets negativen Correction wegen Neigung (ci) wird aber jetzt hinzugefügt. 



Nr. 



1 
51 
101 
151 
201 
251 
301 
351 
401 
451 
501 
551 
601 
B51 
701 
751 
801 
851 
901 



50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

903 



1-903 



2ci 

4.659 
7.849 

23.542 
9.836 

10.131 
6.164 

25.122 
8.646 
7.118 
4.880 
6.754 
7.572 
1.872 
3.033 
4.926 
2.213 
2.754 

48.773 
6.412 



-191.766 



2 (F— 15) 



+ 
+ 
+ 
+ 



+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



14.1 
7.45 

12.1 

'6.85 
0.7 
1.9 
6.9 
0.45 
6.5 
8.25 
0.6 
6.9 

12.25 
4.05 
3.95 

12.65 
4.95 

26.10 
2.05 



+129.40 



2 (t-16«25) 

- 96025 

- 140.34 

- 320.74 

- 232.43 

- 121.73 

- 92.06 

- 239.61 

- 158.04 

- 54.25 

- 386.88 

- 337.78 

- 322.38 

- 436.40 

- 265.26 

- 124.91 

- 26.19 

- 112.45 

- 102.97 

0.^4 



-3571.11 



Die drei in Pariserlinien ausgedrückten Correctionen 
wegen Neigung der Stange . . c i = - 1728 (1 - cos i), 
wegen Stellung des Fühlhebels Ct= -0.0225 (F- 15), 

wegen Temperatur c, =0.019856 (t- 16^25), 

betragen also, wenn einzeln für sämmüiche 903 Stan- 
gen summirt, 

2c,=-19L756; 2c, = -tMHÄ; 2c, = -70.908. 
Die Länge der Grundlinie wird also 

908M-f 570.54 - 20^576 = OOS M + S04.964» 

wo M die durchschnittliche Länge der 4 Messstangen 
bei t = 16^25 und F = 15 bedeutet. 

Dieses Eesultat beruht wieder nur auf dem Journal 
des zweiten Observators. 

Nach dem Jonmal des ersten Observators 
findet sich 

2c,=-lWJ991, 2c, = -8.106, 2c, = -71.0Sa 

und* die Länge der Grundlinie = 908 M + 804.8» 
oder, wenn aus beiden Besultaten das Mittel genommen wird, 

903 M + 304!642. 



Dks „Ergebniss der ersten Messung" ist durch ein falsches Vorzeichen entstellt worden. Die dort für 
die Länge der Grundlinie angeführten Werthe müssen 903 M. + 807.344, 903 M. + 307.069 und 903 M. 
+ 307.206 gelesen werden. 



^m:^) 



^S.(x) 





A ' *■ 



N. 
.1 



])ie Basi« 
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§ 1. 

Beobachtungs- und Eechnungsmethoden. 

Bei den folgenden Berechnungen hat man sowohl was die Ermittelung der wahrschein- 
lichsten Richtungen auf den Stationen, als was die Ausgleichung des Dreiecknetzes betrifft, im 
(tanzen <lie Methoden befolgt, welche in der wissenschafllichen Begründung der Rechnungs- 
methoden des (*entralbureaus der europäischen Gradmessung ausführlich aufgestellt sind. 

Auf jeder Station sind die Richtungen in Sätzen gemessen, indem die Kreislage bei jedem 
neuen Salz um 15*^ verschoben wurde und zwar von o** bis 360^*) Es ist daher jeder Satz 
zweimal gemessen, und die in den Tafeln aufgeführten Richtungen sind Mittel aus den beiden in 
dieser Art erhaltenen Werthen oder mit andern Worten Mittel aus 4 Pointirungen. Die Gewichte 
der Richtungen sind der Anzahl der Pointirungen gleich genommen, was übrigens nur für die 

zwei Stationen Sternwarte und * Näsodtangcn v eine Bedeutung hat. 

• 

Obgleich die Theilungsfehler der Instrumente durch die Anordnung der Beobachtungen 
grösstentheils eliminirt worden sind, hat man doch geglaubt, dieselben analen Richtungen an- 
bringen zu müssen, um einen correcteren Ueberblick der Beobachtungen auf den einzelnen 
Stationen zu erhalten. Die Theilungsfehler der beiden angewendeten Instrumente — 12-zölliger 
Theodolit mit vier Nonien von Reichenbach und lo-zölliges Universalinstrument mit zwei 
Mikroskojx^n von Olsen, die später näher beschrieben werden sollen — sind theils diurch eigens 
zu diesem Zwecke angestellte Beobachtungen, theils durch schon früher vorhandene Reihen er- 
mittelt worden und haben folgende Werthe gegeben: 



*) In Bezug auf die bei uns befolgte Anordnung der Satzbeobaobtungen ist im Allgemeinen auf die im 
Generalbericht über die Europäische Gradmessung für das Jahr 1871 pag. 6J— 03 gegebene Erklärung 
zu verweisen. 

1 







A. Universalinstrument von Olsen. 

a. Die TheUungsfehJer des Kreises, 
Correction : 

M f t» n 

= 2.307 sin (255^ 55' -h 2 y) -f 0.698 sin (34*^12' + 4y) + o.ii6sin(i42^o' 4- 6y) + o.ios sin (2i30i5' + 8y). 



Ablesung am 
Index (f. 


Correction. 


Ablesung am 
Index 9). 


Correction. 


Ablesung am 
Index — y. 


Cori-ection. 


o^und 180O 


n 
- 1.83 


65^ und 2450 


+ 0.41 


130*^ und 310^ 


+ o;'74 


5 ^ 185 


- 1.82 


70 » 250 


+ 0.89 


135 * 315 


+ 0.02 


10 V 190 


- 1.76 


75 ^ 255 


+ 1.32 


140 » 320 


— 0.62 


15 * 195 


- 1.66 


80 ^ 260 


+ 1.80 


145 » 325 


- I.Il 


20 > 200 


- 1.53 


85 > 265 


+ 2.18 


150 * 330 


- 1.44 


25 > 205 


- 1-39 


90 «> 270 


+ 2.50 


155 ^^ 335 


— 1.64 


30 » 210 


- 1.32 


95 ^ 275 


+ 2.75 


160 » 340 


. - 1-73 


35 ^ 215 


- 1.16 


100 » 280 


+ 2.91 


165 > 345 


- 1.75 


40 -. 220 


— 1.06 


105 * 285 


+ 2.96 


170 . 350 


- 1.79 


45 ' 225 


— 0.92 


HO > 290 


+ 2.85 


175 ^ 355 


- 1.82 


50 ^ 230 


— 0.72 


115 * 295 


+ 2.56 


180 » 360 


- 1.83 


55 ^ 235 


— 0.42 


120 ;. 300 


+ 2.14 






60 *■ 240 


- 0.05 


125 - 305 


+ 1.45 







h. Die Fehler der Mikroskope 
(Mittel aus beiden.) 



Angabe der 
Mikroskope. 



Correction. 



Angabe der 
Mikroskope. 



o 
10 
20 

30 
40 

50 
o 

10 

20 

30 
40 

50 
o 

10 

20 



u 



+ 0.65 


2' 


30" 


+ 0.57 




40 


+ 0,48 




50 


+ 0.38 


3 





+ 0.28 




10 


+ 0.17 




20 


+ 0.04 




30 


— 0.09 




40 


- 0.24 




50 


- 0.38 


4 





- 0.53 




10 


- 0.69 




20 


- 0.85 




30 


— I.OO 




40 


- I.I5 




50 



Correction. 



— o 



30 
43 
54 
64 

71 

77 

78 

78 

75 
69 

59 
47 
33 
17 
98 



Angabe der 
Mikroskope. 



7 



Correction 



Angabe der 
Mikroskope. 



Correction, 



' 0" 


- 0.78 


r 30" 


+ 1.43 


10 


- 0.58 


40 


+ 1.43 


20 


- 0.36 


50 


+ 1.43 


30 


- 0.15 


8 


-f 1.40 


40 


+ 0.07 


10 


+ 1.36 


50 


+ 0.28 


20 


+ 1.31 





+ 0.48 


30 


+ 1.26 


10 


+ 0.66 


40 


+ 1.20 


20 


+ 0.84 


50 • 


+ 1-14 


30 


+ 0.98 


9 


-f 1.08 


40 


+ I.II 


10 


+ I.Ol 


.50 


+ 1.22 


20 


+ 0.95 





+ 1.30 


30 


+ 0.87 


10 


+ 1.36 


40 


+ 0.80 


20 


-f 1.4^ 


50 


+ 0.73 



B. Theodolit von Reichenbach. 

Theilmtgsfehler des Kreises. 
Correctioii = 0.570 sin (84*^ 51.0 4- 4 y) — 0.209 sm (74® 27-^ + 8 y). 



Ablesung am 
Index = if„ 


Correction. 
- o';77 


Ablesung am 
Index 9). 

32« 30' 


Correction. 

+ 0.42 


Ablesung am 
Index = ip. 


Correction. 


0« 


65" 


-f 0.32 


2 30' 


- 0.78 


35 


+ 0.42 


67 30' 


+ 0.25 


5 


- 0.74 


37 30 


+ 0.41 


70 


-h 0.16 


7 30 


- 0.66 


40 


-t- 0.40 


72 30 


+ 0.04 


10 


- 0.56 


42 30 


+ 0.38 


75 


— 0.09 


12 30 


— 0.42 


45 


+ 0.36 


77 30 


— 0.24 


15 


- 0.28 


47 30 


+ 0.36 


80 


- 0.38 


17 30 


- 0.12 


50 


+ 0.36 


82 30 


- 0.52 


20 


+ 0.02 


52 30 


+ 0.37 


8s 


- 0.63 


22 30 


+ 0.15 


55 


+ 0.38 


87 30 


— 0.72 


25 


+ 0.26 


57 30 


+ 0.38 


90 


- 0.77 


27 30 


+ 0.33 


60 


+ 0.38 






30 


+ 0.39 


62 30 


+ 0.36 


• 





Die Theilungsfehler der instnuncnte sind bezüglich von den Herren Professor Fearnley 
luid Schjotz ermittelt worden; die Centrirungs-Elemente. vom Beobachter Professor Mohn auf- 
gestellt, sind später vom Capitain im Generalstabe Haffner controlirt, der auch alle die übrigen 
Rechnungen ausgefuhi-t hat. Wo es, um Rechnungsfehler zu vermeiden, nöthig war, sind die 
R<i^chnungen inmier doppelt geführt worden. 



i^ 2. 

Centrirungsarb eilen. 

Bei jedem Signal wurde in den festen Fels, oder wo dieser nicht zu Tage hig, in den 
aus Stein aufgemauerten Unterbau ein Eisonbolzen eingelassen, dessen Mitte den trigonometrischen 
Punkt bezeichnet. Auf diesen Bolzen sind daher alle gemessenen Richtungen, sowohl von als 
nach dem Signal, reducirt. 

Die Signale sind theils offen — in diesen erhielt der Bolzen seinen Platz ungeftlhr in der 
Mitte des Signales — , theils geschlossen. In letzteren reicht der Mittelbalken bis an die Ober- 
fläche des Felsens herab, und hier musste der Bolzen ausserhalb des Signales angebracht werden. 

In den meisten Fällen konnte der Winkelmesser (Theodolit) mit seiner Vertikalaxe in die 
Vertikallinie des Bolzens eingestellt werden. Die Reductionen auf das Centrum werden dann = 0. 
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Nur bei zwei Stationen (Basis B und Toaas) musste excentrisch gemessen werden. Bei den Vi- 
sirungen nach einer Station ist dagegen immer eine Reduktion auf den Bolzen nothwendig. 

Die Centrirungsarbeiten wurden auf etwas verschiedene Weise ausgeführt, je nach dem 
dieselben offene oder geschlossene Signale betrafen. 

a) Bei offenen Signalen. Eine Pappscheibe wurde horizontal ungefähr in der Mitte des 
Signales angebracht, und ein kleiner Centrirungs-Theodolit auf seinem Stativ ausserhalb des 
Signales aufgestellt und nivellirt. Dann stellte man die Punkte des Signals, welche von den 
andern Stationen aus pointirt wurden, — d. h. die durch einen Messingstift bezeichneten Mittel- 
punkte der Tafeln und Striche, so wie die Stange und die Spitze der Pyramide — und ausser- 
dem noch den Bolzen im Theodolite ein und neigte hierauf das Fernrohr gegen die Pappscheibe 
herab, auf welcher nun der Assistent mit der Bleistiftspitze durch zwei Punkte die Vertikalebene 
des betreffenden Einstellungsobjectes bezeichnete. Darnach gab man dem Centrirungstheodoliten 
eine Drehung von i8o*^ um die Vertikalaxe und wiederholte dieselbe Operation. Jetzt wurde dem 
Centrirungstheodolit ein neuer Standpunkt gegeben, von welchem aus die früheren A^isirungslinien, 
soweit es möglich war, unter rechten Winkeln geschnitten wurden, und dort dieselben Operationen 
wiederholt. Die so erhaltenen Durchschnittspunkte der sich kreuzenden Visirungslinien geben 
die gegenseitige Lage der zu centrircnden Punkte an. 

Die Richtung nach einem andern Signal wnirde je nach den lokalen Verhältnissen in ver- 
schiedener Weise bestimmt. — Entweder: der Centrirungstheodoüt wurde hinter dem Signale auf- 
gestellt und in der Verbindungslinie zwischen diesem und dem fernen Signal orientirt und die 
Visirungslinie nach letzterem auf der Pappfiäche projicirt — oder : der Centrirungstheodolit wurde 
in der Linie zwischen beiden Signalen orientirt, darauf das entfernte Signal pointirt, das Fern- 
rohr diu*ch den Zenith hindurchgeschlagen und so der Vertikalplan auf die Pappscheibe projicirt — 
oder : das Fernrohr des grossen Theodolits wurde auf das ferne Signal gerichtet, der Centrirungs- 
theodolit als dessen CoUimator eingestellt, und dann die Richtung mit Hülfe des letzteren auf 
die Pappscheibe übertragen. Die Richtungen der Ebenen der Signaltafeln projicirte man auf die 
Pappscheibe entweder durch den Centrirungstheodoliten, der in den betreffenden Ebenen orientirt 
wurde, oder durch Loth oder Stange und Augenmass nach demselben Princip. 

Die Berechnimgen der Reductionen auf den Bolzen wurden folgendermassen aüsgefülu't. 

Ein in Grade getheilter Kreis (Transporteur) wurde so auf die Pappscheibe gelegt, dass sein 

Mittelpunkt mit der Projection des trigonometrischen Punktes auf der Pappscheibe zusammenfiel. 

Mit Hülfe des Kreises und der an der Station erhaltenen Winkelmessungen wTU'den die Richtungen 

nach allen übrigen Stationen, wohin und wovon visirt worden war, eingetragen. Der Abstand 

der respectiven Visirungspunkte (in zwei Fällen auch derjenige der Vertikalaxe des Theodohten) 

von diesen Richtungslinien, als das Element, von Avelchem die Grösse der Reduction abhängt, 

wurde mittelst Zirkel und Massstab in norwegischen Decimallinien ausgemessen und zugleich mit 

dem A^orzeichen, welches die Reduction der betreffenden Richtung erheischte, in einer Tabelle 

aufgefülirt. Bezeichnet man diese Abstände mit d, den Abstand vom fernen Signal mit A» so 

wird die Reduction d , , „ 

-- 206265". 



1) 

b) Bei geschlossenen Signalen. Der Winkelmesser wurde auf seinem Stativ über dem 
Bolzen so orientirt, dass seine Vertikalaxe mit der Vertikallinie des letzteren zusammenfiel. In 
einem Abstände von beiden, der mehrere Mal grösser war, als der Abstand zwischen dem Bolzen 
und dem Signale, und in einer Richtung, die auf der Verbindungslinie jener beiden Gegenstände 
einigermassen senkrecht stand, wurde ein Stativ aufgestellt, auf welchem ein fester Punkt ab- 
gemerkt war. Ueber diesem Punkt wurde entweder der Centrirungstheodolit (so auf dem Kols- 
aas) oder der Winkelmesser (so auf dem Skiberg^eld, Gleinaas und GjevlekoUen) aufgestellt, nach- 
dem letzterer auf dem erstgenannten Punkt seinen Dienst gethan hatte. Zwischen den bezeich- 
neten Endpunkten wurde vermittelst des Bandmasses, bei 5 Pund Spannung, der Abstand als 
Grundlinie gemessen. Der Endpunkt über dem Bolzen wird im Folgenden durch A, der andere 
Endpunkt durch B, und der Punkt des Signales, dessen Lage zum Bolzen und den anderen 
Signalen zu bestimmen ist, durch S bezeichnet. Die Neigung der Grundlinie wird mittelst des 
Vertikalkrcises des grossen TheodoUten gemessen. Von A aus bestimmt man dann die Richtungen 
nach S (Mitte der oberen oder unteren Tafel, Axc der Stange, Spitze der PjTamide), nach B und 
nach einem fernen Signal. Von B aus bestimmt man ebenso die Richtungen nach S imd nach 
A. Die Richtungen AS mussten vermittelst des Diopter des grossen Theodolits aufgenommen 
werden, zu welchem Zweck der CoUimationsfehler derselben genau untersucht war. Wenn der 
Bolzen dem Signale sehr nahe stand, konnte die Diopter nur in der einen Stellung (Diopter nach 
oben) angewendet werden. Der bekannte Abstand vom Signale, sowie die durch das Bandmass 
bestimmte Höhe des letzteren, gaben hinreichende Data zur Ableitung der (Jollimationscorrectionen, 
die an den mehrfach besprochenen Richtungen anzubringen wax'en. Die Richtungen nach dem 
fernen Object wurden mit Hülfe des Fernrohrs bestimmt. Sowohl bei dieser Operation, als auch 
sonst, wo es sich thun liess, wurden bei den Messungen beide Lagen des Fernrohrs oder der 
Diopter angewendet. Das Bandmass wurde mehrfach auf dem Observatorium mit norwegischem 
Mass verglichen, und fand man 60 norwegische Fuss = 6o Fuss 1.9 Zoll des Bandmasses, so dass 
der Logarithme zur Reduction auf norw. Mass = 9,99879. 

In dem Dreieck ASB berechnet man aus der wegen der Neigung imd dem Fehler des 
Bandmasses reducirten Grimdlinie AB und den Winkeln A und B den Abstand AS = d, und 
ausserdem aus den von A aus gemessenen Richtungen den Winkel zwischen AS und einem andern 
Signal. Mit Benutzung der Resultate der Whikelmessungen findet man hieraus wieder den Ex- 
centricitätswinkel (y) iiir die Richtimgen von den übrigen Stationen. Die Reduction auf den 

Bolzen iRird daim: 

d sin V . r u 
— —1- 206265 ". 

A 
Die angewendeten Werthe der Reductionen sind mit den aus den reducirten Winkeln und 

Dreiecken abgeleiteten Dreiecksseiten berechnet. Dieselben gehen aus von der Grundlinie 

Basis A — Basis B == 12581,8 noi"w. Fuss 

Logarithme . . . = 4,09974. 
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i; 3. Beobaclitungeii in A Cnörd- 



No. 


Datum. 


Kreislage. 


Basis B. 


Husbergö. 


Toaas. 








Off* 


f » 


Off 


I 


1864 


0» 


0.00 


63 32 38.96 


63 56 14.62 


2 


Sept. 27 


15 


0.00 


37.99 


14.01 


3 


30 


0.00 


38.37 


14.86 


4 


bis 


45 


0.00 


39.39 


14.57 


5 


Oktober 4. 


60 


0.00 


36,09 


12.37 


6 




75 


0.00 


40.96 


15,63 


7 




90 


0.00 


37.45 


13.70 


8 




105 


0.00 


37.39 


12.29 


9 




120 


0.00 


40.86 


15.28 


lO 




135 


0.00 


36.40 


14.34 


1 1 




150 


0.00 


39.86 


13.42 


12 




165 


0.00 


37.17 


12.68 



lO-zöUiges Universalinstrument von Olsen. 

Beschreibung des Punktes. 

Die Basis A ist der nördliche Endpunkt der auf dem Ekeberg bei C'hristiania gemessenen 
Grundlinie. Ueber dem in den festen Felsen eingelassenen Eisenbolzen, der durch ein in seiner 
Mitte eingebohrtes Loch den Endpunkt der Gnmdlinie bezeichnet, war ein offenes Signal er- 
richtet, das aus vier schrägen Strebern bestand, welche einen viereckigen Balken stützen, der 
zwei in rechtem Winkel gegeneinander stehende Holztafeln trug. Diese waren ihrer ganzen 
Dicke nach in den Balken eingelassen, hielten ungeföhr 0.75 Meter im Mercck und waren mit 
einem aufgemalten vertikalen schwarzen Streifen von 0,11 Meter Breite versehen. Auf dem untern 
Ende des grade abgeschnittenen Balken war ein kleiner eiserner Haken angebracht, durch 
Avelchen man sich mittelst Loth und Schnur davon überzeugen konnte, ob die Mitte des Balkens 
sich immer grade über dem Bolzen befand. Während der Messungen Avarde das Instrument 
durch lose, zwischen den Strebern ausgespannte Zelttücher gegen Sonne und Wind geschützt. 
Die Höhe des trigonometrischen Punktes über dem Spiegel des Fjords fand man durch Nivel- 
lement gleich i4o™824. 



Centrirung- 

In Bezug auf die Ausführung derselben ist auf die allgemeinen Bemerkungen über die 
(Vntrirung zu verweisen. Der Theodolit wurde mit Hülfe des Lothes scharf über dem Loche 
im Bolzen eingestellt. 
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Endpunkt der Basis). 



Vardaas. 


Näsod taugen. 


Kolsaas. 


Sternwarte. 


Haukaas. 


Q r ># 


» " 


» w 


r rt 


' '' 


89 48 29.95 


90 12 21.33 


129 38 33.64 


146 45 41.66 


215 16 40.52 


30.70 


21.54 


34.10 


42.02 


40.10 


30.36 


22.98 


33.91 


43.79 


42.35 


31.21 


22.72 


34.40 


43.18 


41.93 


27.88 


20.51 


35.22 


40.40 


43.37 


30.62 


22.24 


34.81 


43.09 


45.80 


31.34 


22.41 


34.86 


43.69 


43.43 


30.03 


20.63 


35.00 


40.63 


41.06 


29.72 


21.51 


37.59 


40.35 


46.06 


28.74 


22.47 


3547 


39.63 


41.92 


31.62 


21.19 


3572 


41.84 


42,70 


29.16 


21.13 


33.49 


41.09 


43.45 



Obsen^at^r: H. Mohn. 



Die Reduetion auf das Centrum ist dalier = o. 

Die Reduetion bei Visirungen nach Basis A: 
von Basis B ist die obere Tafel visirt: d = + 0.050' 
Husbergö ist die untere Tafel visirt: + 0.150 

der Sternwarte do. do. — 0.125 

Näsodtangen do. do. + 0.043 

Toaas do. do. + 0.150 

Kolsaas do. do. - 0.073 



log. A 



w 



4.0997 R 


led. = + 


0.820 


4.1927 


+ 


1.985 


4.0337 


— 


2.381 


4.3471 


+ 


0.399 


4.5281 


+ 


0.918 


4.6644 


— 


0.326 



Art der Signalisirung. 



Basis B: der schwarze Streifen der oberen Tafel. 

Husbergö: der schwarze Streifen der unteren Tafel. 

Toaas i 

die obere Tafel, die sich scharf gegen den Himmel zeigt. 

Vardaas i 

Näsodtangen: die Tafel gegen die See projicirt. 

Kolsaas: die obere Tafel gegen den Himmel projicirt. 

Sternwarte: die Mitte des schwarzen Streifens und der Tafel. 

Haukaas: die Stange. 
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Annahme. 




Basis B 


9 

o o 


0.00 


Husbergö 


- 63 32 


38 + A 


Toaas 


63 56 


14 + B 


Vardaas 


— 89 48 


30 + C 


Näsodtangeii 


— 90 12 


20 + D 


Kolsaas 


— 129 8 


35 + K 


Sternwarte 


— 146 45 


40 + F 


Ilaukaas 


— 215 16 


42 + (t 



Endgleichungen. 

— 3.807 = -h 21.000 A — 3.000 B — 3.000 C — 3.000 D - 3.000 E - 3.000 F — 3.000 G 

— 16.129 — — 3.000 A + 21.000 B — 3.000 C — 3.000 D — 3.000 E — 3.000 F — 3.000 G 

— 11-343 = — 3.000 A — 3.000 B + 21.000 C - 3.000 D — 3.000 E — 3.000 F — 3.000 G 
+ 30.441 = — 3.000 A — 3.000 B — 3.000 (' + 21.000 D - 3.000 E — 3.000 F — 3.000 G 

— 17.271 — — 3.000 A - 3.000 B - 3.000 C - 3.000 D + 21.000 E - 3.000 F — 3.000 G 
-f 28.713 = — 3.000 A — 3.000 B — 3.000 C 3.000 D — 3.000 E + 21.000 F — 3.000 G 
+ 3-393 = — 3.000 A - 3.000 B — 3.000 C — 3.000 D — 3.000 E - 3.000 F + 21.000 G 



Die abgeleiteten Gleichungen. 

— 3.807 = + 21.000 A — 3.000 B — 3.000 C — 3.000 D - 3.000 E — 3.000 F — 3.000 G 

— 16.673 ~ + 20.571 B - 3.429 C - 3.429 D - 3.429 E - 3.429 F - 3.429 G 

— 14.666 = 4- 20.000 C — 4.000 D — 4.000 E — 4.000 F — 4.000 G 
+ 24.185 = H- 19.200 D — 4.800 E — 4.800 F — 4.800 G 

— 17.481 = -H 18.000 E — 6.000 F ~ 6.000 G 
+ 22.676 = + 16.000 F ~ 8.000 G 
4- 8.695 = +12.000 G 

99 t9 99 t9 t9 t9 99 

A = + 0.424, B - r= 0.089, ^' ~ + o.iio, D = + 1.851, E — - 0.137, F — + 1.780, G — + 0.725. 
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ige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



« 

Basis B 




o 





0.000 


Husbergö 


63 


32 


41.692 + (1) 


Toaas 


- 63 


56 


14.529 + (2) 


Vardaas 


89 


48 


30.864 + (3) 


Näsodtangen 


= 90 


12 


22.355 + (4) 


Kolsaas 


129 


7 


47.719 + (5) 


Sternwarte 


146 


45 


41.237 + (6) 


Haukaas 


= 215 


16 


43.479 + (7) 



Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (I) bis (7). 



(l) = 


+ 


0.0833 [] 


+ 


0.0416 


[2] 


+ 


0.0416 


3 


+ 


0.0416 


(2) = 


+ 


0.0416 [] 


+ 


0.0833 


^2^ 


+ 


0.0416 


3 


+ 


0.0416 


(3) — 


+ 


0.0416 [] 


+ 


0.0416 


'2 


+ 


0.0833 


3 


+ 


0.0416 


(4) = 


+ 


0.0416 [] 


+ 


0.0416 


'2 


+ 


0.0416 


3 


+ 


0.0833 


(s) = 


+ 


0.0416 [] 


+ 


0.0416 


2 


+ 


0.0416 


3 


+ 


0.0416 


(6) — 


+ 


0.0416 [] 


+ 


0.0416 


'2 


+ 


0.0416 


3' 


+ 


0.0416 


(7) = 


+ 


0.0416 [] 


+ 


0.0416 


'i 


+ 


0.0416 


3^ 


+ 


0.0416 



+ 0.0416 

-f 0.0416 

+ 0.0416 

+ 0.0416 

+ 0.0833 

+ 0.0416 

+ 0.0416 



+ 0.0416 

+ 0.0416 

+ 0.0416 

+ 0.0416 

+ 0.0416 

+ 0.0833 

+ 0.0416 



[6] + 0.0416 
[6] + 0.0416 
[6] + 0.0416 
[6] + 0.0416 
[6] + 0.0416 
[6] -f 0.0416 
[6] + 0.0833 
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§4. 



Beobachtungen in B. (Südlicher Endpunkt der Basis). 



No. 


Datum. 


Kreis- 
lage. 


Basis A. 


Toaas. 


Husbergö. 


Näsodtangen. 


Kolsaas. 


Sternwarte. 






** 


9 f 


• «* 


» #• 


f •» 


» /» 


I 


1864 


o» 


0.00 


265 46 10.08 


292 12.63 


299 39 9.40 


319 21 46.96 


344 40 41.02 


2 


Septbr. 


15 


0.00 


9.51 


II. 12 


9.94 


43.94 


40.13 


3 


20. — 26. 


30 


0.00 


II. 16 


11.76 


11.59 


48.43 


45-2 1 


4 




45 


0.00 


11.44 


9-94 


9.55 


47.06 


41.90 


5 




60 


0.00 


10.86 


13.52 


11.04 


46.97 


43.00 


6 




75 


0.00 


10.31 


12.70 


11.24 


46.10 


42.06 


7 




90 


0.00 


11.78 


13.84 


11.66 


46.99 


43.97 


8 




105 


0.00 


12.02 


10.91 


II.OI 


47.80 


41.94 


9 




120 


0.00 


11.35 


13.65 


12.26 


47.64 


44.66 


lO 




135 


0.00 


10.62 


11.98 


10.65 


46.76 


40.86 


II 




150 


0.00 


12.53 


14.39 


11.83 


47.26 


43.04 


12 




165 


0.00 


12.19 


14.08 


12.83 


46.78 


42.77 



lo-zölliges Universalinstrumcnt von Olsen. Obsorvator H. Mohn. 



Beschreibung des Punktes. 



Basis B ist der südliche Endpunkt der auf dem Ekeberg bei Christiania gemessenen 
Grundlinie. Ueber dem in festem Felsen angebrachten Eisenbolzen ist ein Holzsignal aufgeführt, 
das ganz mit dem Signal der Basis A übereinsthnmt. Auch liier wurde das Instrument während 
der Observationen durch zwischen den Strebern ausgespannte Zelttücher geschützt. Die Höhe 
des trigonometrischen Punktes über dem Meere ergab sich diu-ch Nivellement = 132^983. 
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Centrirung. 

In Folge der Beschaffeiilieit des Bodens ergab sieh die Xothwendigkeit, das Instininient 
etwas excentrisch im Verhältniss zum Bolzen aufzustellen; doch war der Abstand nicht grösser, 
als dass man auch hier eine Pappscheibe zur graphischen Darstellung der Centrirungselemente 
in Anwendung bringen konnte. Auf der Scheibe findet man daher angegeben : die gegenseitigen 
Lagen des trigonometrischen Punkt-Loches im Bolzen, der Vertikalaxe des Theodoliten, der Axen 
der oberen und unteren Tafel, ferner die Richtungen der Tafelflächen, sowne die Richtungen 
nach der Basis A und nach dem Toaas. Um täglich das Listrument mit Sicherheit auf demselben 
Platz aufstellen zu können, wurde ein kleines Loch von i'?"5 Diameter im festen Felsen gebohrt. 
Dasselbe wurde geschwärzt und lieferte so einen sicher bestimmten Punkt, senkrecht über 
welchem das Instrument durch das Loth sich einstellen Hess. Die Berechnung der Elemente hat 
folgende Data ergeben: 



i) Bei Visirungen von Basis B nach Basis A 
do. nach der Sternwarte 

do. ■> Kolsaas . . . 

do. / Näsodtangen . 

do. • * Husbergö . . 

do. Toaas . . . 



d -- — 0.406' 


log. A 


— 4.0997 


Red. - 


- 6.656 


d ~ — 0.427 




4.3506 




- 3928 


d — 0.362 




4.7403 




- 1.358 


d — — 0.320 




4.4081 




- 2.579 


d ~ - 0.278 




4.1775 




- 3.810 


d — 0.107 




4.4827 




— 0.726 



2) Bei Visirungen nach Basis B: 

von Basis A ist die obere Tafel visirt . . 
- der Sternwarte ist die untere Tafel visirt d — - 0.254 
= Kolsaas do. do. 
:^ Näsodtangen do. do. 
s Husbergö do. do. 
^ Toaas ist die Stange visirt 



» 



d - 0.046' 


log. A 


— 4.0997 


Red.- 


- 0.754 


d — - 0.254 




4.3506 


, 


- 2.337 


d — — 0.081 




4.7403 




- 0.305 


d + o.oio 




4.4081 




+ 0.081 


d — -h 0.058 




4.1775 




+ 0.795 


d -- H- 0.023 




4.4827 


« 


+ 0.156 



Art der Signaüsirung. 



Basis A: der schwarze Streifen der oberen Tafel. 
Sternwarte: die Mitte des schwarzen Streifens der Tafel. 
Kolsaas: die obere Tafel schwarz gegen den Himmel. 
Näsodtangen: die Tafel gegen die See projicirt. 
Husbergö: der schwarze Streifen der unteren Tafel. 
Toaas: die obere Tafel schwarz gegen den Himmel. 



2* 



1(> 



Annahme. 



Basis A 


— o^' o' o.oo 


Toaas 


= 265 46 10 + A 


Hiiftbergö 


— 292 10 + B 



Näsodtangen = 299 39 10 + C 
Kolsaas =319 21 45 +D 

Sternwarte = 344 40 40 + E 



Endgleichunffen. 

-f 9.176 = +• 20.000 A — 4.000 B — 4.000 C — 4.000 D — 4.000 E 

+ 24.160 = — 4.000 A + 20.000 B — 4.000 C — 4.000 D — 4.000 E 

— 10.856 = — 4.000 A — 4.000 B + 20.000 C - 4.000 D — 4.000 E 

H- 8.512 = -- 4.000 A — 4.000 B — 4.000 C + 20.000 D — 4.000 E 

+ 24.230 = — 4.000 A — 4.000 B — 4.000 C — 4.000 D + 20.000 E 



Die abgeleiteten Gleichungen. 

H- 9.176 = + 20.000 A - 4.000 B — 4.000 C — 4.000 D — 4.000 E 

+ 22.325 = -h 19.200 B — 4.800 C — 4.800 D — 4.800 E 

~- 7.11Q = • + 28.000 r — 6.000 D — 6.000 E 

-h 9.888 = + 16.000 D - 8.000 E 

+ 30550 = + 12.000 E 



A = + 1.154 B ~ + 2.543 C = + 1.084 D = + 1.891 E = + 2. 



n 
546. 



Endgültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



w 



Basis A = o® o' 0.00 

Toaas = 265 46 21.493 + (8) 

Husbergö = 292 o 14.569 + (9) 

Näsodtangen = 299 39 14.340 -H (10) 

Kolsaas = 319 21 14.087 + (11) 

Sternwarte = 344 4© 43-745 + (12) 
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Cleichunffen zur Bestimmungr der unbekannten Grössen (8) bis (12). 



(8) = + 0.0833 [8] + 0.0416 [9] + 0.0416 [10 

(9) = + 0.0416 [8] + 0.0833 [9] + 0.0416 [10 

(10) = + 0.0416 [8] + 0.0416 [9] + 0.0833 [10 

(11) = + 0.0416 [8] + 0.0416 [9] + 0.0416 [10 
[12] = + 0.0416 [8] + 0.0416 [9] + 0.0416 [10 



] + 


0.0416 [11 


+ 


0.0416 


12 


] + 


0.0416 [11' 


-h 


0.0416 


12 


] + 


0.0416 [11 


+ 


0.0416 


12 


] + 


0.0833 [11 


+ 


0.0416 


["] 


] + 


0.0416 [11 


+ 


0.0833 


["] 



1(> 



Annahme. 



Basis A — o^' 


0' 


0.00 


Toaas = 265 


46 


10 + A 


Husbergö = 292 





10 + B 


Näsodtangen =299 


39 


10 + C 


Kolsaas 319 


21 


45 + I> 


Sternwarte — 344 


40 


40 + E 



Endgleich u nsren . 

+ 9.176 = +• 20.000 A — 4.000 B — 4.000 C — 4.000 D — 4.000 E 

-f 24.160 = — 4.000 A + 20.000 B — 4.000 C — 4.000 D — 4.000 E 

— 10.856 = — 4.000 A — 4.000 B + 20.000 C - 4.000 D — 4.000 E 

+ 8.512 = — 4.000 A — 4.000 B — 4.000 C + 20.000 D — 4.000 E 

+ 24.230 = — 4.000 A — 4.000 B — 4.000 C — 4.000 D + 20.000 E 



Die abgeleiteten Gleicliungen. 

+ 9.176 = + 20.000 A — 4.000 B — 4.000 C — 4.000 D — 4.000 E 

+ 22.325 = + 19.200 B — 4.800 C — 4.800 D — 4.800 E 

-7- 7.1 10 = • + 28.000 r — 6.000 D — 6.000 E 

+ 9.888 = + 16.000 D - 8.000 E 

+ 30-S5<> = + 12.000 E 



n H *f 



A = + 1.154 B — + 2.543 C = + 1,084 D = + 1.891 E == + 2.546. 



Endgültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



ft 



Basis A =0^0' 0.00 

Toaas = 265 46 21.493 + (8) 

Husbergö = 292 o 14.569 + (9) 

Näsodtangen = 299 39 14.340 + (10) 

Kolsaas = 319 21 14.087 + (n) 

Sternwarte = 344 40 43-745 + (") 
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ungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (8) bis (12). 



(8) = + 0.0833 L^] + 0.0416 [9] + 0.0416 [10 

(9) = + 0.0416 [8] 4- 0.0833 [9] + 0.0416 [10 

(10) = + 0.0416 [8] + 0.0416 [9] 4- 0.0833 [10 

(11) = 4- 0.0416 [8] + 0.0416 [9] + 0.0416 [10 
[12] = + 0.0416 [8] + 0.0416 [9] + 0.0416 [10 



] + 


0.0416 




-h 


0.0416 


12 


] + 


0.0416 


• * 


+ 


0.0416 


12 


] + 


0.0416 


» ■ 


+ 


0.0416 


12 


'] + 


0.0833 




+ 


0.0416 


•"] 


] + 


0.0416 


1 4 


+ 


0.0833 


:»] 
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i; 5. Beobachtungen 



No. 





Datum. 

1 


I 


1 " ' " 

1864 


2 
3 


August 


4 


2.-6. 


5 
6 




7 
8 




9 




lO 




II 




12 





Kreislage. 


Sternwarte. 


Basis 


A. 


Haukaas. 




' ff 


» 


n 


». ff 


©0 


0.00 


18 18 


58.07 


38 2 18.85 


15 


0.00 




57.13 


18.04 


30 


0.00' 




54.79 


17.69 


45 


0.00 




57.71 


18.18 


60 


0.00 




57.54 


21.81 


75 


0.00 




56.01 


18.12 


90 


0.00 




56.90 


20.18 


105 


0.00 




57.35 


19.12 


120 


0.00 




58.91 


17.97 


135 


0.00 




52.01 


14.37 


150 


0.00 




58.50 


18.83 


165 


0.00 




55.93 


20.91 



lo-zölliges Universalinstrument von Olsen. 



Beschreibung des Punktes. 

Der trigonometrische Punkt des Toaas liegt im Hauptkirchspiele Näsodden auf einer 
kleinen Berghöhe westlich vom Bauernhöfe To. liier hatte ein bei der früheren trigonometrischen 
Vermessung benutztes Bteinsignal gestanden. Das.selbi^ war jedoch schon theilweis niedergerissen, 
als das neue Signal aufgeführt wurde. Bei der Errichtung des letzteren wurde das alte Stein- 
geröll so gut wie möglich bei Seite geschafft, und in dessen Mitte ein von 4 Strebern und 4 Hülfe- 
strebem gestützter Mast aufgerichtet, auf dessen oberer, horizontal abgeschnittener Fläche ein Brett 
angebracht wurde, auf welchem das Instrument gestellt werden konnte. Um den Mast zu stützen, 
Avurde das Steingeröll um denselben aufgehäuft, l'm den Mast herum, von demselben und den 
Strebebalken ganz unabhängig, wurde eine mit Dielen belegte Cialerie aufgeführt, auf welcher das 
pyramidenförmige Signal ^nit Stange und zwei Tafeln ruhte. Nördlich von dem den Mast um- 
gebenden Steingeröll, aber dicht neben demselben, wurde ein Eisenbolzen in den festen Fels ein- 
gelassen. Bei den Beobachtungen auf dem Toaas trat der Umstand ein, dass man, wenn man 
nacli Vollendung der Beobachtungsreihe des Satzes wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrte, 
nicht auf denselben Punkt des Limbus zurückkam, l^m diese Erscheinung, die bei der Frage 
wegen der Anwendbarkeit hoher Ilolzsignale von einiger Wichtigkeit ist, näher zu untersuchen, 
Avurde das Instrument auf ein besonders scharf pointables Object eingestellt, die Mikroskope ab- 
gelesen und die Zeit notirt. Nach Verlauf von 20 Minuten zeigte das Object sich im Femrohr 
bedeutend nach links gerückt, worauf das Signal wie<ler pointirt, und die Mikroskope aufs Neue 






1J> 



auf Toaas. 





Basis H. 

r rt 


Glejnaas. 


Vaardaas. 


Gjävlekol. 

t n 


Kolsaas. 
» " 


Opkuven. 




' " 


' " 


' '' 




40 8 62.67 


170 45 12.58 


244 33 44.62 


265 57 34.70 


307 14 27.76 


325 27 51.33 




58.63 


8.92 


46.88 


37.38 


28.73 


50.22 




56.15 


3.37 


46.20 


35.81 


25.26 


50:59 




60.05 


9.29 


46.84 


34.49 


29.17 


47.82 




62.44 


10.65 


43.83 


31.97 


26.43 


48.67 




57.73 


11.82 


45.75 


31.98 


25.44 


53.27 


• 


59.69 


10.15 


46.48 


34.81 


29.23 


51.50 




59.29 


8.93 


46.40 


31.73 


25.97 


51.64 




57.53 


11.64 


47.56 


35.15 


28.71 


50.72 




54.18 


8.76 


41.48 


30.10 


23.42 


48.80 




57.45 


10.97 


44.65 


33.32 


28.94 


52.09 




59.91 


8.48 


45.08 


33.66 


28.62 


5371 



Observator: H. Mohn. 



abgelesen wurden. Aus den verschiedenen Versuchen, die angestellt wurden, ergab es sich, dass 
man bei einem Cyclus von Beobachtungen (Satz) der 20 ' in Anspruch nimmt, wenn die Sonne 
den Mast bescheint, eine Veränderung von 1 2 " erwarten muss. Das Instrument selbst war 
immer gegen die Sonne geschützt. Gegen Sonnenuntergang war die* Wirkung geringer. Ebenso 
bei über^völktem Wetter mit einzelnen Sonnenblicken. Nach Regen hatte die Drehung entgegen- 
gesetzte Richtimg. Diese Drehung des Mastes scheint nicht von irgendwelcher merkbaren Orts- 
veränderung seiner Axe begleitet gewesen zu sein, da die zwei angestellten Bestimmungen über 
die Lage derselben auf o« 0015 übereinstimmen. Die Höhe des trigonometrischen Punktes über 
dem Meere = 2 15?» 5 23. 



Centrirungr. 

Obgleich der Bolzen, wegen des den Mast umgebenden Steingerölls, in Bezug auf das 
Signal ziemlich excentrisch angebracht werden musste, wurde doch auch hier eine Pappscheibo 
zur Darstellung der Centrirungselemente angewendet. Die Winkel Vo, welche von der Richtmig 
nach der Sternwarte aus gerechnet sind, wurden vermittelst der Sehnen bei ^ ' Radius gemessen. 
Die Abstände vom Bolzen fand man für: 



2C) 

die Verticalaxe des Theodolits = 2.343 mit y^ = 19^ o' 

den schwarzen Streifen der oberen Tafel (OS) . . . ==2.100 :> y^, = 18 52 

die Verticale des Schwerpunkts der oberen Tafel (OM) = 2.149 ^ Jo = ^^ 5^ 

die Stange (S) = 2.325 » yo = 21 30 

die Verticale des Schwerpunkts der unteren Tafel (NM)= 2.355 ' Jo = 26 54 

die Mitte der vorderen Fläche der unteren Tafel (NT) = 2.368 » y,, = 27 57 

den schwarzen Streifen der unteren Tafel (NS) . . . =2.379 » yo = 28i4 

Hieraus wird die Reduction gefunden: 
Bei Visinmgen von Toaas nach der Sternwarte y = - 19^ C log. /^ = 4.53293 Red. = — 4.61 1 







» 


Basis A 


— 


41 






4.52808 




— 


O.I7I 






:d 


Basis B 


+ 21 


9 






4.48269 




+ 


5.739 






> 


(rleinaas 


+ 151 


45 






4.«5377 




+ 


3.204 






» 


Gjävlekollen 


+ 246 


58 






4.93663 




— 


5.145 






» 


Kolsaas 


+ 288 


14 






4.64644 




— 


10.358 






» 


Vardaas 


+ 225 


34 






4.62612 




— 


8.162 






5 


Opkuven 


+ 306 


27 






4.98926 




— 


3.985 






» 


Haukaas 


+ 19 


2 






4.70114 




+ 


3.137 


• 

1 


V^isinmgen nach Toaas: 


m 












»m 




jn 


i der Sternwarte 


Vt (OS+OM) d = 


= 2.125 ; 


y - 


341^ 


6' 


Red. - 


— 


4.161 




» 


Basis A 




Vf (OS + OM) 


2.125 




359 


24 




— 


0.136 




i 


Basis B 




V, (OS+OM) 


2.125 




21 


15 




+ 


5.228 




9 


(rleinaas 




OM (1 mal) 


2.149 




151 


49 




+ 


2.932 




9 


do. 




NM ((> mal) 


2.368 




142 


48 




+ 


4.136 




•% 


do. 




S (2 mal) 


2.325 




149 


15 




+ 


3.434 




> 


do. 




Mittel 












+ 


3.84s 




3 


(jrjävlekollen 




V, (NT + NS) 


2.373 




237 


52 




— 


4.796 




» 


Kolsaas 




V2 (NT+NS) 


2.373 




279 


9 




— 


10.907 




» 


Ilaukaas 




OM 


2.149 




19 


8 




+ 


2.892 




» 


Opkuven 




S 


2.325 




303 


57 




— 


4.085 





Art der Signalisirung. 

Vardaas: die obere Tafel. 

(ijävlekoUen: die obere Tafel, bisweilen auch die Spitze der Pyramide 

Kolsaas: die obere Tafel. 

Opkuven: die Stange oder die Spitze der Pyramide. 

Sternwarte: die Mitte der Tafel. 
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Basis A: die untere Tafel. 

Ilaukaas: die Stange oder die Spitze der Pyramide. 

Basis B: die Stange. Das Signal war zum Theil durch vorstehende Bäume gedeckt. 

Glejnaas: die obere Tafel. 

Annahme. 



Sternwarte 


— 


oo 


0' 


M 
0.00 


Basis A 




i8 


18 


SS + A 


Haukaas 




38 


2 


IS + B 


Basis B 


— 


40 


8 


SS + c 


Glejnaas 


— 


170 


45 


10 + D 


Vardaas 




244 


33 


4S + E 


Gjävlekollen 


= 


265 


57 


30 + F 


Kolsaas 




307 


14 


25 + « 


Opkuven 




325 


27 


so + H 



Endgleichunfiren. 




Die abgeleiteten Gleichungen. 

— 2.667 = + 21.333 A - 2.667 B - 2.667 C - 2.667 I^ - 2.667 E - 2.667 F - 2.667 ü - 2.667 H 
+ 43.116 = + 21.000 B - 3.000 C — 3.000 1) — 3.000 E — 3.000 F — 3.000 G — 3.000 H 
+ 52.827= +20.571 C- 3.429 D- 3.429 E- 3.429 F- 3.429 G- 3.429 H 

— 28.703= + 20.000 D— 4.000 E— 4.000 E— 4.000 G— 4.000 H 

— 24.028= + 19.200 E- 4.800 E- 4.800 G— 4.800 H 
+ 48.637= + 18.000 E— 6.000 G— 6.000 H 
+ 29.978= + 16.000 G— 8.000 H 
+ 10.359= + 12.000 H 

A= +1.740 B = + 3.662 C =+3.810 D = + 0.046 E = + o.48o F = + 3.758 G = + 2.305 H = + o.863 

8 



22 



Endgrültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen, 



Sternwarte 


— 


oo 


0' 


M 
0.00 






Basis A 


— 


i8 


19 


2.742 


+ ( 


>3) 


Haukaas 




38 


2 


27.004 


+ ( 


>4) 


Basis B 


— 


40 


9 


9.960 


+ ( 


>5) 


Glejnaas 




170 


45 


15.921 


+ ( 


>6) 


Vardaas 


— 


244 


33 


42573 


+ ( 


>7) 


Gjävlekol 


— 


265 


57 


24.006 


+ ( 


>8) 


Kolsaas 




307 


13 


57.122 


+ ( 


;i9) 


Opkuven 


— 


325 


28 


"•573 


+ ( 


>o) 



Gleichungen zur Bestimmungr der unbekannten Grössen (13) bis (20). 



{13) = + 0.0833 

{14) = 4- 0.0416 

(15) = + 0.0416 

(16) = + 0.0416 
{i7) = + o.o4i6 
(18) = + 0.0416 
{19) zz= + 0.0416 
^20) = + 0.0416 



[13] +0.0416 
[13] +0.0833 
[13] +0.0416 
[13] +0.0416 
[13] +0.0416 
[13] +0.0416 
[13] +0.0416 
[13] +0.0416 



[14] +0.0416 
[14] +0.0416 
[14] -f 0.0833 
[14] +0.0416 
[14] +0.0416 
[14] +0.0416 
[14] +0.0416 
[14] +0.0416 



[15] +0.0416 
[15] +0.0416 
[15] +0.0416 
[15] +0.0033 
[15] +0.0416 
[15] +0,0416 
[15] +0.0416 
[15] +0.0416 



[16] +0.0416 [17 
[16] +0.0416 [17 
[16] +0.0416 [17 
[16] +0.0416 [17 
[16] +0.0833 [17 
[16] +0.0416 [17 
[16] +0.0416 [17 
[17] +0.0416 [17 



+ 0.0416 [18] +0.0416 
+ 0.0416 [18] +0.0416 
+ 0.0416 [18] +0.0416 
+ 0.0416 [18] +0.0416 
+ 0.0416 [18] +0.0416 
+ 0.0833 [18] +0.0416 
+ 0.0416 [18] +0.0833 
+ 0.0416 [18] +0.0416 



[19] + 0.0416 [20J 
[19] + 0.0416 [20] 
[19] + 0.0416 [20] 
[19] + 0.0416 [20] 
[19] + 0.0416 [20] 
[19] + 0.0416 1^20] 
[19] + 0.0416 [20] 
[19] + 0.0833 [20] 
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§ 6- 

Beobachtungen auf Eusbergö. 



No. 


Datuni. 


Kreis- 
lage. 


Näsodtangen. 


Sternwarte. 


Basis A. 

' *^ 


Basis B. 


Kolsaas. 








* tr 


t n 


' " 


* " 


I 


1864 


©0 


0.00 


76 23 47.35 


113 15 44.32 


161 43 19.16 


18 30 58.46 


2 


Aug. 26. 

1 * 1 


15 


0.00 


45.96 


47.30 


20.87 


57.56 


3 


30 


0.00 


48.55 


43.99 


20.26 


57.80 


4 


bis 31. und 


45 


0.00 


46.16 


43.07 


19.01 


59.78 


5 


Sept. 2. 


60 


0.00 


48.85 


45.78 


19.09 


58.18 


6 


i& 


75 


0.00 


47-o6 


46.23 


20.88 


58.73 


7 




90 


0.00 


46.88 


44.64 


20.07 


59.42 


8 


• 


105 


0.00 


46.22 


45.13 


18.40 


57.27 


9 




120 


0.00 


49.97 


46.74 


21.35 


62.74 


lO 




135 


0.00 


48.43 


46.95 


19.73 


59.16 


II 




150 


0.00 


48.40 


45.77 


19.17 


59.91 


12 




165 


0.00 


48.43 


44.38 


17.56 


59.44 



o-zölliges Universalinstrument von Olsen. Observator: H. Mohn. 



Beschreibung des Punktes. 



Die Insel Husbergö ist die südlichste der in dem BundeQord liegenden kleineren Inseln. 
Dieselbe ist vollständig entwaldet. Auf der dominirenden Höhe wurde ein oflTenes Holzsignal von 
derselben Art, wie bei Basis A, errichtet. Das Signal trug zwei gegeneinander senkrecht stehende 
weisse Tafeln, auf welchen ein centraler schwarzer Strich aufgemalt war. Der eiserne Bolzen, 
welcher den trigonometrischen Punkt bezeicliiiet, ist ungefilhr in der Mitte des Signales an- 
gebracht. Die Signaltafeln sind so in den Mittelbalken eingelassen, dass ihre Flächen mit den 
Seiten desselben gleiche Flucht haben. Das Instrument wurde genau in der Verticalen des 
Bolzens aufgestellt, und wie gewöhnlich gegen Sonne und Wind durch Zelttücher geschützt, die 
man zwischen den Strebern des Signals ausspannte. Die Höhe des trigonometrischen Punktes 
über dem Meere ist = 32?459. 
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Centrirung. 

Die Reduction bei X'isirungen von Husbergö = o. 

Die Reduction bei Visirungen nach Husbergö: 

von Basis A ist die untere Tafel visirt: d = -h 0.190 log. A = 41927 Red. + 2.514 

» Basis B — - — — 5 — d = — 0.000 4-i775 — 0.000 

> der Sternwarte ist die obere Tafel visirt d = — 0.008 4.2525 — 0.092 

» Kolsaas — = — — - — d = 4- 0.118 4.6252 + 0.577 

» Näsodtangen — 5 — — r — d — + 0,122 40359 + 2.316 

Art der Signalisirung*. 

Näsodtangen: die Mitte der Tafel. 

Kolsaas: die Mitte der oberen Tafel. 

Sternwarte: die Mitte des schwarzen Streifens der Tafel. 

Basis A: Die Mitte des Streifens der unteren Tafel, die sehr schräge gegen die Visirungslinie 

steht, sodass ihre Dicke sichtbar ist. 
Basis B: der schwarze Streifen der unteren Tafel, die grade gegen Husbergö. gekehrt war. 



Annahme. 




Näsodtangen = 


^ n 
0.00 




Sternwarte = 


76 23 45 + 


A 


Basis A — 


113 15 45 + 


B 


Basis B 


161 43 20 + 


C 


Kolsaas = 


18 31 00 + 


D 



Endgleichungen. 

+ 56.304 = 4- 19.200 A — 4.800 B — 4.800 C — 4.800 D 

+ 0.384 = - 4.800 A + 19.200 B — 4.800 C — 4.800 D 

— 17.136 = — 4.800 A — 4.800 B + 19.200 C — 4.800 D 

— 31.296 = - 4.800 A — 4.800 B - 4.800 C + 19.200 D 

Abgeleitete Gleichungen. 

+ 56.304 = + 19.200 A - 4.800 B — 4.800 C - 4.800 D 

+ 14.460 = + 18.000 B — 6.000 C — 6.000 D 

+ 1.760 = + i6.ooo.C — 8.000 D 

— 11.520 = -f 12.000 D 

n f* » tt 

A = + 2.690 B = + 0.360 C = — 0.370 D = — 0.960. 
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Endsrültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen 

Näsodtangen o® o' o.oo 

Sternwarte 76 23 46.410 + (21) 

Basis A 113 15 47.345 + (22) 

Basis B 161 43 20.425 + (23) 

Kolsaas 18 30 15.344 -h (24) 



Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (21) bis (24) 

(21) = + 0.0833 [21] + 0.0416 [22] + 0.0416 [23] -f 0.0416 [24] 

(22) = + 0.0416 [21] -f 0.0833 [22] + 0.0416 [23] + 0.0416 [24] 

(23) = + 0.0416 [21] -f 0.0416 [22] + 0.0833 [23] + 0.0416 [24] 

(24) = -h 0.0416 [21] + 0.0416 [22] + P.0416 [23] + 0.0833 [24] 



2Ä 



$ -. 



Beobachtnngen 



Auf d«n zmn Xn^^mfßa^Axwrhen Puiiii o^r Si<eiTiT4n<e ^^em-iLh^j Cftjcci, einem Scein- 

1S64 Beirjittelitaiigeii tör die 



Xo. 



DsatonL 



i-lage-- 



P 



I 

2 

S 

4 

6 

7 
8 

9 
10 

II 

12 

13 
14 

'5 
16 

17 
18 



1864 

Juli 5. — II. 
und 15. 


28.8 

45 

59 

89 




90 
118 




«35 




145 




149 
178 




59 




119 




«79 




29 




74 




119 
164 



« 




• • • 




0.00 


3 


Si 3 SS-^S 


3 


0.00 


4 . 


34-07 


4 


0.00 


« 
3 


32.66 


3 


0.00 


4 


32-61 


4 


0.00 


4 


30-64 


4 


0.00 


3 


34-49 


3 


0.00 


4 


3363 


4 


0.00 


3 


33-42 


3 


0.00 


I 


34-60 


I 


0.00 


4 


29.91 


4 


o.cx> 


4 


32.69 


4 


0.00 


2 


32.20 


2 


0.00 


2 


31.68 


2 


0.00 


2 


37.00 


2 


o.oo 


2 


34.44 


2 


0.00 


2 


39.75 


2 


0.00 


2 


40.81 


2 


0.00 


2 


353« 


2 



lo-zißWiges Universalinstrument von Olsen. Observator: Fearnley. 



No. 



Datum. Kreislage. Basis A. " p Husbergö. 









r " 







1 


t H 




I 


1864 


oö 


0.00 


4 


59 


54 


56.76 


4 


2 


Juli 15. — 20. 


10 


0.00 


4 






57-39 


4 


3 




20 


0.00 


4 






56.92 


4 


4 




30 


0.00 


4 






55-73 


4 


5 




40 


i 0.00 


4 






54.30 


4 


6 




50 


0.00 


4 






56-71 


4 


7 




60 


0.00 


4 






57.«6 


4 


8 




70 


0.00 


4 






53.68 


4 


9 




80 


0.00 


4 






56-15 


4 



2-zölligcr Theodolit von Reichenbach. 
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auf der Sternwarte. 

pfeiler auf der Ostseite des Hauptgebäudes, sind zu verschiedenen Zeiten des Jahres 
Gradmessung angestellt. 



Basis A. 


p 


Toaas. 


P 


Näsodtangen. 


P 


Kolsaas. 


p 


f ff 




f ff 




f ff 




f w 




21 8 36.59 


3 


100 8.87 


2 


115 36 49 39 


3 


178 18 54.98 


3 


37.97 


4 


11.46 


4 


53.66 


4 


54.06 


4 


37.08 


3 


10.78 


2 


50.11 


3 


58.32 


3 


40.54 


4 


10.88 


4 


54.04 


4 


59.41 


4 


37.99 


4 


10.84 


4 


52.58 


4 


54.73 


4 


39.73 


3 


10.14 


2 


51.33 


3 


54.08 


3 


38.66 


4 


10.72 


4 


52.68 


4 


56.35 


4 


34.65 


3 


10.27 


2 


51.46 


3 


55.27 


3 


35.50 


I 


13-40 


I 


54.36 


I 


56.52 


I 


36.84 


4 


10.46 


4 


50.59 


4 


54.64 


4 


38.28 


4 


11.94 


4 


52.13 


4 


57.55 


4 


37.93 


2 


10.02 


2 


49.09 


2 


57.42 


2 


36.18 


2 


II. 13 


2 


52.38 


2 


54.58 


2 


40.73 


2 


10.58 


2 

1 


56.91 


2 


60.51 


2 


35.37 


2 


1 11.00 


2 


1 54-00 


2 


57.32 


2 


40.00 


2 


14.50 


2 


60.62 


2 


60.12 


2 


43.81 


2 


14.69 


2 


60.44 


2 


58.07 


2 


39.12 


2 


i 11.75 


2 


49.75 


2 


58.87 


2 



Das Gewicht p bezeichnet die Anzahl der Pointirungen mit derselben Kreislage. 



Toaas. 


p 


Näsodtangen. 


1 

p 


Kolsaas. 


f ff 


» >' 


1 


' '' 


78 51 35.32 


4 


; 94 28 13.14 


4 


157 10 21.77 


33.48 


4 


16.54 


4 


20.37 


32.18 


4 


16.18 


4 


19.21 


32.24 


4 


15.78 


4 


16.07 


31.72 


4 


13.47 


4 


19.36 


30.23 


4 


11.95 


4 


16.78 


30.98 


4 


13.32 


4 


18.66 


31.01 


4 


13.46 


4 


! 16.51 


33.12 


4 


14.78 


4 


i 17.56 



J !i 



4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 



Haukaas. 


P 


f ff 




338 51 22,33 


4 


23.67 


4 


22.68 


4 


19.00 


4 


22.99 


4 


23.32 


4 


23.27 


4 


18.63 


4 


18.50 


4 



Observator L. Broch. 
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No. 


Datum. 


Kreislage. 


Basis A. 


P 


Basis B. 


P, 


Toaas. 


P 




1864 




r tf 


1 


1 

r n 


1 


f '' 




I 


oo 


0.00 


4i 


17 54 62.82 


4 ! 


78 51 32.43 


4 


2 


Oktober 


15 


0.00 


4 


60.55 


4 


32.04 


4 


3 




30 


0.00 


4 


62.11 


4 


33.62 


4 


4 


5., 6. und 7. 


45 


0.00 


4 


61.77 


4 


31.14 


4 


S 




60 


0.00 


4 


62.59 


4 


33.62 


4 


6 




75 


0.00 


4 


62.55 


4 


32.21 


4 


7 




90 


0.00 


4 


62.33 


4 


32.60 


4 


8 




105 


0.00 


4 


58.47 


4 


30.5? 


4 


9 




120 


0.00 


4 


63.45 


4 


32.98 


4 


lO 




135 


0.00 


4 


57.80 


4 


29.77 


4 


II 


( 


150 


0.00 


4 


62.95 


4 


32.20 


4 


12 


1 


1 165 


0.00 


4 


62.60 


4 


32.27 


4 



lo-zöUiges Universalinstrument von Olsen. Observator: II. Mohn. 



Beschreibung des Punktes. 



Als trigonometrischer Punkt bei der Sternwarte wurde im Garten östlich vom 
Hauptgebäude auf einem quadratischen, 07*7 hohen Unterbau, dessen Seiten 2"! 5 betragen, ein 
07674 hoher Steinpfeiler errichtet. Dieser Pfeiler diente als Stand des Theodoliten. In der 
oberen horizontalen Fläche des Steines war das Centrum durch ein Bohrloch markirt. In dieses 
passte der Zapfen der Tafel, welche bei der Pointirung der Sternwarte als Mire diente. Die 
rectanguläre Tafel bestand aus starkem, o?»77 breitem Eisenblech, dessen weissgemalte Vorder- 
seite durch einen o™ii breiten, schwarzen Verticalstreifen halbirt war. Der an der unteren 
Kante der Tafel angebrachte Zapfen lag nicht genau in der Verlängerung ihrer Axe, sondern 
etwas schief zu derselben, ausserdem war das Bohrloch auch nicht genau vertical. Dadurch sind 
die \mten angeführten Correctionen beim Visiren entstanden. Die Höhe der horizontalen Ober- 
fläche des steinernen Pfeilers über dem Meere = 24"? 795. 

In Bezug auf den jetzigen Dreieckspunkt «Sternwarte^ sind die Coordinaten: 

X 

(westlich) 

für den Meridiankreis i8«8i8 

3 das Centrum des Thurmes der Sternwarte .... 28"» 943 
» das Centrum des Pfeilers in dem für die Gradmessung 
eingerichteten Observatorium, wo Beobachtungen 
für Azimut, Polhöhe und Länge angestellt werden i8"i8i8 i2?'o53 



y 

(südUch) 
i"3oi6 
i™oi6 
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Centrirunsr. 

Die Reduction auf das Centrum = o. 

Die Reduction bei Visirungen nach der Sternwarte: 

von Basis A: d = - 0.068 log. A = 4.0337 Red. = - 1.297 

Basis B: d = — 0.077 4.3506 — 0.708 

Husbergö: d = — o.iii 4*2525 — 1.280 

Toaas: d = — 0.107 4-5329 — 0.644 

Kolsaas d = + 0.025 45566 -f 0.144 

Näsodtangen d = — 0.107 4.2698 — 1.187 



Art der Signalisirung. 



Basis A: der Streifen der unteren Tafel. 

Basis B: die Mitte der miteren Tafel. 

Husbergö: der Streifen der oberen Tafel. 

Toaas : die Mitte der oberen Tafel ; bei guter Beleuchtung : der Streifen. 

Näsodtangen: die Mitte der Tafel. 

Kolsaas: die Mitte der oberen Tafel. 

Haukaas: die Stange. 





Anna 


hme. 






Basis A 




oo 


0' 


0'- 


1 




Husbergö 


= 


59 


54 


55 


+ 


A 


Toaas 


= 


78 


51 


32 


+ 


B 


Näsodtangen = 


94 


28 


14 


+ 


C 


Kolsaas 


= 


157 


10 


18 


+ 


D 


Haukaas 


^ 


338 


51 


21 


+ 


E 


Basis B 


— 


377 


55 





+ 


F 
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Endgleichunsren. 

-f. 15.807 = — 72.386 A — 13.937 B — 14.614 C — 14.614 D — 14.614 E — 0.000 F 

- 8.607 = - 13.937 A +101.687 B - 13.937 C - 13.937 D - 13.937 E -16.000 F 
+ 5.067 = — 14.614 A — 13.937 B + 72.386 C - 14.614 D — 14.614 E — 0.000 F 

— 8.043 = — 14.614 A — 13.937 B — 14.614 C + 72.386 D — 14.614 E — 0.000 F 
+ 18.217 = — 14.614 A — 13.937 B — 14.614 C — 14.614 D + 72.386 E — 0.000 F 
+ 51.520 = — 0.000 A — 16.000 B — 0.000 C — 0.000 D — 0.000 E +32.000 F 



Die abgeleiteten Gleichungen. 



+ 15.807 = + 72.386 A — 13.937 B — 14.614 C — 14.614 D — 14.614 E — 0.000 F 

— 5.564 = + 99.004 B — 16.751 C — 16,751 D — 16.751 E —16.000 F 
+ 7.317 = + 66.602 C - 20.398 D - 20.398 E - 2.707 F 

- 3.552 = + 60.355 D - 26.645 E - 3.536 F 
+ 21.140 = + 48.592 E - 5.097 F 
+ 52.927 = +28.562 F 

#0 tff Atf A9 ff0 fltf 

A == + 0.601 B = + 0.486 C = + 0.478 D = + 0.328 E = + 0.629 F = + 1.853 



ige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



Basis A = o^ 


0' 


0.00 




Husbergö = 59 


54 


58474 


+ (25) 


Toaas = 78 


51 


30.706 


+ («6) 


Näsodtangen = 94 


28 


»6.959 


+ (27) 


Kolsaas = 157 


9 


18.268 


+ (*8) 


Haukaas 338 


51 


24.110 + 


C + (29) 


Basis B =377 


55 


1.997 


+ (30) 
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Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (25) bis (30). 



(25) = 0.01945 [25] + 0.00718 [26] + 0.00920 [27 

(26) = 0.00718 [25] + 0.01496 [26] + 0.00715 [27 

(27) = 0.00920 [25] + 0.00715 [26] + 0.02070 [27 

(28) = 0.00935 [25] + 0.00725 [26] + 0.00903 [27 

(29) = 0.00935 [25] + 0.00725 [26] + 0.00903 [27 

(30) = 0.00367 [25] + 0.00751 [26] -h 0.00367 [27 



+ 0.00935 

+ 0.00725 

H- 0.00903 

+ 0.02097 

+ 0.00947 

+ 0.00367 



[28] + 0.00935 [29] + 0.00367 [30] 

[28] + 0.00725 [29] -f 0.00751 [30] 

[28] + 0.00903 [29] + 0.00367 [30] 

[28] + 0.00947 [29] + 0.00367 [30] 

[28] + 0.02096 [29] + 000.367 [30] 

[28] + 0.00367 [29] + 0.03501 [30] 



4* 
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§ 3. Beobachtungen 



No, 


• 

1 Datnm. 


1 Kreislage. 


Of^raven. 


Stenn 


irarte. 


Uaakaa?. 


Basis A. ' 

1 


Basis B. 




i 




• 


9 


» 


• r 


» 


• 


9 m 


• 


9 m 


• 


9 


m 


I 


1 Aagast 


o» 








0.00 


9« 4S 


3.65 


99 


35 3^'^S 


104 


49.32 


"4 


14 


16.54 


2 


1 12- — «3- 

1 


; »5 






0.00 




i-»o 




37.10 




49.21 






18.57 


3 


1 ^^ 






0.00 


■ 


6.18 




41.7^ 




51.16 






17.34 


4 


r 

1 


*5 






0.00 




0.09 




35-75 




46.90 






15.56 


5 


1 


1 6o 






0.00 




3.11 




3S.22 




50.61 






17.19 


6 


1 


75 






0.00 




1.22 




35.8S 




48.66 






14.23 


7 


1 


90 






0.00 




z,%z 




37.22 




49.15 






14.18 


8 


1 


105 1 






0.00 




3.34 




3S.93 




5 «93 






17.84 


9 


1 


120 






0.00 




3.46 




37.75 




51.22 






17.08 


lO 


1 

1 


»35 i 






0.00 


1 


575 




41.S6 




52.48 






17.42 


11 


1 
1 


150 ] 






0.00 




4-39 • 




39.S5 




52.48 






16.29 


12 


, 


165 ] 






0.00 


■ 


3.26 . 




39.24 




4965 






17.24 



io-2öIliges Universalinstniinent von Olsen. 



BeschreibunfiT des Punktes. 



Der trigonometrische Punkt Kolsaas liegt auf der höchsten Spitze des gleichnamigen 
Berges im Kirchspiele Asker. Das Signal wurde auf derselben Stelle angeführt, wo das frühere, 
im Jahre 1835 errichtete, Signal gestanden hatte, doch muss bemerkt werden, dass die Lage des 
letzteren nicht mehr mit absoluter Sicherheit nachgewiesen werden konnte. Das neue Signal be- 
stand aus einer von vier Strebern gestützten viereckigen Stange, welche bis ganz in den Boden 
herunter reichte und zwei senkrecht gegen einander stehende Tafeln trug. Ueber dem Fusse des 
Signales war ein kleiner Steinhaufen aufgebaut, sodass das Instrument ausserhalb des Signales 



3a 



auf Zolsaas. 



Husbergö. 


Näsodtaugen. 


Toaas. 


Glejnaas. 

t M 


Vardaas. 

r tt 


Gjävlekol. 


t » 


» " 


f ft 


r *f 


123 40 10.69 


129 50 26.19 


147 44 23.65 


174 50 23.73 


204 12 25.96 


257 39 16.33 


9.99 


23.64 


25.45 


25.40 


25.34 


16.82 


10.32 


25-50 


24.73 


24.08 


27.21 


17.61 


9.94 


23.88 


23.54 


22.16 


23.93 


16.40 


13.8^ 


26.72 


21.95 


24.63 


27.08 


17.75 


8.78 


23.43 


23.25 


23.53 


25.56 


19.59 


11.43 


22.42 


22.43 


21.52 


20.00 


16.44 


13.29 


26.98 


27.56 


25-72 


29.87 


19.40 


10.78 


25.49 


25.10 


24.35 


24.40 


16.28 


10.94 


26.17 


26.93 


28.22 


24.99 


17.21 


11.22 


24.82 


20.81 


21.20 


24.19 


16.01 


8.80 


21.77 


22.53 


22.95 


27.12 


15.72 



Observator : H. M h n. 



aufgestellt werden musste. Auf dem ebenen Felsgrund, dicht im Süden des Signales, wurde der 
Theodolit mit der Axe vertical über einem im Gesteine befestigten cylindrischen Bolzen auf- 
gestellt. Letzterer stellt den trigonometrischen Punkt vor, und seine Lage in Bezug auf das 
S^ignal wurde durch Messung der nothwendigen Centrirungsdata bestimmt. Beide Tafeln waren 
o?»94i breit und 0^035 dick, und einfach (ohne Einfiigmig) auf dem Mittelbalken befestigt. Die 
obere, die sich der Sternwarte zuwendete, hatte einen schwarzen, vertikalen Mittelstreifen, die 
andere dagegen keinen solchen. Das Instrument wurde durch Loth scharf über dem Centrum 
des Bolzens eingestellt; die Füsse des Stativs ruhten auf dem harten Porphyrfelsen, in welchem 
kleine Vertiefungen für dieselben eingehauen waren. Die Höhe des Punktes über dem Meere 
= 3i6»765. 
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^ Centrirung. 

Reductiqp. bei Visiningeu von Kolsaas = o. 

Für Berechnung der Reduction bei Visiningen nach Kolsaas hat man die folgenden Data : 
Zwischen dem Bolzen imd einem kleinen Centriningstheodolit wurde eine Grundlinie ge- 
messen = 63' 4"-7S, deren Neigung gegen den Horizont = 12® 30' gefunden wurde. Von dem 
Endpmikte der Grundlinie wurden gemessen: 

von A, NAB = 102O 37'.25 von B, ABN = 9^ 3©' 45" 

0AB =100 49.0 AB0 = 19 49 17 

NA Stemw. = 104 13.3 
0A Sternw. =102 25.05 
wo N die Mitte der vorderen Fläche der unteren Tafel, 
— t — — 5 — oberen — 5 — , 

A den Bolzen, 
B den Centriningstheodolit, 
Sternw. die Sternwarte bezeichnet. 

Hieraus wird, wenn y den Winkel vorstellt, welcher zwischen der Linie vom Bolzen 
zum bezeichneten Punkt auf dem Signale und der Richtung nach der Sternwarte, mit der Sonne 
gerechnet, liegt, gefunden: 

t t 

obere Tafel: die Mitte der vorderen Fläche (OT) d = 11.250 y = 102 25.05 

— i — der Verticallinie durch den Schwerpunkt (OM) d = 11.263 y = 102 38.1 

untere Tafel: die Mitte der vorderen Fläche (NT) d=ii.oi2 y = 104 13. 3 

die Axe der Stange (S) d = 11.343 y = 103 30 
und die Reductionen für Visirungen nach Kolsaas: 



von der Sternwarte (OM) 


d = 11.263 


y = 257^ 


21.9 


log. A 


= 4.55658 


Red. 


- 62.541 




i Basis A (OM) 


11.263 


252 


9.2 




4.66439 




- 47.898 




> Basis B (OM) 


= 11.263 


241 


55.7 




4.74026 




- 37.282 




> Husbergö (OM) 


— 11.263 


232 


29.8 




4.62520 




- 43.696 




► Näsodtangen (OM) 


= 11.263 


226 


19.6 




4.50620 




- 52.581 




> Toaas (OM) 


= 11.263 


208 


25.6 




4.64644 




— 25.080 




► Glejnaas (NT) 


II. 012 


179 


44.4 




5.03318 




+ 0.096 




> GjävlekoUen (OM) 


— 11.263 


98 


30.7 




4.78272 




+ 39.240 




> Opkuven (NT) 


II. 012 


356 


IG 




4.75700 




- 2.657 




► Haukaas (OM) 


= 11.263 


256 


34.4 




4.82905 




- 33.41 
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Art der Signalisirung. 



Sternwarte : der schwarze Streifen der Tafel ; die Richtung geht ganz nahe an der östlichen 

Ecke des Hauptgebäudes vorüber. 

Basis A: die untere Tafel. 

Basis B: die untere Tafel. 

Husbergö: gewöhnlich die obere Tafel, aber oft auch die untere. Häufig konnte die obere 

Tafel, die sich gegen das Wasser projicirte, von diesem nicht unterschieden 
werden, in diesen Fällen war indessen die untere Tafel sichtbar und wurde 
dann visirt. 

Näsodtangen: die Tafel gut sichtbar gegen den Fels. 

Toaas: die untere Tafel. 

GIejnaas: die Tafel gegen den hellen Himmel projicirt. 

Vardaas: der schwarze Streifen der oberen Tafel. 

Gjävlekollen : die Tafel gegen den hellen Himmel projicirt. 

Opkuven: die Stange. 

Haukaas: die Stange. 



Annahme. 




Opkuven 


= . oo 


0' 


H 
0.00 


Sternwarte 


= 98 


48 


3 + A 


Haukaas 


= 99 


35 


38 + B 


Basis A 


= 104O 


0' 


SO-+ C 


Basis B 


= 114 


14 


16 + D 


Husbergö 


= 123 


40 


10 + E 


Näsodtangen 


= 129 


50 


24 + F 


Toaas 


= 147 


44 


23 + G 


GIejnaas 


= 174 


50 


23 + H 


Vardaas 


= 204 


12 


25 + 1 


Gjävlekol 


= 257 


39 


17 + K 



m 



Endgleichungen. 

-6.567 = + 2i.8i8 A - 2.182 B- 2.182 C- 2.182 D- 2.182 E- 2.182 F - 2.182 G - 2.182 H - 2.182 1 - 2.182K 

+ 3.513 = - 2.182 A +21.818 B - 2.182C- 2.182D-- 2.182E- 2. 182 F - 2.182 G - 2.182 H - 2.182 1 - 2.182 K 

-6.567=- 2.182 A -2.182 B +21.818 C - 2.182 D- 2.182 E- 2.182 F - 2.182 G - 2.182 H - 2.182 1 - 2.182K 

4.2.793 = - 2.182 A- 2.182B- 2.182 C +21.818D - 2.182E- 2.182 F - 2.182 G - 2.182 H - 2.182 1 - 2.182K 

+ 8.073 = - 2.182 A- 2.182 B- 2.182 C- 2.182 D +21.818E - 2.182 F - 2.182 G - 2.182 H - 2.182 I - 2.182 K 

+ 5.915=- 2.182 A- 2.182 B- 2.182 C- 2.182 D- 2.182 E +21.818 F - 2.182 G - 2.182 H - 2.182 1 - 2.182K 

+ 7.833 = - 2.182 A- 2.182 B- 2.182 C- 2.182 D- 2.182 E- 2.182 F+21.818 G - 2.182 H - 2.182 1 - 2.182K 

+ 6.873=- 2.182 A- 2.182B- 2.182C- 2.182D- 2.182E- 2.182 F - 2.182 G + 21.818H - 2.182 I - 2.182K 

-0.807=- 2.182 A- 2.182 B- 2.182 C- 2.182 D- 2.182 E- 2.182 F - 2.182 G - 2.182 H+21.818I - 2.182K 

-8.967=- 2.182 A- 2.182 B- 2.182 C- 2.182 D- 2.182E- 2.182 F - 2.182 G - 2.182 H - 2.182 1+21.818K 

Die abgeleiteten Gleichungen. 

-6.567 = + 2i.8i8 A - 2.182 B - 2.182 c- 2.182 D - 2.182 E- 2.182 F- 2.182 G - 2.182 H - 2.182 I - 2.182K 

+ 2.856= + 2 1.600 B — 2.400 C — 2.400 D — 2.400 E — 2.400 F — 2.400 G — 2.400 H — 2.400 1 — 2.400 K 

-6.907= +21.333 C - 2.667 D - 2.667 E - 2.667 F - 2.667 G - 2.667 H - 2.667 I - 2.667 K 

+ 1.590= + 21.000 D - 3.000 E - 3.000 F - 3.000 G — 3.000 H — 3.000 1 — 3.000 K 

+ 7.097= + 20.572 E- 3.428 F- 3.428 G - 3.428 H - 3.428 1 - 3.428 K 

+ 6.1 20= + 20.000 F — 4.000 G — 4.000 H — 4.000 1 — 4.000 K 

+ 9.264= + 19.200 G — 4.800 H — 4.800 1 — 4.800 K 

+ 10.620= + 18.000 H — 6.000 1 — 6.000 K 

+ 6.480= + 16.000 1 — 8.000 K 

+ 1.560= + 12.000 K 

A = + o%3, B = + o'.65, C = + o."23, D = + o.62, E = + o.84, F = + o.75, G = + o.83, H= + o.79, I = + o!47,K = + 0^3 

Endgültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



ff 



Opkuven 


^ 








0.000 


Sternwarte 


= 


98 


47 


47.207 + (31) 


Haukaas 


— 


99 


35 


21.500 + (32) 


Basis A 


= 


104 





33.737 + (33) 


Basis B 


— 


114 


14 


0.148 + (34) 


Husbergö 


— 


123 


39 


55.250 + (35) 


Näsodtangen 


= 


129 


50 


8.583 + (36) 


Toaas 


— ' 


147 


43 


56.756 + (37) 


Glejiiaas 


— 


174 


50 


9.799 + (38) 


Vardaas 


= 


204 


12 


9.303 + (39) 


Gjävlekol 


— 


257 


38 


24.640 + (40) 






Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (31) bis (40). 



(31) = 



(32) = 



(33) = 



(34) = 



(35) = 



(3^) = 



(37) = 



(38) = 



(39) = 



(40) = 



+ 0.0833 [31 
+ 0.0416 [38 
+ 0.0416 [31 
+ 0.0416 [38 
+ 0.0416 [31 
+ 0.0416 [38 
+ 0.0416 [31 
+ 0.0416 [38 
+ 0.0416 [31 
+ 0.0416 [38 
+ 0.0416 [31 
+ 0.0416 [38 
+ 0.0416 [31 
+ 0.0416 [38 
+ 0.0416 [31 

+ 0.0833 [38 
+ 0.0416 [31 

+ 0.0416 [38 

-h 0.0416 [31 

+ 0.0416 [38 



+ 0.0416 [32] 
+ 0.0416 [39 
+ 0.0833 [32 
+ 0.0416 [39 
+ 0.0416 [32 
+ 0.0416 [39 
+ 0.0416 [32 
+ 0.0416 [39 
+ 0.0416 [32 
4- 0.0416 [39 
-f 0.0416 [32 
+ 0.0416 [39 
+ 0.0416 [32 
+ 0.0416 [39 
+ 0.0416 [32 
+ 0.0416 [39 
+ 0.0416 [32 
+ 0.0833 [39 
+ 0.0416 [32 
+ 0.0416 [39 



+ 0.0416 ^33] + 0.0416 [34] 4- 0.0416 [35] H- 0.0416 [36] H- 0.0416 

+ 0.0416 [40]. 

+ 0.0416 [33] + 0.0416 [34] + 0.0416 [35] + 0.0416 

+ 0.0416 [40]. 

+ 0.0833 [33] + 0.0416 [34] + 0.0416 [35] + 0.0416 

+ 0.0416 [40]. 

+ 0.0416 [33] + 0.0833 [34] + 0.0416 [35] + 0.0416 

-f 0.0416 [40]. 

-H 0.0416 [33] + 0.0416 [34] + 0.0833 [35] + 0.0416 

+ 0.0416 [40]. 

4- 0.0416 [33] + 0.0416 [34] + 0.0416 [35] + 0.0833 

•f 0.0416 [40]. 

+ 0.0416 [33] + 0.0416 [34] + 0.0416 [35] + 0.0416 

+ 0.0416 [40]. 

+ 0.0416 [33] 4- 0.0416 [34] + 0.0416 [35] + 0.0416 

+ 0.0416 [40]. 

4- 0.0416 [33] 4- 0.0416 [34] 4- 0.0416 [35] 4- 0.0416 

4- 0.0416 [40]. 

-4- 0.0416 [33] 4- 0.0416 [34] 4- 0.0416 [35] 4- 0.0416 

+ 0.0833 [40]. 



36] + 


0.0416 


[37] 


36] + 


0.0416 


[37] 


36] + 


0.0416 


[37] 


36] + 


0.0416 


37: 


36] + 


0.0416 


[37] 


'36] 4- 0.0416 


[37] 


:36] + 


0.0833 


[37] 


[36] + 


0.0416 


'37: 


:36] + 


0.0416 


[37] 


>] + 


0.0416 


[37' 
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§ 9. Beobachtungen 



No. 

1 


1 

Datum. 

1 


Kreislage. 


Kolsaas. 


1 

1 
1 

p 


Sternwarte. 


p 


I 


September 


0^ 


» " 
0.00 








2 

3 


3. 9. xmd 13. 


20 
40 


0.00 
0.00 








4 


1 


60 


0.00 








5 


1 


80 


0.00 








6 




100 


0.00 








7 i 




120 


0.00 








8 ! 


1 


140 


0.00 








9 i 


, 


160 


0.00 









Observatoren : Näser und Broch. 12-zölligcr Tlieodolit von Reichenbach. 



10 
II 
12 

13 

14 

IS 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 



o 

15 

20 

35 
40 

55 
60 

75 
80 

95 

IOC 

"5 
120 

135 
140 

155 
160 

175 



0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 



3 
3 

3 

2 

3 

I 

3 



r 

86 IS 



rt 



41.45 
4592 

45.83 
42.08 

44.41 
48.06 

38.50 



42.88 

41.58 
41.29 

40.46 
42.25 

Observatoren: Näser und Broch. 



2 
3 



r 

28 ' 


1 
1 


29 1 


30 


i 


31 i 


32 


33 


1 

■1 
1 


34 




35 


1 
i 


36 


i' 



o 

IS 

30 

45 
60 

75 
90 

105 
120 



0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 



ff 



2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 



86 15 41.09 
42.85 
38.66 

43.52 
40.61 

40.10 

37.49 
42.70 

40.96 



2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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auf Näsodtangen. 



Basis A. 



r it 


1 


"S »4 7.^5 


X 


7.75 


Y 


4.75 




5.25 




12.5 




8.0 


I 


12.0 


j 


8.0 




"5 





Basis B. 


P 


a t tt 




144 40 54.75 




58.»5 




61.75 




56.25 




67.50 




58.50 




58.75 




57.75 




63.75 





Husbergö. 



Vardaas. 



294 29 



36.25 

35-75 
36.25 
38.25 
46.00 

36.50 
39.50 
41.50 

47.75 

Einfache Winkel ohne Durchschlagen; jeder Winkel zweimal gemessen. 



115 14 



15s 18 



n 



tt 



11.25 

11.75 

13.87 

7.37 
15.00 

7.50 

9.25 
10.60 

16.25 



tt 




t 't 




' '' 




' " 




5.44 


3 


144 40 58.96 


3 


, 155 18 33.47 


3 , 


294 29 10.51 


2 


8.21 


3 






1 34." 


1 


1 




5.86 


3 


59.20 


2 


32.70 


3 


5.30 


2 


6.72 


2 














6.50 


3 


59.75 


I 


35.04 


3 


6.93 


2 


2.74 


I 






1 




1 
1 




8.29 


3 


61.16 

1 


I 


32.23 


2 


1 II.71 


2 


4.49 


— 


1 




1 28.91 




1 




9.00 








35.50 








4.86 








29.20 


* 


— 




4.81 




60.26 


I 


40.47 








5.03 








33.32 








5.50 




57.75 


I 


37.00 








2.85 








34.59 


j 






6.II 


j 


' 59.37 


I 


; 34.48 




1 




2.91 








29.83 


X 1 


1 — 




8.00 




60.06 


I 


36.16 




— 




6.47 








36.70 




1 





2-zölhger TheodoUt von Reichenbach. Sätzen. 



» 


tf 




1 

* " 


1 
1 


a t n 




r '' 




115 14 


4.45 


2 


144 40 57.33 


2 


155 18 36.30 


2 


294 39 10.36 


2 




6.89 


2 ' 


61.16 


2 


39.83 


2 


5.67 


2 




3.57 


2 


56.74 


2 


3*50 


2 


6.65 


2 




9,14 


2 


60.30 


2 


37.94 


2 


11.88 


2 




6.22 


2 


59.83 


2 ! 


37.29 


2 


9.61 


2 




6.37 


2 


58.97 


2 


34.68 


2 


9.21 


2 




2.66 


2 


56.95 


2 


33.19 


2 


7.10 


2 




7.93 


2 


60.20 


2 


38.22 


2 


12.22 


2 




5.42 


2 


58.80 


2 


34.42 


2 


10.33 


a 



38 



§ 9. Beobachtungen 



No. 


Datum. 


Kreislage. 


Kolsaas. 


p 


Sternwarte. 


P 








i » " 








I 


September 


oo 


0.00 








2 


3. 9. und 13. 


20 

1 


0.00 








3 


^^ ^ *^ 


40 


0.00 








4 




60 


0.00 








5 : 




80 

1 


0.00 








6 j 




; 100 


0.00 








7 




120 


0.00 








8 




140 


0.00 


I I 

1 




9 r 


1 
1 


160 


0.00 


1 




Obsei 


rvatoren,* Näj 


3er und Broch. 12-zölliger Theodolit von Reichenbach. 


1 

1 




1 


• 

t » 


1 
1 


f tt 




10 




0« 1 


0.00 


3 


86 15 41.45 


2 


II 




'5 . 


0.00 


3| 


45.92 


3 


12 




20 


0.00 


3 






13 




35 


0.00 


2 
1 


45.83 


2 


14 




40 


0.00 


3 


42.08 




15 




55 


0.00 


1 


44.41 




i6 




60 


0.00 


3 


48.06 




17 




75 


0.00 


1 
1 


38.50 




i8 




80 


0.00 


1 






19 1 




95 


0.00 




42.88 




20 




100 


0.00 








1 
21 




"5 


0.00 


1 
1 


41.58 




22 




120 


0.00 


1 
1 






23 

1 


1 


135 


9.00 


I 1 

1 


41.29 




24 ! 


1 


140 


0.00 


( 






»5 


i 


155 


0.00 


1 


40.46 




26 


1 


160 1 


0.00 


1 






27 




175 1 


0.00 




42.25 










Observatoren : Näser und Broch. 


1 
1 






t ** 


1' 

' » 




28 ' 


1 


oo ' 


0.00 


2 

1 


86 15 41.09 


2 


29 




15 


0.00 


1 

2 


42.85 


2 


30 


1 


30 


0.00 


2 


38.66 


2 


31 


1 
1 


45 


0.00 


2 , 


43.52 


2 


32 


1 


60 


0.00 


2 


40.61 


2 


33 


1 


75 


0.00 


2 


40.10 


2 


34 




90 


0.00 


2 


37.49 


2 


35 


» 


105 


0.00 


2 


42.70 


2 


36 


i 


120 


0.00 


2 

u 


40.96 


2 
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auf Näsodtangen. 



Basis A. 


P 


Basis B. 


P 


f ** 


' " 




5 »4 7-25 


I 144 40 54.75 




7-75 


X 


58-25 




4-75 




61-75 




5.25 




! 56.25 




12.5 


I 


67-50 




8.0 


* 


58.50 




12.0 




58-75 




8.0 




57-75 




".5 




1 63.75 





Husbergö. 



155 «8 



36.25 




35.75 
36.25 

38.25 

46.00 

36.50 




39.50 




41.50 




47.75 





294 



rdaas. 


P 


# ff 




«9 11.25 




11.75 




13.87 




7.37 




15.00 




7.50 




9.25 




10.60 




16.25 





Einfache Winkel ohne Durclischlagen ; jeder Winkel zweimal gemessen. 



»t 



"5 M 



5.44 
8.21 

5.86 

6.72 

6.50 

2.74 
8.29 

4.49 
9.00 

4.86 

4.81 

5.03 

5.50 

2.85 
6.11 
2.91 
8.00 
6.47 



3 

3 

2 

3 
I 

3 






58.96 


1 

3 


59.20 


2 


59.75 
61.16 


I 
I 


60.26 


I 


57.75 


I 


59.37 

60.06 


I 
I 


— 





155 18 33.47 

34." 
32.70 

35.04 

32.23 

28.91 

35.50 

29.20 

40.47 
3332 

37.00 

34.59 
34.48 

29.83 

36.16 
36.70 



'I 

3 294 29 10.51 

I ^ — 

3 ■ 5.30 



6.93 



II. 71 



2 
2 
2 
2 



i2-zölliger Theodolit von Reichenbach. Sätzen. 



ff 



115 14 



4.45 


2 


6.89 


2 


3.57 


2 


9»i4 


2 


6.22 


2 


6.37 


2 


2.66 


2 


7.93 


2 


5.42 


2 



tt 



144 40 



57.33 


2 


61.16 


2 


56.74 


2 


60.30 


2 


59.83 


2 


58.97 


2 


56.95 


2 


60.20 


2 


58.80 


2 



ISS 18 



ff 

36.30 

39.83 


2 
2 


31.50 


2 


37.94 


2 


37.29 

34.68 


2 

2 


33.19 
38.22 


2 
2 


34.42 


2 



ff 



294 39 



10.36 

567 

6.65 

11.88 


2 
2 
2 
2 


9.61 


2 


9.21 


2 


7.10 


2 


12.22 


2 


10.33 


2 
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No. 


Datum. 

1 


Kreislage. 

1 


Kolsaas. 


P 


Sternwarte. 


P 


1 

37 , 

38 

39 

ii 


September 
3., 9. und 13. 


135' 
165 


t 'f 
0.00 

0.00 

0.00 


2 
2 

2 : 

1 


» »# 
86 15 43.21 

40.12 
39-94 


2 
2 
2 



Observator: H. Mohn. 10-zölliges Universalinstrument von Olsen. Den Sätzen ist 

und des ausgezeich- 



40 

41 

42 
43 
44 

45 



o 

4 

45 
90 

135 

274 



f " 
o o 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Observator 



I 

2 
2 
I 

2 
2 



' 
86 15 



ff 

45.25 

42.13 

43.75 
41.60 

44.63 
46.84 



I 
2 
2 
I 
2 
2 



Fearnley. i o-zölliges 



Der zusammen- 













1 

i 

i Kolsaas. 


p 

1 


Sternwarte. 


P 


Basis A. 


P 






' »» 


f 1* 


1 


# w 




Mohn . . . . j 


0.00 


24 , 


86 15 40.93 


24 


IIS 14 5.49 


24 


Näser . 










0.00 


9 j 






8.67 


9 


do. . 








» 1 


0.00 


1 

9 


43.86 


5 . 


6.74 


9 


Broch . 








1 


0.00 


3 




1 


5.86 


3 


do. . 








' 


0.00 


9 ; 


41.84 


9 


3.55 


9 


do. , 










0.00 


3 


45.12 


3 , 


4.73 


3 


do. 


■ 






, ' 


0.00 


4, 




1 


6.11 


4 


do. . 








' 1 


0.00 


I ■ 

1 


— 




9.00 


I 


Fearnley . 






1 


0.00 


2 , 


43.43 


2 






do. 


< 








0.00 


8 


44.34 


8 




# 



Beschreibung des Punktes. 



Der trigonometrische Punkt «Näsodtangen^ liegt auf der nördlichsten Spitze des als Halb- 
insel in den ChristianiaQord hineinragenden Kirchspiels Näsodden. Auch hier ist schon früher, 
nämUch im Jahre 1835, ^in trigonometrisches Signal errichtet worden, dessen genaue Lage sich 
jedoch jetzt nicht mehr nachweisen lässt. Das für die Gradmessung aufgeführte Signal besteht 



















Basis A. 


1 
P ! 


Basis B. 


1 

1 
p 


Husbergö. 


P 

1 


A^ardaas. 

1 


P 


* » 

"5 14 5.75 

4.54 
2.94 


... .- 

1 

2 ; 

2 

2 


» »# 
144 40 58.46 

56.49 
57.15 


1 
2 
2 

2 


t rt 
155 18 36.80 
32.28 
33.20 


2 
2 

2 


• 

294 39 6.95 

10.64 

8.04 


2 
2 

2 



doppeltes Gewicht gegen die vorhergehenden beigelegt wegen der grossen Symmetrie 
neten Wetters. 



f *f 
155 18 39.69 



Universalinst rmnent von Olsen. 



gezogene Horizont. 



33.54 



Basis B. 


p 


Husbergö. 


P 


Vardaas. 


P 


f if 
144 40 58.615 

59.70 
59.96 
59.20 


1 
24 
9 

5 

2 


f n 

15s 18 35-47 

39.75 

33.58 
32.70 

32.38 


24 

9 
8 


1 t9 

294 39 9.055 
11.32 

9.72 

5.30 


24 

9 
6 

2 


59.38 


1 

4 


37.03 

35.50 
36.61 


4 

I 

2 1 


1 




— 


, 






1 "~" 





aus einem in den Felsen eingelassenen viereckigen Eisenbolzen, der eine durch seine Axe gehende 
viereckige, weisse Eisenplatte trägt, welche auf beiden Seiten mit einem schwarzen centralen und 
verticalen Strich versehen ist. Der Mittelpunkt der Platte hegt o™3 über der Oberfläche des 
Felsens. Der Theodolit wurde mittelst des Lothes über der gemeinschaftlichen Axe des Bolzens, 
der Platte und des schwarzen Striches aufgestellt, wobei die Füsse des Stativs auf dem festen 
Porphyrfels ruhten. Der Abstand vom Meere = i8"»26 imd die Höhe über demselben = 5" 656. 
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Centrirungr. 

Reduction bei A'isirungen von Näsodtangeii = o. 
Reductiou bei Visirungen nach Näsodtangen = o. 



Art der Signalisirung. 

Husbergü : der schwarze Streifen der oberen Tafel, bisweilen auch die hintere Fläche der unteren 

Tafel. 
Vardaas: die obere Tafel gegen den Himmel projicirt. 
Kolsaas: do. do. do. 

Sternwarte: die Mitte des schwarzen Streifens der Tafel. 
Basis A: der Streifen der unteren Tafel. 
Basis B: . do. do. 



Annahme. 



Kolsaas 


Ü 

o 





» 
0.00 




Sternwarte 


- 86 


15 


40 + 


A 


Basis A 


- "5 


14 


5 + 


B 


Basis B 


— 144 


40 


59 + 


C 


Husbergö 


= 155 


18 


35 + 


D 


Vardaas 


= 294 


39 


9 + 


E 



Endgleichungen. 

+ 83.333 = + 40.353 A - 8.45s B - 4.595 ^ - 7.471 I> - 4.715 E 
H- 20.565 = + 8.455 A + 48.863 B - 8.332 C - 11.395 D - 7.547 E 

- 28.580 = - 4.595 A - 8.332 B + 36.207 C - 8.212 D - 6.823 E 

- 6.376 = - 7.471 A - 11.395 B - 8.212 C + 46.355 T> - 7.404 E 

- 10.508 = - 4.715 A - 7.547 B - 6.823 - 7.404 D + 34.034 E 
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abgeleiteten Gleichungren. 



+ 33.333 = + 40.353 A - 8.455 B - 4.59s C - 7.471 D - 4.715 E 

+ 38.025 = + 47.092 B - 9.295 C - 12.960 D - 8.537 E 

- 11.586 = + 33.849 C - 11.620 D - 9.045 E 

+ 15.539 = + 37.417 r> - 13.731 E 

+ 8.728 = + 24.479 E 



ff 



tt 



ff 



ff 



ff 



A = + 2.413 A = + i.oii C =^ - 0.060 D = + 0.546 E = + 0.357. 



Endgültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



Kolsmis = 0^ 


0' 


H 
0.00 




Sternwarte = 86 


16 


34-994 


+ (41) 


Basis A — 115 


14 


58-991 


+ (42) 


Basis B 144 


41 


51.602 


+ (43) 


Husbergö = 155 


19 


30-443 


+ (44) 


Vardaas — 294 


40 


1.938 


+ (45) 



Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (4!) bis (45). 



(41) = 


+ 


0.03256 [41 


(42) = 


+ 


0.01254 [41; 


(43) = 


+ 


O.OI2I9 [41' 


(44) = 


+ 


0.01248 [41 


(45) = 


+ 


0.01245 [4< 



+ 0.01254 [42] + O.OI2I9 [43] + 0.01248 [44] + 0.01245 [45] 

+ 0.03081 [42] + 0.01473 [43] + 0.01456 [44] + 0.01470 [45] 

+ 0.01473 [42] + 0.03900 [43] + 0.01506 [44] + 0.01606 [45] 

+ 0.01456 [42] + 0.01506 [43] + 0.03222 [44] + 0.01499 [45] 

+ 0.01470 [42] + 0.01606 [43] + 0.01499 [44] + 0.04085 [45] 
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§ 10. 



Formation der Bedingungsgleichimgeii. 



I. A-B-Husborgö. 

' f 

Basis A 63 32 41.692 + (i) 

Basis B 67 59 45-43 1 - (9) 

Husbergö 48 27 33.080 - (22) + (23) 

180 o 0.203 

180® + * = 180 o 0.043 



w 



o = + 0.160 + (i) ~ (9) - (22) + (23). 



n. A — Husbergö ~ Sternwarte. 



r '* 

Basis A = 83 12 59.547 - (0 + (6) 

Husbergö = 36 52 0.935 - (21) + (22) 

Sternwarte = 59 54 5^-474 + (25) 

179 59 58-956 

180^ + * = 180 o 0.042 



w 



o = - 1.086 - (i) + (6) - (21) + (22) 4- (25). 
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III. B - H u sbe rg -Sternwarte. 

f ff 

Basis B = 52 40 29.176 - (9) + (12) 

Husbergö =85 19 34.015 - (21) + (23) 

Sternwarte = 41 59 56.477 - (30) + (25) 

179 59 59.668 

180 + f = 180 o 0.067 



tf 



o = - 0.399 - (9) + (") - («0 + (23) - (30) + (»5)- 



IV. A-B— Husbergö-Sternwarte. 

j ^ sin HOB. 8iu ABH. sin QAH 

' ~ sin OBH. sin HAB. sin HOA 

HOB = 41 59 56.455 - (30) + (25) OBH = 52 40 29.154 - (9) + (12) 

ABH = 67 59 45.417 - (9) j HAB = 63 32 41.678 + (i) 
OAH = 83 12 59.533 - (i) + (6) HOA = 59 54 58.460 + (25) 

9.8255026.1 + 1.1107 [- (30) + (25)] 9.9004800.3 + 0.7625 [- (9) + (12)] 

9.9671534.6 + 0.4041 - (9) I 9.9519607.7 + 0.4976 (i) 

9.9969490.9 + 0.1186 [- (i) + (6)] ; 9.9371634.2 + 0.5793 (25) 

9.7896051.6 ( 9.7896042.2 

9.7896042.2 

0.0000009.4 log. 9.4 = 0.9731 

- log. const. = 1.3234 

^ ff 

9.6497 + 0.446 

ff 
o = + 0.446 - 0.6162 (i) + 0.1186 (6) + 0.3584 (9) - 0.7625 (12) + 0.5314 (25) - 1.1107(30). 



V. Näsodtangen-A-B. 

f '' 
Näsodtangen = 29 26 52.611 - (42) + (43) 

A . . . . = 90 12 22.355 + (4) 

B . . . . = 60 20 45.660 - (10) 

180 o 0.626 

180^ + « = 180 o 0.069 

o = + 0.557 + (4) - (10) - (42) + (43) 

6 



4<j 



YI. Näsodtangeii-Sternwarte-B. 





Näsodtangen — 58 


25 


16.608 - 


- (41) + 


(43) 


Sternwarte 76 


33 


14.962 - 


- (30) + 


(n) 


B . . . . = 45 


I 


29.405 - 


- (10) + 


(12) 


180 





0.975 






180 + * = 180 





O.IOI 







» 



o = + 0.874 - (10) + (12) H- (27) - (30) - (41) + (43), 



VII. Näsodtangen- Sternwarte -Husbergö. 





Nasodtangen 69 


2 55.459 - (41) + (44) 


Sternwarte — 34 


33 18.485 - (25) + (27) 


Husbergö — 76 


23 46.410 + (21) 



180 + * = 



180 
180 



o 
o 



0.354 
0.047 



o = + 0.307 + (21) - (25) + (27) - (41) + (44). 



Vin. A-B- Husbergö -Nasodtangen -Sternwarte. 



I =: 



sin AHB, sin ANH. sin AON, sin ABO 
sin ABH. sin AHN. sin ANO. sin AOB 



o = 



AHB = 48 27 33.066 - (22) + (23) 

ANH =40 4 31.439 - (42) + (44) 
AON = 94 28 16.942 + (27) 
ABO = 15 19 16.249 — (12) 

9.8741822.3 + 0.8860 [- (22) + (23)] 

9.8087473.0 + 1.1886 [- (42) + (44)] 
9.9986761.9 — 0.0782 (27) 
9.4219814.5 + 3.6501 - (12) 

9.1035871.7 

9.1035813. 1 

0.0000058.6 log. = 1.7679 

— log. const. = 1.3234 

n 

0.4445 + 2.783 

H- 2.783 + 0.4041 (9) - 3.6501 (12) - 0.4561 (22) -h 0.8860(23) - 0.0782 (27) - 3.0929 (30) 

H- 1.8060 (41) — 0.6174 (42) 4- 1.1886 (44). 



ABH = 67 59 45.417 ^ (9) 

AHN =113 15 47.3" + (22) 

ANO = 28 58 23.990 - (41) + (42) 

AOB = 17 55 1.991 + (30) 

9.9671534.6 + 0.4041. - (9) 

9.9631740.2 — 0.4299 (22) 

9.6852073.6 + 1.8060 [- (41) + (42)] 

9.4880464.7 + 3.0929 (30) 
9.1035813.1 
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IX. Nfisodtangen-Sternwarte-B-Husbergö, 



siu XOB, sin NBH. sin XHO. 
sin XBO. sin NHB. sin NOH. 



NOB = 76 33 M.928 - (30"^ + (27^^ 
NBH = 7 38 59.764 - (9) + (Jo) 
NHO = 76 23 46.394 + (21) 
9.9879298.7 + 0.2390 [- (30) + (27^] 

9.1242441.0 + 7.4450 [- (9) + (10)] 

9.9876418.6 + 0.2420 (21) 

9.0998158.3 

9.0998154.0 

0.0000004.3 log. = 0.6335 

— log. const. = 1.3234 

^•^^-^——^—^ ff 

9.3101 + 0.204. 

ff 

o == + 0.204 - 7.4450 (9) + 8.4441 (10) - 0,9991 (12) + 0.2420 (21) + 3.0277 (23) 

+ 1.4520 (25) - 1.2130 (27) - 0.2390 (30). 



NBO = 45 I 29.371 - (10^ + (12) 

NHB =161 43 20.421 + (23^^ 

NOH = 34 SS 18.469 - (25) + (27^ 

9.8496730.8 + 0.9991 [- ^lo^ + (I2^] 

9.4964069.1 - 3.0277 (23) 

9-7537354.' + i.45«o [- ^25) + (27)] 

9.0998154.0 



X. A-B-Toaas. 



A =63 


56 


14.529 + (2) 


B =94 


13 


38.507 - (8) 


Toaas = 21 


50 


7.218 - (13) + (15) 


180 





0.254 


180 + «= 180 





0.095 



o = + 0.159 + (2) - (8) - (13) + (15). 



XI. B- Stern warte -Toaas. 



78 54 22.252 - (8) + (12) 
60 56 28.709 - (30) + (26) 
40 9 9.960 + (15) 



B . . . = 

Sternwarte = 
Toaas . . = 

180O + f = 

o -= + o'.755 - (8) + (12) + (15) + (26) - (30). 



180 
180 



o 
o 



0.921 
0.166 



6' 
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XIL Toaas- Sternwarte- A-B. 



I = 



sin TOB, sin TBA. sin TAG 
sin TBO. sin TAB. sin TOA 



TOB = 60 56 28.654 - (30) + (26) 

TBA = 94 13 38.475 - (8) 

TAO = 82 49 26.678 - (2) + (6) 

9.9415724.1 + 0.5556 [- (30) + (26)] 

9.9988168.2 - 0.0739 - (8) 
9.9965849.0 + 0.1259 [- (2) -h (6)] 

9.9369741.3 
9.9369728.1 



TBO = 78 54 ".197 - (8) + (12) 

TAB = 63 56 14.497 + (2) 

TOA = 78 51 30.776 + (26) 

9.9918077.0 -h 0.1961 [- (8) -f (12)] 

9.9534*83.3 + 0.4891 (2) 

9.9917367.8 + 0.1969 + (26) 

9.9369728.1 



0.0000013.2 



. . . log. 13.2 = 1.1206 
- log. const. = 1.3234 



tt 



o = 



9.7972 + 0.627 

+ 0.627 - 0.6150 (2) + 0.1259 (6) + 0.2700 (8) - 0.1961 (12) + 0.3587 (26) - 0.5556(30). 



Xni. Kolsaas-Sternwarte-A. 



Kolsaas = 

Sternwarte = 

A • • . ^= 

180 + 1^ = 



tf 



5 12 46.530 - (31) + (33) 

157 9 18.268 + (28) 

17 37 53.518 - (5) + (6) 

179 59 58.316 

180 o 0.038 



o = - 1.722 - (5) + (6) + (28) - (31) + (33) 



XIV. Kolsaas- A-B. 




Kolsaas — 10 


13 


26.411 - {zi) + (34) 


A . . — 129 


7 


47.719 + (5) 


B . . = 40 


_3?_ 


45913 - " 


180 





0.043 


180 •\- h =z 180 





0.012 



tt 



O =: - 0.069 + ^l\ -(,,)- (33) + (34). 
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XV. Kolsaas-B-Husbergö. 

Kolsaas = 9 25 55.102 - (34) -f (35) 
B . . . = 27 20 59.518 - (9) + (11) 
Husbergö — 143 13 5.081 - (24) + (23) 

179 59 59-704 
180 -f t = 180 o 0.062 



ff 



o = - 0.361 - (9) + (11) + (23) - (24) - (34) + (35). 



XVI. Kolsaas-Hiisbergö-Näsodtangen. 

r n 

Kolsaas = 6 10 13.333 - (35) + (3^) 

Husbergö = 18 30 15.344 + (24) 

Näsodtangen = 155 19 30.443 + (44) 

179 59 59120 

180 + * = 180 o 0.036 



it 



o = " 0.916 + (24) - (35) + (36) + (44). 



XVII. Kolsaas- Sternwarte -To aas. 

Toaas = 52 46 2.878 - (19) 

Sternwarte = 78 17 47.562 - (26) + (28) 

Kolsaas = 48 56 9549 - (30 + (37) 

179 59 59.989 
180 + t = 180 o 0.299 



9t 



o = - 0.310 - (19) - (26) + (28) - (31) + (37). 



XVIII. Kolsaas — Sternwarte-A-B. 

Bin KOA. sin KAB. sin KBQ. 
sin KAO. sin KBA. sin KOB. 



1 = 



KOA = 157" 9' j8'257 + (28) > KAO = 17" 37' slios - (5) + (6) 

KAB = 129 7 47.685 + (5) : KBA = 40 38 45879 - (") 

KBO = 25 19 29.614 - (ii) + (12) ; KOB = 139 14 16.227 - (30) + (28) 
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9.5890985-3 - 2.3734 (28) 
9.8897033-7 - 0.8I34 (5) 
9.6311907-8 + 2.II30 [- (ii) + (12)] 
9.1099925.8 
9.1099889.7 



0.0000036.1 



. . . log. 36.1 = I.5S75 
- log. const. = 1.3234 



9.4812912.0 + 3-1464 [- (5) + (6)] 

9.8138374.7 H- 1.1648 - (11) 

9.8148603.0 - 1.1600 [- (30) + (28)] 
9.1099889.7 



tt 



o = 



0.2341 + 1.714 

tt tt 

+ 1.714 + 2.3330 (s) - 3.1464 (6) - 0.9482 (11) + 2.1130 (12) 



1.2 134 (28) — 1.1600 (30) 



XIX. Kolsaas -A-B-Husbergö. 



I = 



sin KAB. sin KBH. sin KHA . 
sin KBA. sin KHB. sin KAH. 



KAB = 129 7 
KBH = 27 20 
KHA = 94 45 



it 



47.685 + (5) 
59.500 ~ (9) + (11) 
31.951 - (24) + (22) 
98897033.7 - 0.8134 (5) 
9.6622115.6 + 1.9333 [- (9) + (11)] 
9.99 85002.6 - 0.0832 [- (24) + (22)] 

9.5504151.9 
9.5504141.3 

0.0000010.6 log. 10.6 = 1.0253 

- log. const. = 1.3234 



KBA = 40 38 
KHB = 143 13 
KAH = 65 35 



It 



45.879 - (") 
5.063 - (24) + (23) 

5.977 - (i) + (5) 

9.8138374.7 + 1.1648 - (11) 

9.7772607.2 - 1.3376 [- (24) + (23)] 

9.9593159.4 - 0.4539 [- (1) + (5)] 
9.5504141.3 



tt 



9.7019 + 0.503 



o = 



= + 0.503 - 0.3595 (5) - 0.4539 (i) - 1.9333 (9) + 3.0981 (11) - 0.0832 (22) + 1.3376 (23) 

- 1.2544 (24). 



XX. Kolsaas- A-Husbergö-Näsodtangen. 



H 



I = 



sin KHA. sin KNH. sin KAN. 
sin KAH. sin KHN. sin KNA. 



tt 



KHA - 94 


45 


32.951 - (24) + (22) 


( 
1 


KNH - 15s 


19 


30.431 + (44) 


( 
) 
\ 

< 


KAN - 38 
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25-074 - (4) + (5) 


\ 



KAH - 65 35 


5-977 - (0 + 


KHN - 18 30 


15-332 + (24) 


KNA — 115 14 


59.160 + (42) 



(5) 
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9.9985002.6 - 0.0832 [ - (24) + (22)] 

9.6206239.3 "" 2.1766 (44) 

9.7981559-8 + 1.2382 [- (4) + (5)] 
9.4172801.7 ^ 

9.4172767.2 

0.0000034.5 - log. 34.5 = 1.5378 

— log. const. == 1.3234 



9-9593159-4 - 0.4539 [- (0 + (5)] 

9.5015729.3 + 2.9880 (24) 

9.9563878.5 - 0.4716 (42) 

9.4172767.2 



tt 



0.2144 + 1.638 

o = H- 1.638 - 0.4539 (i) - 1.2382 (4) + 1.6921 (5) - 0.0832 (22) - 2.9048 (24) 

+ 0.4716 (42) - 2.1766 (44). 



XXL Kolsaas- A-B-Toaas. 



I = 



KBA = 
KTB = 
KAT = 



tt 



40 38 46.006 - (11) 

92 55 12.728 - (19) + (15) I 

65 II 33.073 - (2) + (s) I 

9.8138378.1 + 1.1648 (11) j 

9.9994356.9 - 0.0510 [- (19) + (25) \ 
9.9579532.8 + 0.4623 [- (2) -+- (5) 
9.7712267.8 
9.7712279.4 

0.0000011.6 — log. 11.6 = 1.0645 

- log. const. = 1.3234 

9.7411 



sin KBA. sin KTB. sin KAT. 

sin KAB. sin KBT. sin KTA. 

__ _ 



KAB = 129 7 
KBT = 53 34 
KTA =: 71 5 



tt 



47.682 + (5) 

52.354 - (8) + (11) 

5-503 - (19) + (13) 
9.8897033.7 - 0.8134 (5) 

9-9056335-5 + 0-7378 [- (») + (")] 
9.9758910.2 + 0.3427 [- (19) + (13)] 

9.7712279,4 . 



H 



- 0.551 



= - 0.551 - 0.4623(2) + 1.2757 (5) + 0.7378(8) - 1.9026(11) - 0.3427(13)- 0.0510(15)+ 0.3937(19). 
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§ U. 

' Ausdrücke der Grössen [11, [2], [31 ... . durch die Factoren I, n, m 

AuM den voranstehenden Bedingungsgleichungen erhäh man folgende Ausdrücke: 
+ I — II — 0.6162 IV - 0.4539 XIX — 0.4539 XX. 
+ X — 0.6150 XII — 0.4623 XXI. 

IX. 

+ 2.3300 xvin - 0.3595 XIX + 1.692 1 XX + 1.2757 XXI. 
V + 0.1259 XII + xin - 3.«464 xvm. 



IM ^ 
(21 = 

l3l = o. 

[4) = + V - 1.2382 XX. 

I5l = - XIII + XIV 4 

\6] rr^ + II + 0.1186 IV 

(7) = o. 

(8) = 

[9l = 
lio) = 

ri.i = 

[12] = 

[13I " - X - 0.3427 XXI. 

(14] = o. 

I15) = + X + XI - 0.0510 XXI. 

[16I - o. 

I17I r= o. 

[i8| = o. 

[19I - - XVII + 0.3937 XXI. 

[20) — o, 

(21 1 = - II - III + VII + 0.2420 IX. 

[22I .-= - I + II - 0.4561 VIII - 0.0832 XIX - 0.0832 XX. 

[23I - + I + III + 0.8860 VIII + 30277 IX + XV + 1.3376 XIX. 

L24I -^ - XV + XVI - 1.2544 XIX - 2.9048 XX. 



- X - XI + 0.2700 XII + 0.7378 XXI. 

- I - III + 0.3584 i\' + 0.4041 vin - 7.4450 IX - x\' - 1.9333 XIX. 

- V - VI + 8.4441 IX. 

- xn' + XV - 0.9482 XVIII + 30981 XIX - 1.9026 XXI. 

+ III - 0.7625 IV + VI - 3.6501 MII - 0.9991 IX + XI - 0.1961 XII + 2. 

- X — 0.3427 XXI. 



961x11 + 2.1130 x^^II. 
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[25] = + n + m + 0.5314 IV - vn + 1.4520 ix. 

[j6] = + XI + 0.3587 XII - XMI. 

[27] = + VI + \'Ti - 0.0782 vm - 1.2130 IX. 

[a8] = + xm + XVII -' 1.2134 xvm. 

[29] = o. 

[30] = - m - 1.1107 TV - VI - 3.09*9 VIII - 0.2390 IX - XI - 0.5556 xn - 1.1600 xvm. 

[31] = - xm - XVII. 

[32] = o. 

[33] = + XIII - XR'. 

[34I = + XIV - XV. 

[35] = 4- XV - XVI. 

[36] = + XVI. 

[37] = + XMI. 

[38] = o. 

[39I = o. 

[40] = o. 

l4i] = - VI - VII + 1.8060 VIII. 

[42] = - V - 0.6174 vm + 0.4716 XX. 

[43] = + V + -si. 

[44] = + vn + 1.1886 \Tii + XVI - 2.1766 XX. 

Usl = o. 
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§ 12. DaisteUung der Verbesserungen (1), (2), (3) ... . 

Durch Substitution der im vorangegangenen § erhaltenen Ausdrücke in die Gleichungen 

drücke für die Verbes- 







I. 


II. 


111. 


IV. 


V. 


VI. 


vn. 


VIII. 


IX. 


X. 


(I) = 


+ 


0.0833 


— ao4i7 


.^_ 


— ao464 


•f 0.0417 




_^ 


^.M 


.i_ 


4- ao4i7 


(2) = 


•f 


ao4i7 


— 


— 


— ao207 


-f ao4i7 


— 




— 


— 


4- 0.0833 


(3) = 


-f 


0.0417 




— 


— ao207 


-f ao4i7 


— 


— 


— 


— 


-1- ao4i7 


U) = 


-f 


0.0417 


— 


— 


— 0.0207 


-f 0.0833 


— 


— 


— 


— 


4- 0.0417 


(5) = 


+ 


0.0417 


— 


— 


— 0.0207 


-f 0.0417 


— 


— 


— 


— 


4- 0.0417 


(6) = 


+ 


ao4i7 


-f 0.0417 


— 


— 0.0159 


-f 0.0417 


— 


— 


— 


— 


4- ao4i7 


(7) = 


4- 


0.0417 


— 


— 


— ao2o8 


+ ao4i7 


— 




— 


— 


4- ao4i7 


(8) = 




ao4i7 




— 


— 0.0169 


— 0.0417 


— 


— 


— 0.1353 


— 


— 0.0833 


(9) = 




0.0833 


— 


— 0.0417 


— 0.0020 


— 0.0417 


— 




— 0.1185 


— a3io2 


— ao4i7 


(lO) = 


— 


ao4i7 


— 


— 


— 0.0169 


— 0.0833 


— ao4i7 




-0.1353 


4- 0.3518 


— ao4i7 


(II) = 


— 


0.0417 




— 


— aoi69 


— ao4i7 


— 


— 


— 0.1353 


— 


— ao4i7 


(12) = 


— 


0.0417 




+ 0.0417 


— 0.0487 


— 0.0417 


-f ao4i7 


— 


— 0.2874 


— 0.0417 


— ao4i7 


(13) = 




— 


— 


— 






— 


— 


— 


— 


— ao4i7 


(14) = 






— 


■ 


— 


— 




— 


— 


— 


— 


(15) = 




— 


— 


— 




— 




— 


— 


— 


4- 0.0417 


(i6) = 










— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


(17) = 






— 


— — 


— 


— 


— 


— . 


— 


— . 


^.^ 


(i8) == 




— 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


.— 


^__ 


(19) = 






— 


— 


— 






— 


— 


— 




(20) = 




— 




— 




— 


— 




— 




— 


(21) = 






— 0.0417 


— 0.0417 




— 


— 


4- 0.0833 


4- 0.0179 


4- 0.1463 




(22) = 


— 


0.0417 


-f ao4i7 


— 








4- ao4i7 


— aooii 


-h 0.1362 


— 


(23) = 


-h 


ao4i7 


— 


-f 0.0417 


— 


— 


— 


4- ao4i7 


-h 0.0548 


4- a2623 


— 


(24) = 








— 


— 


— 


1 — 


+ 0.0417 


4- aoi79 


-h 0.1362 


— 
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durch die Factoren I, n, m 



zur Bestimmung der uiibekamiten Grössen (i), (2) 
serungen (i), (2) (45). 



(45) erhält man folgende Aus- 



XI. 


XII. 


XIII. 


. XIV. 


XV. 


XVI. 


XVII. 


XVIII. 


XIX. 


XX. 


XXI. 




— 0.0204 


__ 


-h 0.0417 






_ 


— 0.0340 


— 0.0528 


— 0.0189 


4- ao339 




— 0.0460 


— 


-f 0.0417 




— 


— 


— 0.0340 


— 0.0339 


— 


4- 0.0146 


— 


— 0.0204 




+ 0.0417 


— 


— 


— 


— 0.0340 


— 0.0339 


— 


+ 0.0339 


— 


— 0.0204 


— 


-f ao4i7 


— 


— 


— 


— ao340 


— 0.0339 


— ao5i6 


4- 0.0339 


— 


— 0.0204 


— 0.0417 


-f 0.0833 


— 


— 


— 


4- 0.0631 


— 0.0489 


4- 0.0705 


4- ao87o 


— 


— 0,0152 


-f ao4i7 


4- 0.0417 


— 


— 


— 


— 0.1651 


— 0.0339 


— 


-h ao339 


— 


— 0.0204 


— 


4- 0.0417 


— 


— 


— 


— ao340 


— 0.0339 


— 


-+■ 0.0339 


— 0.0417 


+ 0.0146 


— 


— 0.0417 




— 


— 


4- 0.0485 


4- 0.0485 


— 


— aoi78 


— 


-f 0.0031 


— 


— 0.0417 


— 0.0417 


^^_ 


— 


4- 0.0485 


— ao32i 


— 


— 0.0485 


— 


+ 0.0031 


— 


— ao4i7 


— 


— 


— 


+ ao485 


4- ao485 


— 


— ao485 


— 


4- aoo3i 




— 0.0833 


4- 0.0417 


— 


— 


4- 0.0090 


4-ai776 


— 


— ai278 


+ 0.0417 


— aoosi 


— 


— 0.0417 


— 


— 


— 


4-0.1365 


4- 0.0485 


— 


" 0.0485 


-h 0.0417 


— 


^■** 


— 


— 


— 


— 0.0417 




— 


— 


— 0.0143 


-f 0.0417 


— 




— 


— 


— 


— ao4i7 


— 


— 


— 


— 


+ 0.0833 


— 




— 


— 


— 


— a04i7 


— 


— 


— 


— aoo2i 


-h 0.0417 


— 


— 




— 


— 


— 0.0417 


— 


— 


— 


— 


-f 0.0417 


— 


— 


— 


— 


— 


— 0.0417 


— 


— 


— 


— 


-f 0.0417 


■ ^MM 


— 






— 


— 0.0417 


— 


— 


— 


"^ 


+ 0.0417 





— 


— 


^^ 


— 


— 0.0833 


— 


— 


— 


4- aoi64 


-(- 0.0417 





^"^ 


— 


— 


— 


— 0.0417 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 


— 


4- 0.0417 


Wi^^ 


— 


— 


— 0.1245 


— 


— 





— 


— 


— 


4- 0.0417 


— 


— 


— 0.0035 


— ai28o 


— 


— 





— 


— 


-h 0.0417 


4- 0.0417 


— 


— 


4- 0.0557 


— 0.1245 


— 


— 





— 


— 1 


— 0.0417 


4- 0.0833 


— 


— 


— 0.0523 


— a2455 


— 
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I. 


Tl. 


111. 


IV. 


V. 


VI. 


VII. 


vni. 


IX. 


X. 


(25) = 


._ 


-f 0.0195 


+ 0.0158 


+ 0.0062 


._ 


-f 0.0055 


— aoio3 


— 0.01 21 


+ 0.0162 


_ 


(26) = 


— 


-f 0.0072 


— 0.0003 


— 0.0045 


— 


•—0.0003 


— 


—0.0237 


— 


— 


(27) = 


_■ 


-\' 0.0092 


+ 0.0055 


+ aooo8 


— 


•f 0.0170 


+ 0.0115 


— 0.0130 


— aoi26 


— 


(28) = 


— 


-f aoo94 


+ 0.0057 


-1- aooo9 


— 


+ aoo53 


— 0.0004 


— aoi2i 


+ 0.0017 


— 


(29) = 




4- 0.0094 


+ aoo57 


+ 0.0009 


— 


4- 0.0053 


— 0.0004 


— aoi2i 


+ aooi7 


— 


(30) = 

(31) = 

(32) = 

(33) = 

(34) = 

(35) = 

(36) = 

(37) = 





+ 0.0037 


— 0.0314 


— 0.0368 


— 


- 0.0313 


— 


— 0.1085 


— aoo75 


— 





— 


— 


— 


— 


• 


— 


— 


— 


— 


(38) = 

(39) = 

(40) = 

(41) = 






— 


• 


— aooo3 


— ao204 


— ao20i 


+ 0.0659 


— 


— 


(42) = 





— 


— 


— 


— 0.016 1 


+ aoo22 


+ 0.0020 


+ 0.0209 


— 


— 


(43) = 





— 


— 


— 


+ 0.0243 


-f- 0.0268 


+ 0.0029 


+ ao3o8 


— 


— 


(44) = 


— 


— 


— 


— 


-f 0.0005 


+ aoo26 


+ 0.0197 


+ 0.0518 


— 


— 


(45) = 


^ 


— 


— 


— 


+ aooi4 


4- aoo36 


+ aoo25 


+ ao3i2 


— 


— 
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XL 


XTT. 


XIII. 


XIV. 


XV. 


XVI. 


XVII. 


XVIII. 


xrx. 


XX. 


XXI. 


4- o.c»35 


-f aooo6 


-f- aoo94 


■~~ 


_ 


._ 


4- 0.0021 


— aoi56 


„.m. 


_ 


^_ 


-h 0.0075 


-f 0.0012 


-f 0.0073 


— 


— 


— 


— 0.0077 


-0.0175 





— 


— 


+ 0.0035 


+ 0.0006 


-h aoo90 


— 


— 


— 


+ 0.0018 


— 0.0153 





— 


^•^ 


+ 0.0036 


+ aooo6 


+ ao2io 


— 


— 


— 


+ 0.0137 


— ao297 





— 


— 


-f 0.0036 


4- 0.0006 


-f 0.0095 


— 


^^m 


— 


•f 0.0022 


— aoi58 





— 


— 


- 0.0275 


— 0.0167 


+ 0.0037 


— 





— 


— 0.003(1 


— 0.0450 





— 


— 


— 


— 


— 0.0417 


~"~ 


"-" 


^ 


- ao4i7 


— 


* 


— 


"— ' 


— 


— 


-h ao4i7 


— 0.0417 





— 


— 


— 





— 


— 


— 


— 


— 


-f ao4i7 


— ao4i7 


— 


— 


— 





— 


— 


— 


— 


— 


— 


+ ao4i7 


— ao4i7 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


+ 0.0417 


— 


— 





— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


+ 0.0417 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 






4- aoi25 


— 


— 





— 0.0212 


— 


— 


— 


— 


— 




+ aoi46 


— 


— 


— 


— aoi72 


— 


— 


— 


— 


^^ 


— 


-f 0^0151 


— 


— 


— 


— 0.0259 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


+ ao322 


— 


— 





— 0.0632 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


+ 0.0150 


— 


— 


— — 


— ao257 


— ■ 
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§ 13. Formation der 



Durch Einsetzen der im vorigen § erhaltenen Ausdrücke in die 



I. 



II. 



III. 



IV. 



y. 



VI. 



VII. 



VIII. 



IX. 



X. 



o = -h ai6o 


4- 0.2 joo 


— 0.0833 


4- ao833 


— ao444 


+ 0.0833 


- -, 




4-0.1744 


+ 0.4363 


4 0.0833 


o = — 1.086 


- 0.0833 
4- 0.0833 

— 0.0444 
4- 0.0833 


4 0.1862 


4- 0.0575 


4 0.0367 — 


4 0.0055 
4 0.0785 
4- 0.0060 
4 0.0663 
4- 0.1789 


— 0.0519 

— 0.0519 

— 0.0054 
4 0.0009 
4 0.0344 


— 0.031 1 

— 0.0355 


4- aoo62 

4- 0.4083 


— 


=r - 0.399 


4 0.0575 


-4- 0.2138 


— 0.0035 
4- 0.1073 


--aoo39 
4- 0.2070 


— 


= -f 0.446 


4 0.0367 


— 0.0035 


4 0.2909 1 — 0.0624 


— 0.0039 


= -f 0.557 


1 


— aoo39 
4 0.0060 


4- 0.1452 
— 0.0916 


— 0.3518 

— 0.3986 


4- 0.0833 


0=4- 0.874 


4-aoo55 


4 ao785 


4- ao663 


— 


= + a307 


4-0.1744 
4- 0.4363 
4 0.0833 


— 0.0519 

— ao3ii 
4- 0.0062 


— 0.0519 

- 0.0355 
4- 0.4083 


— aoo54 
4 a2909 

— 0.0624 

— 0.0039 


4 0.0009 
4- 0.1452 
— 0.3518 
-1- 0.0833 


4- 0.0344 

— 0.0916 

— 0.3986 


4- 0.1449 


4 0.0030 
4 1.55 19 


4 0.1 174 
4 a22i3 
4- 6.1919 


— 


= 4- 2.783 


4 0.0030 
4 0.1174 


+ 0.1353 


0=4- 0.204 


4 0.2213 
+ 0.1353 


— 


= 4-0.159 


— 


4 0.2500 


0=4- 0.755 




4- 0.0035 


4- 0.0727 


4 0.0006 


— 


4 0.0727 


— 


— 0.0673 


— ao342 


4- 0.0833 


0=4- 0.627 


— 0.0235 


4 0.0058 


4 aoo9i 


4- 0.0348 


— 0.0235 


4- 0.0091 


— 


4- 0.0717 


4 0.0124 


— 0.0605 


= — 1.722 


— 


4- 0.05 1 1 


4- 0.0057 


4 0.0057 




4- aoo54 


— 0.0003 


— aoi2i 


4- 0.0017 


— 


= — 0.069 


4- 0.0833 






— 0.0039 


-»- 0.0833 


— 


— 


■4 0.1353 1 

1 


4- 0.0833 


= — 0.361 


4 0.0833 




4 0.0833 


— 0.0149 


— 


— 


— 


4- ao20i 1 4- 0.4363 


— 


= — 0.916 


— 


— 


— 


— 


4- 0.0005 


4 aoo26 


4- 0.0614 


4 ao698 


4- ai362 


— 


= — 0.310 


""" 


4 0.0022 


4 0.0060 


4- 0.0054 


— 


4 0.0057 


— 0.0003 


4- 0.0117 4 0.0017 


— 


0=4- 1.714 


— ao825 


— 0.1467 j 4- 0.1175 


— 0.0436 


— 0.0825 


4- aii8o 


4- 0.0004 


— 0.3384 


— 0.0815 


— ao825 


0=4- 0.503 


4- 0.0385 


4 aoi54 


4 ai363 


— 0.0200 


— ao824 


— 


— 


- 0.1391 


4- 0.7687 ' — 0.0824 


0=4- 1.638 


— 0.0154 


4- 0.0154 ! — 


4- 0.0116 


— 0.0602 


— 0.0046 


— 0.1665 


— 0.1549 ■ —0.4070 


— 


= — 0.551 


4- 0.0824 


" 




4- 0.0027 


4 0.0824 






H- 0.1575 




-*- 0.0466 
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Endgleichungen. 



Bedingungsgleichungen erhält man folgende Endgleichungen 



XI. 


XTI. 


xin. 


XIV. 


XV. 


XVI. 


XVII. 


XVIII. 


XIX. 


XX. 


XXL 


.mmm 


— 0.0235 


^— 


4-0.0833 


4- 0.0833 


__ 




— 0.0825 


4- ao385 


— 0.0154 


4- ao824 


4-aoo35 


4-aoo58 


+ 0.05 1 1 


— 


— 


— 


4- aoo22 


— 0.1467 


+ aoi54 


4- 0.0154 


— 


4- 0.0727 


4- 0.0091 


4- 0.0057 


— 


4-ao833 


— 


4- aoo6o 


4- 0.1 175 


4- 0.1363 


— 


— 


4- 0.0006 


4- 0.0348 


-»- 0.0057 


— 0.0039 


— 0.0149 


— 


4- 0.0054 


— 0.0436 


— 0.0200 


4- aoii6 


4- aoo27 


. — 


•^ 0.0235 


— 


4- 0.0833 


— 


4-0.0005 


— 


— ao825 


— 0.0824 


— ao6o2 


4- 0.0824 


4- ao727 


4- 0.0091 


4- 0.0054 


— 


— • 


4- 0.0026 


4- 0.0057 


4-0.1180 


— 


— 0.0046 


— 


— 


— 


— 0.0003 


— 


— 


4- ao6i4 


— aooo3 


4- 0.0004 


— 


— 0.1665 


— 


— 0.0673 


4- ao7i7 


— aoi2i 


+ 0.1353 


4- 0.0201 


4- 0.0698 


4- aoii7 


— 0.3384 


— ai39i 


-0.1549 


+ 0.1575 


— 0.0342 


4- 0.0124 


4- 0.0017 


— 


4- 0.4363 


4- 0.1362 


4- 0.0017 


— 0.0815 


4- 0.7687 


— a407o 


— 


4-ao833 


— ao6o5 


— 


4- 0.0833 


— 


— 


— 


— 0.0825 


— 0.0824 


— 


4- 0.0446 


+ 0.2016 


— 0.0017 
4- 0.0410 


4- 0.0036 
4- 0.0058 
-r ai876 


- 0.0235 

- 0.0833 
4- 0.2500 


— 0.0833 
4- a2joo 


— 0.0833 
4- ai989 


— 0.0455 

— 0.0006 
4- 0.0554 

4- ai88i 


4-aii55 
4- aoo62 

— a2579 
4- 0.0541 

— 0.0395 

— aoi23 
4- 1.0346 


4- 0.0202 
4- aoi5o 

— a2265 
+ 0.3177 

— 0.0523 

— ao732 
4- a7942, 


— ao705 
4- ao705 
4- ai2io 

— a3o88 

4- 0.1643 
4- ai364 


— 0.0338 


— 0.0017 


— 


4- 0.0036 


4- 0.0058 
— 0.0235 

4- 0.0062 
4- 0.0062 
4- 0.0202 


— ao53i 


— 


— 0.0833 

4- 0.0554 

— 0.2579 
4- 0.0150 


4- a2i48 


— 


-0.0833 

4- 0.0541 
— 0.2265 


— 0.0793 


— 


— 0.0833 

- 0.0395 
+ 0.3177 


— 


— 0.0455 


— ao523 


— aoi64 


+ 0.1155 


— aoi23 


4-aii48 


— 


— 0.0732 


— 0.3489 


— 


— 


— 0.0705 


4- 0.0705 


4- ai2io 


— a3o88 


— 


4- 0.1643 


4- ai364 


4- 1.04JI 


4- 0.0899 


— ao328 




— 0.0531 


4- a2i48 


— 0.0793 




— 0.0164 


4- 0.1 148 


— 0.3479 


4- 0.0899 


H- 0.3457 
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§ 14. AuflSsung der 



Die al^leiteten 



'- r , ■ ' ' i ; 

; ! 
I. n. m. i iy. v. vi. mi. vm. ix. x. 

1 


1 

i 

— 0.1600 - . 4-0.2500 - OL0833 4-ox>833 —00444 -^- 00833 


__ 


... 


1 
4-01744 4-04363 


4-00833 


4- 1.0327 = 


4- 01584 ' 4- 00853 ' -♦- OU0219 


-^ 00278 


4-00055 


— 00519 


-1- OUO270 4- 01516 


4- 00278 


- 01038 ~ 4- 01401 1 — OWOO05 


— 0L0428 


+ 00756 


— 00240 


— oioSi 


4-01813 


— 00428 


— 06176 = 

— 06724 = 


4- 0.0964 


4- 00069 • "♦- 00056 


-f- OUOOI7 
4- 00026 
4-00477 


4-03178 


— 00053 


4- 0.0069 




4- 01607 


4-00881 
4-00893 


4- 00267 I — 0^4680 


4- 00370 


-04494 = . 1 1 




— 00673 


— OL2448 
4-03366 

- 0-I377 
4- 1.7830 


4- 00014 


4- 02754 = 




4-00983 


4- 00232 


-+- 00004 


— i.1835 = ' . ' 






4- 02340 


+ 00116 


* 1 

- 5.6423 = 1 , * 


1 




4.OLOO0S 


! ' 

00525 = . 1 1 

1 




-1-0.1947 


- 05241 = j 








- 03259 = ■ . _ 1 


1 


4- M780 = 1 1 1 1 




4-09962 - : 1 < i i ■ , 


1-08171 ^ ,' 1 




+ »-SS'S = ' , . 1 ! i 


1 




- 1.2164 = I , : ■ ' ' 


r 




" 0.290« - ■ 1 , 1 i 

1 1 t 






— 1.2990 - , ,1 


1 




— 08482 = » 1 ' i 

1 1 1 1 




1 


4-02745 = 


1 


1 
i 

1 




1 
1 


p 











Endgleichungen. 



Gleichungen. 
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XI. 



XII. 



XIII. 



XIV, 



XV. 



XM. 



-l-aoo35 
-f- aoyoS 
-♦- aooo3 

+ 0.02I0 

+ 0.0229 
+ 0.0007 

— aooo7 

— aoo79 
-f- ao99i 
■f 0.1067 



— ao235 

— aoo2o 
-f 0.0180 
•f ao3io 

— aoi2i 
-4- aoo43 
+ 0.0000 
-f- 0.0052 
+ 0.0132 

— ao467 
-I- aoi33 
-h 0.0131 



+ 0.05 1 1 

— 0.0218 

— 0.0013 

— 0^0156 
4- 0.0240 
-f 0.0001 

— 0.0126 

— 0.0064 

— aoii8 
-4 0.0154 
■f 0.0028 
■f 01556 



+ 00833 
+ 0.0278 

— 0.0428 
-f 00069 
+ 00370 
-f 0.0014 
+ 00004 
-f 0.01 16 
+ 00008 
-f 0.0280 
-f 00016 

— 0.0031 

— 0.0929 
4-01345 



-h 0.0833 
-f 00278 
4- 00405 

— 00038 

— 00200 

— 001 16 
+ 00225 

— 00097 
+ 0.0391 

— 00149 

— 00079 
4- 00006 

— 00018 

— 00970 
4- 01233 



XVII. 



+ 00005 
4- 0.0023 
4- 0.0602 
4- 0.0572 

— 00284 

— 00031 
4- 0.0006 

— 00020 
+ 00025 

— 00017 

— 00950 
-h 0.0741 



x^^II. 



+ 00021 
4- 00049 
4- 00051 
-f 00007 
+ 00023 

— ooooi 

— 0.0001 
-♦- 00021 
4- 0.0006 

— 00490 
4- 0.0033 
4- 00616 
4- 00387 
4- 00237 
4- 00185 
4- 0.1197 



XIX. 



— 0.0825 

— 0.1742 
4- 02388 

— 00332 
4- 00509 

— 00308 
4- 0.0005 
4- 0.0108 

— 00131 
4- 0.0391 

— 0.0199 

— 00067 

— 01444 
4- 00826 
-f 00108 
4- 00089 
+ 00057 
+ 01682 



XX. 



XXI. 



+ 00385 
+ 00282 
+ 01083 

— 0.0167 

— 00658 

— 0.0225 
+ ox>4ii 

— 0.0480 
+ 0.1113 

— 0.0483 

— 00162 
+ 00025 
+ 00190 

— 0-I733 
4-0.1133 

+ 00214 

+ 00050 

— 0.0846 
+ 0.2363 



— 00154 
+ 0.0103 

— 0.0004 
+ 00075 

— ©•0575 
+ 0.0263 

— 01765 

— 0.0999 
+ 0.0612 
+ 00211 

— 0.0090 

— 0.0014 

— 00888 
+ o 0354 
+ 0.1814 

— 00342 

— 00062 
+ 0.0848 
+ 0.1179 
+ 02054 



+ 00824 
+ 00275 

— 0.0423 
+ 00134 
+ 00363 
+ 0.001 1 
+ 00005 
+ 00133 
+ 0.0002 

— 00104 

— 00117 
+ 00104 

— 00655 
+ 01248 

— 00068 

— 0.0047 

— ao3i7 
+ 01077 

— 0.0884 
+ 0.0376 
+ 00176 
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§ 15. Bestimmung der Factoren I, n, m 



Die Auflösung der abgeleiteten Gleichungen giebt nachstehende Werthc für die 



I 






24.6511 


VIII 


*> " 




• • • • ^b ^ ^ .».. 

12.3420 


; XV - + 31.1365 


II 




— 


36.2450 


IX 


- — 


— 


32360 


i XVI = + 19.6423 


III 




+ 


18.7705 


X 




— 


3.0210 


XVII - - 6.2548 


IV 




+ 


44.8290 


XI 


:::^- 


— 


4.4199 


XVIII - - 6.2686 


V 




— 


7.7215 


XII 




— 


37.5114 


XIX + 3.8220 


VI 


— 


— 


I4.I5I4 


; XIII 


zz. 


+ 


25.0630 


XX — 6.9844 


VII 






16.6167 


! XIV 




+ 


28.0530 


XXI - + 15.5966 



§ 16. Bestimmung der Verbesserungen Q), C2), (3) . . . . (45). 

Setzt man die oben gefundenen Werthe für I, II. . . . XXI in die Gleichungen des § 13 ein, 

so ergeben sich als Werthe für die Verbesserungen (i) . . . . (45). 



(0 




— 


0.466 


t 

i 


(") 




- 0.144 


(2) 





+ 


0.676 


{ 


(12) 





+ 0.577 


(3) 




4- 


0.144 




(13) 





— 0.020 


(4) 




+ 


0.175 


i 


(14) 




+ 0.076 


(5) 




— 


0.062 




(15) 




- 0.265 


(6) 




+ 


0.520 


i 


(16) 




+ 0.076 


(7) 




-f 


0.144 




(17) 




4- 0.076 


(8) 





+ 


0.580 




(18) 




-f 0.076 


(9) 




+ 


0.331 


/ 


(19) 




+ 0.593 


:io) 




— 


0.000 




(20) 





+ 0.076 



i 



(21) 




+ 


0.337 


(22) 





4- 


0.097 


(23) 





+ 


0.734 


(24) 




+ 


0.505 


(25) 





+ 


0.340 


(26) 


=r: 


■f 


0.091 


(27) 


— 


— 


0.152 


(28) 




+ 


0.470 


(29) 




+ 


0.167 


(30) 


— 


+ 


0,580 



(31) = - 0.784 

(32) = + o.ooo 

(33) = - o."S 

(34) = - 0.128 

(35) = + 0.479 



(36) - 


\J*9 

+ 


0.828 


(37) - 





0.260 


(38) • 


+ 


0.000 


(39) - 


+ 


0.000 


(40) -. 


+ 


0.000 



(41) - + 


0.205 


(42) - + 


0.214 


(43) - 


0.518 


(44) - + 


0.060 


(45) - - 


0.014 



§ 17. Bestimmung der Verbesserungen für die Nullpunkte der Eichtungen 

auf den einzelnen Stationen. 

Wird die Verbesserung der Anfangsrichtiing oder der Richtung der Nullpunkte auf den 
Stationen mit z bezeichnet, so hat man, wie bekannt, zwischen z und den Werthen (i), (2) . . . . 
folgende Gleichungen : 

A (nördlicher Endpunkt der Basis) 8 z = - [(i) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)] 
B (südlicher do. do. ) 6 z = - [(8) 4- (9) + (10) + (11) 4- (12)] 

Toaas 9z=- [(13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20)] 

Husbergö 5z = - [(21) + (22) + (23) + (24)] 

Sternwarte 153 z = - 27 (25) - 39 (26) - 27 (27) ~ 27 (28) - (27) 29 

- 12 (30) 

Kolsaas iiz=- [(31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (3^) + (37) 

+ (38) -h (39) + (40)] 

Näsodtangen 328z = - 51 (41) - 62 (42) - 56 (43) - 58 (44) - 41 (45) 

Durch Einsetzung erhält man die Verbesserungen: 



ff 



A .... — 0.141 


(0 b 


is (7) 


B .... — 0.224 


(8) . 


• (12) 


Toaas ... - 0.076 


(>3) ■ 


• (20) 


Husbergö . - 0.335 


(21) . 


• (24) 


Sternwarte . — 0.214 


(25) ■ 


' (30) 


Kolsaas . . - 0.00 1 


(31) • 


• (40) 


Nftsodtangcn + 0.008 


(41) ■ 


■ (45) 



8 



— «4 



§ 18. 

Zusammeüstellung sämmtlicher Ver])esserungen der Eichtungen des Netzes. 

Addirt man die Werthe der z stationsweise zu den Verbesserungen (i), (2), (3) . . . erhält 
man die definitiven Verbessenmgen, welche den Richtungen des Netzes hinzuzufügen sind. 



Basis A 



Basis B 



Toaas 



f B 
Husbergö 
Toaas 
Vardaas 



— 0.141 

— 0.607 

+ O.S35 
+ 0.003 



{ 



Näsodtangen + 0.034 
Kolsaas 
Sternwarte 
Haukaas 

A 

Toaas 
Husbergö 



— 0.203 
+ 0.379 
+ 0.003 

— 0.224 

+ 0356 
+ 0.107 



Näsodtangen - 0.224 



Kolsaas . . 
Sternwarte . 

Sternwarte 
A 

Haukaas 
B 

Glejnaas 
Vardaas 
Gjävlekol 
Kolsaas 
( Opkuven 



- 0.368 
+ 0.3S3 

— 0.076 

— 0.096 
+ 0.000 

- 0.341 
-f 0.000 
-f 0.000 
+ 0.000 

+ 0.517 
-h 0.000 



Näsodtangen 



Husbergö 



Sternwarte . 



Kolsaas 



Näsodtangen — 0.335 

Sternwarte 

A 

B 

Kolsaas 

A 

Husbergö 
Toaas 



+ 0.002 
— 0.236 

4- 0.399 
+ 0.170 

— 0.214 
+ 0.126 

- 0.123 



Näsodtangen ~ 0.366 

Kolsaas 

Haukaas 

B 

Opkuven 

Sternwarte 

Haukaas 

A 

B 

Husbergö 



-f 0.256 

— 0.047 
+ 0.366 

— 0.00 1 

— 0.785 

— O.OOI 

— 0.II6 

— 0.129 
+ 0.478 



Näsodtangen -f 0.827 



Toaas 


— 0.261 


Glejnaas 


— O.OOI 


Vardaas 


— O.OOI 


Gjävlekol 


— O.OOI 



Kolsaas 

Sternwarte 

A 

B 

Husbergö 

Vardaas 



4- 0.008 
H- 0.213 
+ 0.222 

- 0.508 
+ 0.068 

— 0.006 



6Ö 



g 19. 

Zusammenstellung der definitiven Eichtungen und Entfernungen der 
Dreieckspunkte untereinander von der Basis ,^eberg" yis zur Seite 

„Toaas"— ,^olsaas." 

A (nördlicher Endpunkt der Basis). 



in Toisen 



B — 0.141 

Husbergö 63*^ 32' 41.085 

Totias 63 56 15.064 

Vardaas . . . ^ . . 89 48 30.867 

Näsodtangen . . . 90 12 22.389 

Kolsaas ili29 7 47-5i6 

Sternwarte . . . .,1146 45 41-616 

Haukaas 215 16 43.482 



Log. EntfernuDg. 

3.3064851.0 
3.3994548.5 

3-73483or-4 

3.5538814.5 
3.8711330.1 

3.24041 16.8 



Entfernung. 



2025.2802 

2508.735 
5430.379 

3579.987 
7432.467 
1739.449 



in Metern 



Log. Entfernung. 



3.5963050.3 
3.6892747.8 

4.0246500.7 

3-8437013.8 
4.1609529.4 
3.5302316.1 



Entfernung. 



3947.344 
4889.616 

10584.005 

6977.525 
14486.149 

3390.249 



B (südlicher Endpunkt der Basis). 



»f 



A - 0.224 

Toaas 265*^ 46' 21.849 

Husbergö 292 o 14.676 

Näsodtangen . . . 299 39 1 4.1 16 

Kolsaas 319 21 13.719 

Sternwarte .... 344 40 44.098 



3.3064851.0 

3.6894422.2 

3.3842619.3 

3.6148443.05 

3.9469984.9 

3-5573133.7 



2025.2802 

4891.502 

2422.490 

4119.498 

8851.125 

3608.389 



3.5963050.3 
3.9792621.5 

3.6740818.6 

3.9046642.3 

4.2368184.2 

3.8471333.0 



3947.344 

9533.715 
4721.520 

8029.051 

17251.165 

7032.881 



m 















Toaas. 










1 


t 

1 in Toisen 


1 in Me 


tern 




Log. Entfernung. 


Entfernung. 


Log. Entfernung. 


Entfernung. 


^Sternwa^te .... 1 

1 


- 0.076 


3.739678I-6 


5491.338 


4.0294980.9 


10702.816 


A . . . . 








i80 


19' 2.646 


3.24041 16.8 


5430.379 


3.5302316.1 


10584.005 


Haukaas . 


1 






, 38 


2 27.004 










B . . . 


1 






1 40 


9 9.619 


3.6894422.2 


4891.502 


3.9792621.5 


9533.715 


Glejnaas . . 


« 






1 170 


45 15.921 






' 




Vtwdaas . 


k 






!244 


33 42.573 


1 —— 


« 






•Gjävlekol . . 








265 


57 24.006 


1 


1 






Kolsaas . 


1 






307 


13 57.639 


3.85319639 


7131.755 


4.1430163.2 


13900.048 


•Opkuvcii . 








325 


28 12.573 






• 





Husbergö. 



Näsodtangen • • ., - 0.335 

Kolsaas 18 30 15.514 

Sternwarte . . . . 76^ 23' 46.412 ü 

A |"i3 15 47.109 I 

B ! 161 43* 20.824 ! 

I: 



3.2426810.2 
3.8319483. 1 
3.4592402.7 

3.3994548.5 
3.3842619.3 



1748.564 
6791.228 
2878.991 

2508.735 
2422.490 



3.5325009.5 
4.1217682.4 
3.7490602.0 
3.6892747.8 
3.6740818.6 



3408.011 

13236.350 
5611.258 

4889.616 
4721.520 



Sternwarte. 



A. . . . 

B. . . . 
Husbergö . 
Toaas . . 
Näsodtangen 
Kolsaas 
Haukaas . 



tt 



1 



— 0.214 
17® 55' 2.363 
59 54 58.600 

78 51 30.583 
94 28 16.593 

157 9 18.524 

338 51 24.063 



3.24041 16.8 

3.5573133.7 
3.4592402.7 

3.7396781.6 

3.4765890.7 

3.7633314.6 



1739.449 
3608.389 

2878.991 

5491.338 
2996.326 

5798.711 



3.5302316.1 

3.8471333.0 
3.7490602.0 
4.0294980.9 
3.7664090.0 

4.0531513.9 



3390.249 
7032.881 
5611.258 

10702.816 
5839.948 

1 1301.898 
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Kolsaas. 



Opkiiven . 
Sternwarte 
llaukaiis . 
A . . . 

B 

Iliisbergö . , 
Näsod taugen 
Toaas . . , 
(flejnaas . 
Vardaas . 



» 



— O.OOI 

98^ 47' 46.422 

99 35 21.499 

104 o 33.621 

114 14 0.019 

123 39 55-728 

129 50 9.410 

147 43 56.495 



174 50 9.79S 
204 12 9.302 

(fjävlekol 257 38 24.639 



in Toisen 



Log. £ntfernnng. 



4.7633314.6 

3.8711330.1 
3.9469984.9 

3-8319483.1 
3.7129007.3 

3.8531963-9 



Entfernung. 



5798.711 

7432.467 
8851.125 

6791.228 

5162.983 

7131.755 



in Metern 



Log. Entfernung. 



Entfernung. 



4-0531513.9 

4.1609529.4 
4.2368184.2 
4.1217682.4 
4.0027206.6 
4.1430163.2 



1 1301.898 

14486.149 
17251.165 

13236.350 
10062.842 

13900.048 



Näsodtangen. 



Kolsaas . 
Sternwarte 
A . . . 
B. . . . 



»r 



, . . . -f 0.008 

.... i 86« 16' 35.207 

.... 115 14 59.213 

.... 144 41 51.094 

Husbergü : 155 19 30.511 

VarcLias 294 40 i.932r 



3.7129007.3 
3.4765890.7 

3.5538814.5 
36148443.0 

3.2426810.2 



5162.983 
2996.326 

3579.987 
4119.498 

1748.564 



4.0027206.6 
3.7664090.0 

3.8437013.8 
3.9046642.3 

3.5325009.5 



10062.842 
5839.948 

6977.525 
8029.051 

3408.011 



Die Berechnung der Seiten ist mit Logarithmen von 10 Deeimalstellen geführt. Um von 
Toisen zu Metern übeivAigehen ist den ersteren die eonstante 0.2898199.3 zugefügt. Wollte man 
die Seiten in norwegische P^uss ausgedrückt haben, mtisste man die Logarithmen der Toisen und 
Meter respective um die constanten 0.7932466.7 imd 0.5034267.4 vergrössern. 
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g 20. 

Bestimmuiig des mittleren Fehlers der Winkelmessung^. 

4 

Die Grenzen des mittleren Fehlers werden nach der Küstenvermessung § 97 durch 
-die Formel 



m Y 2 \ - 1/ 



— 2 



Km 

ausgedrückt, wo * der mittlere Fehler, s die Summe der Fehler ohne Rücksicht auf das Zeichen 
und m die Anzahl der Fehler bedeuten. Die Zahlenwerthe für n und q sind respective 3.1416 
und 0.4769, die Summe aller Fehler beträgt 10." 733 und ihre Anzahl 52. Eingesetzt geht die 

Formel in 

s I ^ 0.5096 
f — 1.2533 { I ± . 

^^^ m ( |/ m 

über und giebt die Werthe: 

f =: 0.259 ±_ 0.018. 
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§ 1- 

Vorwort. 

Die Reclmungen zur Ausgleichung des innem Dreiecknetzes bei der Basis af dem Rinden- 
ieret sind ganz nach denselben Methoden wie bei der Ekeberger Basis durchgeführt. 

Das Verfahren bei den Centrirungen, wie es im zweiten Heft § 2 näher beschrieben ist, 
wurde auch hier im Allgemeinen befolgt; wo eine Abweichung stattgefunden hat, wird man die 
nöthigen Erklärungen unter der Centrirung der einzelnen Stationen vorfinden. 

Bei den Beobachtungen wurde der Kreis zwischen o® und iSo^ in 9 Theile getheilt und 
die Kreislage daher bei jedem neuen Satz um 20 ^ verschoben. So wurde auch, um die Fehler 
in der Angabe der Mikroskopentrommel zu eüminiren, das Interwall zweier Theilstriche in 9 
Theile getheilt und ein Pars der Kreislage jedes Satzes beigefügt. Die ideelle Ablesung der Null- 
richtung sollte daher bei jeden der neun Sätze folgende Werthe gegeben haben : 



1. Satz 

2. » 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

was indessen selbstverständhch nicht immer erzielt werden konnte. Man hat daher geglaubt, 
auch hier die Theilungsfehler des Instrumentes anbringen zu müssen. 

9 











0.0 


20 


I 
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40 
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13.3 


60 


3 


20.0 


80 


4 


26.6 


IOC 
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33*3 


i2o 


6 


40.0 


140 


7 


46.6 


160 


8 


53.3, 
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Das angewendete Instrument war auf allen Stationen das lo-zöllige Universalinstrument 
von Olsen, dessen Theilungsfehler im zweiten Heft angegeben sind, nur auf Haarskallen ist ein 
lo-zölliger Mikroscopentheodolit von Breithaupt & Sohn zur Messung der Richtung nach Folla- 
högda in Anwendung gekommen. Die Theilungsfehler dieses TheodoUts sind noch nicht er- 
mittelt worden, und ist daher diese Richtung, um ihr denselben Werth wie den übrigen beilegen 
zu können, in 12 Sätzen statt in 9 gemessen. 

Die Rechnungen sind alle vom Capitain im Generalstabe Haffner ausgeführt, doch 
waren die Centrirungselemente för die 8 ersten Stationen schon vom Beobachter Professor Mohn 
vorläufig berechnet und sind daher hier nur durch Controlrechnung festgestellt. Bei der Her- 
stellung der Bedingungs- imd Normalgleichungen wurde Capitain Hafl&ier vom Lieutenant 
Bjurstedt assistirt. 
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2. 



Beobachtungen in A (südlicher Endpunkt der Basis). 







Kreis- 




Kverkil- 




Noidberg- 
houg. 






No. 


Datum. 


läge. 


Skaanes. 


berg. 


Basis B. 


Okulhoug. 


Baglan. 






/ 


/ // 




• / // 






/ '/ 


I 


1865 


10 0.5 


0.00 




58 15 41.53 






122 55 14.70 


2 


Juli 28. 


30 2.0 


0.00 




37.93 




• 


13.98 


3 


« • 


50 2.5 


0.00 




41.19 






16.48 


4 


bi6 


70 4.3 


0.00 




37.56 






15.08 


5 


August 


90 5.0 


0.00 




41.76 






16.13 


6 


0% 


110 6.5 


0.00 




37.73 






15.48 


7 


2. 


130 7.1 


0.00 




43.06 






14.62 


8 




150 8-5 


0.00 




40.74 


* 




17.23 


9 




170 9.4 


0.00 


n / // 


41.32 


/ '/ 


iS f n 


16. II 


lO 







0.00 


26 57 8.33 


41.84 


61 21 14.95 


85 45 28.84 


14.71 


II 




20 1.5 


0.00 


8.97 


40.54 


13.58 


28.21 


14.45 


12 




40 2.2 


0.00 


9.66 


40.06 


13.61 


25.31 


14.04 


13 




60 3.7 


0.00 


6:78 


36.74 


9.92 


23.78 


13.22 


14 




80 4.4 


0.00 


11.40 


39.46 


11.94 


24.28 


12.61 


15 




100 6.0 


0.00 


8.92 


38.49 


10.67 


28 92 


17.05 


i6 




120 6.7 


0.00 


11.65 


42.24 


15.85 


30.22 


19.53 


17 




140 8.0 


0.00 


9.38 


39-11 


11.38 


28.16 


17.33 


i8 




160 8.9 


0.00 


10.54 


40.79 


14.09 


28.89 


18.21 



lo-zölliges Univorsalinstrument von Olsen. Observator: H. Mohn. 



Beschreibung des Punktes. 



Der südliche Endpunkt der Basis, in der Nähe des Hofes Svedjan im Kirchspiele Veer- 
dalen hegend, ist wie alle die übrigen Stationen in diesem Netze durch ein offenes, hölzernes 
Signal überbaut. Das Signal, ganz von derselben Construction wie das Signal über der Basis A 
der Ekeberger Grundlinie — siehe Heft H Pag. 10 — trägt jedoch hier nur eine Tafel, die gegen 
Basis B gerichtet ist. Im Innern des Signals liegt ein grosser Stein, in welchem ein Eisenbolzen 
den Endpunkt der Basis bezeichnet. 

Für den Beobachter im Vertical des Bolzens wurde das Signal auf Follahögda durch den 

einen Streber gedeckt; wollte man sich excentrisch aufetellen, deckte derselbe Streber das Signal 

auf dem Kverkilberge. Die Form des Steines und der lockere Boden rings um das Signal 

machte eine Wahl nothwondig; Follahögda war von allen den übrigen Stationen vollständig 

0* 
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sichtbar, dieses war aber nicht der Fall mit dem Kverkilberge ; es wurde daher beschlossen, 
letzteren den Vorzug zu geben, und das Instrument über das kleine in den Bolzen eingebohrte 
Gentrirloch lothrecht aufzustellen. Die Stellung war ganz gut; eine wahrnehmbare Bewegung des 
ganzen Steins zeigte sich freilich, wenn die Bodenbalken des Signals durch einen Stoss oder auf 
andere Art erschüttert wurden, die Bewegung hörte jedoch gleich mit der Ursache auf und hatte 
keine nachträgliche Wirkung auf die St^ung des Instrumente. Der Gang eines Mannes um den 
Stein hatte keinen Einfluss auf die Blase. Das Instrument war während der Messungen g^en 
Senne und Wind durch lose zwischen den Strebern ausgespannte Z^ttü^ier gesehütast. Die Höhe 
des trigonometrischen Punktes über dem Spiegel des Fjords wurde durch Nivellement gleich 
I0.94™- gefunden. 

Centrirung. 

In Bezug auf die Ausfährung derselben ist auf die allgemeinen Bemerkimgen über die 
Centrirung in Heft II zu verweisen. Der TheodoUt war wie oben, bemerkt mit Hülfe des Lothes 
scharf über dem Loche im Bolzen eingestellt. 

Die Reduction auf das Centrum ist daher = o. 

Die Reduction bei Yisirungen nach Basis A: 
von Basis B ist der Streifen in der ' 

> Nordberghoug — « — 
» Okulhoug — ' — 
» Baglan — - — 
» Skaaues — » — 

> Kverldlberg — = — 

Art der Sigrnalisirung. 

Basis B: der schwarze Streifen der Tafel. 

Nordberghoug — s — — s — 

Okulhoug — - — • der unteren Tafel. 

Baglan — « — der Tafel. 

Kverldlberg — * — — * — 

Skaanes: Die Tafel war gegen Nordberghoug gekehrt und konnte daher aus Basis A nicht visirt 
werden, es wurde daher Nachmittags 28. Juli eine neue Tafel an dem Balken befestigt. 
Diese Tafel — weiss mit schwarzem Streifen — war gerade so gross, dass ihre verti* 
calen Känder mit den Verticalfilamenten des Theodolits zusammenfielen. Solange die 
Sonne hinter dem Signale stand, war der Streifen der Tafel nicht sichtbar, und der 
Mittelbalken musste visirt werden. Die nöthige Correctiou der Richtung ist in diesen 
Fällen an den Visirungen angebracht und beziehen sich daher alle die oben ange- 
führten Richtungen auf den Streifen der neuen — unteren — Tafel. 



ifel visirt: 


d = 


+ 0.026 


log. A 


= 40500 


Red. 


+ 0.473 


5 


d = 


+ 0.026 




4.2430 




+ 0.306 


^ 


d - 


+ 0.044 




4.4623 




+ 0.313 




d = 


+ 0.084 




4.0095 




+ 1.702 




d = 
d = 


— 0.030 
~ 0.006 




3.9032 
4.5227 




- 0.773 

- 0,037 
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Annahme. 



- 3.651 

- 7.971 
+ 17.769 

+ 13-369 

+ 0.759 



// 



Skaanes = 








Kverkilberg = 26 


57 


9 + A 


Basis B — 58 


IS 


40 + B 


Nordberghoug = 61 


21 


10 + C 


Okulhoug = 85 


45 


25 + D 


Baglan = 122 


55 


IS + E 



A = 



- 3.651 

- 8.579 

H- 16.024 
+ 15.232 

+ 7.107 

ff 
+ 0.520 



Endgleichungen. 

: + 7.714 A - 1.286 B - 1.286 C - 1.286 D - 1.286 E 

: - 1.286 A + 14.464 B - 1.286 C - 1.286 D - 3.536 E 

: - 1.286 A - 1.286 B + 7.714 C - 1.286 D - 1.286 E 

: - 1.286 A - 1.286 B - 1.286 C + 7.714 D - 1.286 E 

: - 1.286 A - 3.536 B - 1.286 C - 1.286 D + 14.464 E 

Die abgeleiteten Gleichungen. 

: + 7.714 A -* 1.286 B - 1.286 C - 1.286 D - 1.286 E 

+ 14.250 B — 1.500 C - 1.500 D -• 3.750 E 

+• 7.342 C - 1.658 D - 1.895 E 

+ 6.968 D - 2.323 E 

+ 12.000 E 

// ff ff ff 
B == + 0.107 C = + 2.874 D = + 2.383 E = + 0.592 



Endgültige Richtungen mit Einschluss alier Reductionen, 



Skaanes 
Kverkilberg 
Basis B 



o o 
26 57 



ff 
0.000 



58 



Nordberghoug 61 

Okulhoug 

Baglan 



85 
122 



15 
21 

45 
48 



13.518 + (0 

44.958 H- (2) 

24.704 + (3) 

32.035 + (4) 

43.683 + (5) 



Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (1) bis (5). 



(i) = + 0.1528 

(j) = -I- 0.0278 

(3) = + 0.0417 

(4) = + 0.0417 

(5) = + 0.0278 



[i 

[i 
[i 

[i 
[i 



+ 0.0278 [2 

+ 0.0833 [2 

+ 0.0278 [2 

+ 0.0278 [2 

+ 0.0278 [2 



+ 0.0417 [3] + 0.0417 [4] + 0.0278 [5] 

+ 0.0278 [3] + 0.0278 [4] + 0.0278 [5] 

+ 0.1528 [3] + 0.0417 [4] 4- 0.0278 [5] 

+ 0.0417 [3] + 0.1528 [4] + 0.0278 [5] 

+ 0.0278 [3] + 0.0278 [4] + 0.0833 [5] 
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§ 3. Beobachtungen in B Cnörd- 



No. 


Datum. 


Kreislage. 


Baglan. 


Haai*skallen. 


Basis A. 






/ 


/ // 


/ // 


/ Äf 


I 


1865 





0.00 


33 4 36.40 


53 27 6.25 


2 


Juli 25 — 27. 


ao 1.3 


0.00 


37.80 


3.91 


3 


w • 


40 2.3 


0.00 


3591 


5-57 


4 




60 3.5 


0.00 


37.46 


517 


5 




80 4.6 


0.00 


36.37 


5-35 


6 




100 5.9 


0.00 


38.15 


4.22 


7 




120 6.4 


0.00 


39.20 


7.28 


8 




140 7.7 


0.00 


38.76 


5.00 


9 




160 8.7 


0.00 


40.18 


5-39 


lO 




10 0.3 


0.00 




4.15 


II 




30 1.6 


0.00 




5.03 


12 




50 * 6 


0.00 




356 


13 




70 3.8 


0.00 




3.96 


14 




90 4.8 


'0.00 




4.2s 


iS 




HO 6.0 


0.00 




3.71 


i6 




130 7.1 


0.00 




6.44 


17 




150 8.2 


0.00 




4.33 


i8 


m 


170 9.5 


0.00 




7.03 



lo-zölliges Universalinstrument von Olsen. 

Beschreibung des Punktes. 

Das Signal der Basis B liegt am linken Ufer des Flusses in der Nähe der Mündung in 
den Fjord; seine Bodenbalken ruhen aut dem sehr festen Sand, der eine gute Unterlage gab. 
Das Signal trug auch hier nur eine Tafel, die gegen Basis A gerichtet war. Im Innern des 
Signals wurde ein grosser Stein tief in den Sand eingegraben, in der Mitte • des Steines markirte 
ein Eisenbolzen mit einem feinen Centrirloch den nördlichen Endpunkt der Basis. Eine ex- 
centrische Aufstellung war hier nothwendig, da die Richtung nach . Baglan vom Bolzen aus ge- 
sehen durch den einen Streber gedeckt war. Die Stellung des Theodolits war jedoch sehr gut 
und fest, die Axe wurde durch Loth auf den Stein ppojicirt und durch ein kleines Loch markirt, 
dessen Abstand vom Bolzen sehr scharf bestimmt werden konnte. 

Durch Nivellement wurde die Höhe über dem Mittelwasser des Fjords = 4. 7 3°*" gefunden. 



Centrirung. 

Die oben erwähnte Exccntricitet der Stellung war nicht grösser, als dass man die graphische 
Darstellung der Centrirungselemente mittelst Pappscheibe auch hier benutzen konnte. 
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licher Endpunkt der Basis). 



Skaanes. 


Follahögda. 


Nordberghoug. 


Okulhoug. 


Kvin^eld. 


/ // 


/ // 


/ r/ 


/ // 


/ /^ 


97 35 43.88 


183 8 51.83 


242 2 7.06 


276 10 16.60 


346 49.01 


45-44 


53-43 


9.96 


14.83 


50.07 


4399 


5524 


8.96 


15.32 


50.00 


41.67 


55-77 


5-55 


14.63 


50.68 


43.78 


57-4* 


5.81 


13.65 


50.52 


42.11 


52.90 


2.74 


11.55 


48.41 


45.55 


55-99 


6.97 


14.05 


53.15 


44.00 


SS-28 


4.88 


13.51 


47.48 


43.96 


55-33 


7.87 


12.03 


48.77 


41.57 










40.41 










41.92 










42.21 










41.55 










41.70 










44.84 










45.68 










44.18 











Observator: H. Mohn: 



a) Bei Visirungen von Basis B. 

Der Abstand vom Instrument zmn Bolzen = 1.3065 norwegische Fuss. 

Der Winkel zwischen der Richtung nach Basis A und dieser Linie hat eine Sehne = 
0.225 bei i' Radius gemessen und ist daher = i2<) 55', vom Bolzen aus gerechnet wird dann der 
Winkel y© = 167® 5', der negativ gerechnet werden muss. 

Die Reduction wird dann: 



nach Baglan 

Uaarskallen 
Basis A 
Skaanes 
Follahögda 



y = 113 37.9 

y = 146 42.5 

y = 167 5.0 

y = 211 13.6 

y = 296 46.8 



Nordberghoug y = 355 40.0 
OkuUioug y = 29 48.1 

KvinQeld y = 99 38.7 



log. A* = 4.05909 
4.71297 
4.05005 

3.98997 
4.96644 

3.80197 

4.29521 

4.52456 



Red. = - 



/# 



— 


21.548 


— 


2.864 


— 


5.368 


•f 


14.298 


-f 


2.600 


•f 


3213 


— 


6.787 


— 


7.939 
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b) Bei Visirungen nach Basis B 
wurde d sin y direct auf der Pappscheibe gemessen, man hat dann die Reduction : 

von Baglan d = + 0.017 Red. = + 0.306 

> Haarskallen d = + o.oii = + 0.044 
T> Basis A d = H- 0.008 = + 0.147 
» Skaanes d = — 0.006 = - 0.127 

> Follahögda d = + 0.022 = + 0.049 
» Nordberghoug d = — 0.012 = — 0.390 
» Okulhoug d = — 0.008 = — 0.104 
» Kvini5®ld d = + 0-017 =+ 0.104 

Art der Signalisirung. 

Baglan: der schwarze Streifen der Tafel. 

Haarskallen: die Tafel. 

Basis A: der schwarze Streifen der Tafel. 

Skaanes: der schwarze Streifen der oberen Tafel. 

Follahögda: die Tafel. 

Nordberghoug : der schwarze Streifen der Tafel. 

Okulhoug: der Streifen der unteren Tafel. 

Kvin^eld: der Streifen der Tafel. 

Annahme. . 



Baglan 









ff 
0.00 


Haarskallen 


33 


4 


35 + A 


Basis A 


53 


27 


5 + B 


Skaanes 


97 


35 


40 + c 


Follahögda 


X83 


8 


55 + D 


Nordberghoug 


242 


2 


5 + E 


Okulhoug 


276 


10 


10 + F 



Kvini^^^^ 34^ o 50 -f G 

Endgleichungen. 

-f 12.98 = 4- 8.000 A — i.ooo B — i.ooo C — 1,000 D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— 17.01 = — I.ooo A + 14.750 B — 3.250 C — I.ooo D — I.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 
-f 40.95 = -r I.ooo A — 3.250 B + 14.750 C — I.ooo D '— I.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— 14.02 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C + 8.000 D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 
+ 2.54 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D + 8.000 E — i.ooo F — i.ooo G 
+ 23.96 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D — i.ooo E + 8.000 F — i.ooo G 

— 14.11 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D — i.ooo E — i.ooo F + 8.000 G 
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ie abgeleiteten Gleichungen. 

+ ia.9S =1 + S.ooo A — i.ooo^ B - i.ooo C - i.ooo D -• i.ooo E -^ x.ooo F - i.ooo G 

- 15.39 = 
+ 39.02 = 

- 9.68 = 

+ 5.17 = 
+ 27.70 = 

- 2.82 = 



A = + 2T580 B = 



+ 14.625 B - 3.375 C - 1.125 D - 1.125 E - 1.125 F - 1.125 G 

+ 13.846 C - 1.385 D - 1.385 E - 1.385 F - 1.385 G 

+ 7.650 D - 1.350 E - 1.350 F - 1.350 G 

+ 7.412 E - 1.588 F - 1.588 G 

+ 7.072 F - 1.928 G 

+ 6.546 G 

+ 0.035 €= + 3.256 D=-o'.42o E = + 1.419 F= + 3.800 G=- 



0.431 



Endgültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



Baglan 


= 









0.000 


Haarskallen 


r=: 


32 


54 


18.195 + (6) 


Basis A 


= 


53 


16 


44.349 + (7) 


Skaanes 


— 


97 


25 


35.1 10 + (8) 


Follahögda 


= 


182 


58 


24.465 + (9) 


Nordberghoug 


= 


241 


51 


27.064 + (10) 


Okulhoug 


— 


275 


59 


50.350 + (") 


KvinQeld 


= 


345 


5» 


34.543 + (12) 



Gleichungen zur 



ung der unbekannten Grössen (6) bis (12). 



(6) 


= + 0.1528 [6] + 


0.0278 [7 


+ 


0.0278 [8 


+ 


0.0417 [9] 


+ 0.0417 [ 


(7) 


= + 0.0278 [6] + 


0.0833 [7 


+ 


0.0278 [8] 


+ 


0.0278 [9] 


H- 0.0278 


(8) 


= + 0.0278 [6] + 


0.0278 [7 


+ 


0.0833 [8] 


+ 


0.0278 [9 


+ 0.0278 


(9) 


= + 0.0417 [6] + 


0.0278 [7 


+ 


0.0278 [8 


+ 


0.1528 [9 


+ 0.0417 [ 


(10) 


= + 0.0417 [6] + 


0.0278 [7 


+ 


0.0278 [8 


+ 


0.0417 [9] 


+ 0.1528 [ 


(") 


= + 0.0417 [6] + 


0.0278 [7 


+ 


0.0278 [8] 


+ 


0.0417 [9] 


+ 0.0417 [ 


(12) 


= + 0.0417 [6] + 


0.0278 [7 


+ 


0.0278 [8 


+ 


0.0417 [9] 


+ 0.0417 



[lo] + 0.0417 
[10] + 0.0278 
[10] + 0.0278 
[10] + 0.0417 
[10] + 0.0417 

[10] + 0.1528 
[10] + 0.0417 



+ 0.0417 [laj 

+ Q.0278[l2] 

+ 0.0278 [xa] 
+ 0.0417 [12] 
+ 0.0417 [12] 
+ 0.0417 [laj 
+ 0.1528 [xa] 



10 
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§ 4. Beobachtangen 



No. 

• 


Datum. 


Kreislage. 


Basis A. 


Follahögda. 


Kverlrilberg. 






/ 


t tf 


/ // 


/ // 


I 


1865 


0.0 


0.00 


194 I 8.05 


214 50 24.18 


2 
3 


August 3—5. 


20 I.O 

40 2.6 


0.00 
0.00 


9.00 
9.65 


28.81 
26.97 


4 




60 3.2 


0.00 


9.76 


2505 


5 


• 


80 4.4 


0.00 


10.74 


24.07 


6 




100 5.8 


0.00 


9.08 


25.00 


7 




120 6.7 


0.00 


II. 71 


24.82 


8 




140 7.9 


0.00 


9-59 


27.56 


9 




160 8.9 


0.00 


9.14 


26.68 


10 




IG 0.6 


0.00 






II 




30 1.6 


0.00 






12 




50 3.0 


0.00 






13 




70 4.0 


0.00 






14 




90 5.1 


0.00 






15 




HO 6.4 


0.00 






i6 


• 


130 7.4 


0.00 






17 




150 8.3 


0.00 






i8 




170 9.6 


0.00 







lo-zölliges UniversaUnstrument von Olsen. 



Beschreibung des Punktes. 

Das Signal «Skaanes» ist in einem Acker unweit des gleichnamigen Hofes und in der 
Nähe des Meeres gebaut. Es ist ein offenes Signal und trägt zwei Tafeln, die obere gegen Basis 
B, die untere gegen Basis A gekehrt. Weder im Innern, noch in der Nähe des Signals konnte 
fester Felsen oder grosse Steine gefunden werden; um eine sichere Stellung für das Instrument 
zu bekommen, mussten daher folgende Arbeiten ausgeführt werden. 

Im Innern des Signals wurden drei starke, viereckige Pf&hle von 3" bis 4" Durchschnitt 
4 Fuss in die Erde eingetrieben ; ein hölzernes aus zwei über einander gelegten Dielen zusammen- 
gesetztes Dreieck wurde dann fest mit den Pfkhlern verbunden und das Ganze gegen Seiten- 
verschiebung durch eiserne Klammem geschützt; für den Instrumentenstand waren kleine Spuren 
in das hölzerne Dreieck eingeschnitten. Auf dem Stande wurde das Instrument in gewöhnhcher 
Weise aufgestellt. Um eine Störung in der Stellung des Listruments; die durch das Gehen des 
Beobachters um die Pfähler verursacht werden konnte, zu vermeiden, wurde ein hölzerner Boden 
in der Höhe des Dreieckes auf den Bodenbalken des Signals gelegt. Die Untersuchung der ge- 
nauen gegenseitigen Stellung des Signals und des Instrumentenstandes wm-de in der Art bewerk- 
stelligt, dass man in die untere horizontale Fläche des Mittelbalkens einen kleinen eisernen 
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in Skaanes. 



Nordberghoug. 


Oktilhoug. 


Basis B. 


Baglan. 


KvinSeld. 


^ // 


/ // 


/ »9 


/ // 


/ // 


268 33 34.40 


281 27 16.26 


282 24 35.11 


327 40 23.17 


337 2 42.07 


36.73 


12.92 


34.75 


21.45 


45.51 


36.13 


1327 


33.54 


22.49 


44.13 


34.13 


13-49 


34.54 


22.58 


43.03 


31.41 


12.71 


32.33 


20.89 


43.06 


31.21 


14.68 


35.78 


27.09 


44.18 


35.69 


14.83 


36.61 


21.21 


45.38 


34.60 


18.45 


36.57 


22.96 


44.71 


37.23 


15.61 


37.22 

36.47 
35.60 

35.49 

34.57 

34.27 
3368 

37.65 
34.72 

37.05 


23.79 
21.89 

24.71 

23.79 
22.76 

23-73 
21.74 

23.38 
22.23 

24.64 


48.84 



Observator: H. Mohn. 

Haken befestigte, in welchem ein Loth aufgehängt werden konnte, welches durch das Centrirloch 
des Standes gehend, genau über dem in das Dreieck eingelassenen, den trigonometrischen Punkt 
bezeichnenden kleinen Messingbolzen einspielte. Die Beobachtungen geben ein gutes Zeugniss 
für die unveränderte Stellung des Dreieckes in horizontaler Richtung. Dass die Festigkeit des 
hölzernen Dreieckes in verticaler Richtung ebenso gut war, zeigt der Umstand, dass die Libelle 
zwischen den einzelnen Sätzen nicht nivellirt zu werden brauchte; ihre Stellung war ungewöhn- 
Uch constant. 

Die Beobachtungen konnten wegen des guten Wetters in zwei Tagen vollführt werden, 
wurden auch von keinem Regen gestört. 

Die Höhe des trigonometrischen Punktes wurde durch Nivellement zu 9.9o"** über dem 
Fjord gefunden. 



Centrirungr. 

Die Centrirungselemente wurden in gewöhnlicher Weise mittelst Pappscheibe gefunden. 

Die Reduction bei Visirungen von Skaanes = o. 

Die Reduction bei Visirungen nach Skaanes: 

10* 






> 
> 
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von Basis A ist die untere Tafel visirt d = - 0.182 log. A = 39032 Red. = - 469» 

Basis B ist die obere — ? — d = - 0.315 3-99oo - 6.648 

Baglan ist die untere — =— d = — 0.138 4.2039 — 1.785 

> Nordberghoug ist die obere Tafel visirt d = - 0.133 4.186« — 1.791 

Okulhoug — = — — ' — d = — 0.309 4*4699 — 2.160 

Kvin^eld — =— — -— d = - 0.518 4.5815 - 2.800 
Kverkilberg ist die hintere Fläche der 

unteren Tafel visirt d = + 0.173 4.4222 + 1.350 

Follahögda — '-— — -— d = - 0.183 4.9^52 - 0.409 

Art der Siernalisirung. 

Basis A: der schwarze Streifen der Tafel. 
Basis B: — '- — — -- — 

Baglan : — - — — s — 

Nordberghoug : — - — — 5 — 

Okulhoug: der weisse Streifen der xmteren Tafel. 
Kvinjjeld: der weisse Streifen der Tafel. 
Kverkilberg: der Streifen der Tafel. 
Follahögda: die Tafel. 



Annah 


m e 


• 


Basis A 









ff 
00 


Follahögda 


194 


I 


10 + A 


Kverkilberg 


214 


50 


25 + B 


Nordberghoug 


268 


11 


35 + C 


Okulhoug 


281 


27 


15. + D 


Basis B 


282 


24 


35 + E 


Baglan 


327 


40 


20 + F 


Kvin^eld 


337 


2 


45 + G 



Endgleichuneren. 

— 6.392 = + 8.000 A — i.ooo B — i.ooo C — i.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 
■\- 5.821 = — I.ooo A + 8.000 B — I.ooo C — I.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— 5.789 = — I.ooo A — I.ooo B + 8.000 C — I.ooo D — I.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— 5.096 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C + 8.000 D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— 4.709 == — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C ~ I.ooo D +14.750 E — 3.»So F — i.ooo G 
+ 43.846 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D — 3.2^50 E +14.750 F — i.ooo G 

— 6.365 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D — i.ooo E — i.ooo F + 8.000 G 



- 6.392 = 

+ 5.022 = 

- 5.871 = 

- 6.157 = 

- 7.00I = 
+ 39-522 = 

- 2.373 = 
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Die abgeleiteten Gleichungen. 

+ 8.000 A — i.ooo B — i.ooo C — i.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

+ 7.875 B - 1.125 C - 1.125 D - 1.125 E - X.125 F - 1.125 G 

+ 7.714 C - 1.286 D - 1.286 E - 1.286 F - 1.286 G 

+ 7.500 D — 1.500 E — 1.500 F — 1.500 G 

+ 13.950 E - 4.050 F - 1.800 G 

+ 12.774 F - 2.323 G 

+ 6.546 G 



A = — 0.366 B = + 0.992 C = — 0.299 D= — 0.222 E=+ 0.330 F = + 3.028 G = — 0.362 



Endgültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



Basis A 









00 




FoUahögda 


194 





57.094 + ( 


>3) 


Kverkilberg 


214 


50 


25.648 + ( 


'M) 


Nordberghoug 


268 


32 


11.402 + ( 


>5) 


Okulhoug 


281 


27 


14.951 + ( 


>6) 


Basis B 


282 


24 


35.976 + ( 


:i7) 


Baglan 


327 


41 


7.922 + ( 


:i8) 


KvinQeld 


337 


3 


45.467 + ( 


:x9) 



Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (13) bis (19). 



(13) = 


+ 0.1528 


>3] + 0.0417 


(14) = 


+ 0.0417 


13] + 0.1528 


(15) = 


+ 0.0417 


13] + 0.0417 


(16) = 


+ 0.0417 


[13] + 0.0417 


(17) = 


+ 0.0278 


'13] + 0.0278 


(18) = 


+ 0.0278 


[13] + 0.0278 


(19) = 


+ 0.0417 


>3] + 0.0417 [ 



[14] + 0.0417 [15] + 0.0417 [16] + 0.0278 [ 
[14] + 0.0417 [15] + 0.0417 [16] + 0.0278 [ 
[14] + 0.1528 [15] + 0.0417 [16] + 0.0278 [ 
[14] + 0.0417 [15] + 0.1528 [16] + 0.0278 [ 
[14] + 0.0278 [15] + 0.0278 [16] + 0.0833 [ 
[14] + 0.0278 [15] + 0.0278 [16] + 0.0278 [ 
[14] + 0.0417 [15] + 0.0417 [16] + 0.0278 [ 



+ 0.0278 [18] + 0.0417 



+ 0.0278 
+ 0.0278 
+ 0.0278 
+ 0.0278 

+ 0.0833 
+ 0.0278 



[18] + 0.0417 
[18] + 0.0417 
[18] + 0.0417 
[18] + 0.0278 
[18] + 0.0278 
[18] + 0.1528 



[19] 

[19] 
[19] 
[19] 
[19] 
[19] 
[19] 
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§ 5. 



Beobachtungen auf Baglan. 







Kreis- 








Nordberg- 
houg. 






No. 


Datum. 


lage. 


Basis A. 


Skaanes. 


Basis B. 


Okulhoug. 


KvinQeld. 






t 


/ // 


/ // 


/ // 


/ // 


/ /^ 


' '/ 


I 


1865 





0.00 


24 52 29.00 


62 10 17. II 


83 17 13.71 


126 35 11.52 


220 51 48.24 


2 


August 


20 1.2 


0.00 


28.79 


19.95 


13.17 


"53 


51.20 


3 


40 2.6 


0.00 


26.50 


19.75 


11.84 


11.91 


51.00 


4 


7 9. 


60 3.5 


0.00 


27.87 


18.86 


- 14.65 


13.44 


53.01 


5 




80 4.6 


0.00 


29.65 


18.91 


14.01 


12.87 


51.82 


6 




100 5.7 


0.00 


26.01 


17.76 


14.07 


13.29 


51. II 


7 




120 6.7 


0.00 


28.46 


19.83 


16.25 


14.92 


51.77 


8 




140 7.8 


0.00 


29.62 


16.62 


16.19 


14.74 


52.30 


9 




160 9.2 


0.00 


27.34 


20.58 


17.40 


18.82 


55.69 


lO 




10 0.2 


0.00 


27.89 


17.30 




■~ 




II 




30 1.4 


0.00 


29.41 


19.42 






^ 


12 




50 3.1 


0.00 


29.86 


19.58 






V 


13 




70 3.7 


0.00 


26.37 


17.06 






'• 


14 




90 4.8 


0.00 


25.60 


17.65 








15 




HO 6.6 


0.00 


24.55 


18.84 






\ 


i6 




130 7-0 


0.00 


25.53 


21.08 






\ 


17 




150 8.7 


0.00 


28.55 


18.90 






\ 


i8 




170 9.3 


0.00 


30.57 


21.32 






N 



lo-zölliges Ulliversalinstrument von Olsen. Observator: H. Mohn. 



\ 



Beschreibung des Punktes. 

In der Nähe des Hofes Baglan ist das gleichnamige Signal auf einem Hunengrabhügel 
errichtet; der Mittelbalken trägt eine Tafel, weiss mit schwarzem Streifen, die gegen West ge- 
kehrt ist. Der Hügel war im Innern des Signals ausgegraben, um als Keller dienen zu können, 
ebenso war der Grund ringsum den Hügel durch grössere, wenn ^uch nicht tiefe Gruben ge- 
lockert. Es war daher unmöglich, einen brauchbaren Instrumentenstand im Innern oder in der 
Nähe des Signals zu finden, auch wagte man wegen der Ausgrabungen nicht hier, wie bei 
Skaanes, einen hölzernen Unterbau auf Pfllhlen anzubringen. Der feste Felsen trat in einem Ab- 
stand von 55 Fuss vom Signale zu Tage, und es wurde darum dieser Punkt, von welchem aus 
man eine gute Sicht nach allen übrigen Signalen hatte, zum trigonometrischen Punkt gewählt. 
Ein eiserner in den festen Felsen eingelassener Bolzen bezeichnet durch zwei auf seine geschliflFene 



4 
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Oberfläche eingeschnittene, einander kreuzende Linien die genaue Lage der Station. Mittelst des 
Lothes wurde die Axe des Theodoliten scharf über dem Kreuzungspunkt der Linien aufgestellt. 
Die Höhe des Punktes über dem Meere = 67.I4«»' 



Centrirung. 

Wegen des grossen Abstandes zwischen Signal und Bolzen mussten die Centrirungs- 
elemente sehr scharf bestimmt werden. Es wurde daher das im zweiten Heft Pag. 9 näher be- 
schriebene Verfahren angewendet. Nördlich vom Bolzen wurde ein kleiner Centrirungstheodolit 
aufgestellt und der Abstand zwischen beiden Instrumenten als Gnmdlinie gemessen. Da indessen 
dieser Abstand sehr nahe doppelt so lang als das Bandmass war, musste die Messung in zwei 
Theilen ausgeführt werden, und wurde in dieser Absicht in der Mitte der Grundlinie ein Pfahl, 
in dessen oberen Fläche ein Messingstift das Gentrum markirte, in den Boden eingeschlagen. 
Von dem Messingstift wurde dann der Abstand nach den Verticalaxen der beiden Instrumente 
gemessen. Als Resultat der 6 mal wiederholten Messungen hat man Bp = 64' 10" 4'."o8 imd 
Ap = 64' 6" 4V'2o mit einer Neigung beziehungsweise von 4® 10' 40" und 4*^ 4^' 6". Zimi Hori- 
zonte reducirt erhält man Bp = 64'.689 und Ap = 64'.305 oder die Länge der Grundlinie 
= I28^994. 

Die Höhe der Grundlinie über dem Meere ist = 220', woraus folgt eine Reduction zur 
Meeresfiäche = -^ 0.198 Linie. Es muss noch bemerkt werden, dass der Abstand Ap nicht bis 
zur Verticalaxe des Instruments in A, sondern nur zmn äussern Ring des Conus, dessen halber 
Diameter = 10.26 Linien, gemessen werden konnte; dieser halbe Diameter muss daher bei- 
gefügt werden. 

Die wahre Länge der Grundlinie wird daher: 

AB. gemessen = 128.994 Fuss 

Reduction zur Meeresfläche . . \ = — 0.001 ^ 
halber Diameter des Conus . . . = + 0.07 1 » 
Correction wegen des Bandmasses = - 0.354 * 

128.710 Fuss. 

Von den Endpunkten der Grundlinie wurden die Winkel ASB = 64*» 14' 59" und BSA 
"= 24^ 5S' 11" gemessen, wo S die Mitte des Streifens der Tafel bezeichnet. Der Winkel in A 
zwischen Basis A und dem Streifen wurde als Mittel aus dreimaligen Beobachtungen gleich 
201 ö 14' 43''. I gefunden. 

Aus KvinQeld ist die hintere Seite der Tafel visirt ; für die Centrirung der Mitte hat man 
folgende Elemente: 

die Dicke der Tafel = 0.054 Fuss 

der Winkel zwischen der Tafel und der Richtung nach dem Bolzen 47® 
hieraus der Abstand d = 54.2769 Fuss und y = 201^ 17' 4". 
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Mh bekannten Bezeichnungen erhält mau für Visirungen nach Baglan: 

von Basis A d = 542374 y = «oi '4 44 log. A = 4009504 Red. = — 6 36.613 

Basis B 54.2374 139 4 26 4.060647 +10 37.344 

Skaanes 542374 176 22 19 4.205334 + 44.121 

. Nordberghoug S4.2374 117 55 3^ 4190771 +10 37.074 

Okulhoug 54.2374 74 39 3^ 4337330 + 8 15.675 

Kvinfjeld 542769 340 23 31 4.351^75 - 2 47.173 
Die Reduetion bei Visirungen von Baglaa = o. 



Art der Signalisirungr. 



Basis A: der Streifen der Tafel. 
Basis B: der Streifen der Tafel. 
Skaanes: der Streifen der unteren Tafel. 
Nordberghoug: der Streifen der Tafel. 
Okulhoug: der Streifen der unteren Tafel. 
Kvinfjeld: der weisse Streifen der Tafel. 



Annahme. 

Basis A =000 

Skaanes = 24 52 274-A 

Basis B = 62 10 18 + B 

Nordberghoug = 83 17 14-fO 

Okulhoug =» 126 35 13 + D 

Kvin^eld = 220 51 50 + E 



Endgleichungen. 

+ S.611 = + 14.464 A - 3.536 B - 1.286 C - 1.286 D - 1.286 E 

+ 6.601 = - 3.536 A + 14.464 B - 1.286 C - 1.286 D - 1.286 E 

- 1.027 = - 1.286 A - 1.286 B + 7.714 C - 1.286 D - 1.286 E 

- 0.307 ^ - 1.286 A - 1.286 B - 1.286 C + 7.714 D - 1.286 E 
+ 10.043 = - 1.286 A - 1.286 B - i.a86 C - 1.286 D + 7.714 E 
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-h S.6ii 

+ t91i = 
+ 0.396 

+ 1.20S 

+ 11.886 : 

A = + o'888 



Die abgeleiteten Gleichungren. 

-H 14.464 A - 3.536 B - 1.286 C - 1.286 D - 1.286 E 

+ 13.600 B — 1.600 C — 1.600 D — 1.600 E 

-f 74" C - 1.588 D - 1.588 E 

+ 7.072 b -• 1.928 E 

+ 6.546 E 
B = + 0.933 C = + 0.583 D = -h 0.664 



E = + 1^814. 



Endgültige Richtungen mit Einsohluss aller Reductionen. 



Basis A Q 







fr 

0.000 




Skaaiies = 24 


5» 


34.410 


+ (") 


Basis B = 62 


10 


»7-55» 


+ (") 


Nordbeighoug = 83 


19 


13.836 


+ (") 


Okiilhoug = 126 


35 


ia.7S» 


+ («3) 


KvinQeld =220 


53 


32747 


+ (»4) 



Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (20) bis (24). 

+ 0.0278 [22] + 0.0278 [23] + 0.0278 [»4] 
-f 0.0278 [22] -f 0.0278 [23] + 0.0278 [24] 

+ 0.1528 [22] -f 0.0417 [23J -H 0.0417 [24] 
+ 0.0417 [22] + 0.1528 [23] + 0.0417 [24) 
+ 0.0417 [22] + 0.0417 [23) + 0.1528 [24] 



(20) = 


+ 


0.0833 [20] 


+ 


0.0278 [21] 


(21) = 


-H 


0.0278 [20] 


+ 


0.0833 [21] 


(22) = 


-f 


0.0278 [20] 


+ 


0.0278 [21] 


(»3) = 


+ 


0.0278 [20 


+ 


0.0278 [21] 


(»4) = 


+ 


0.0278 [20] 


+ 


0.0278 [21] 



11 
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§ 6. Beobachtungen 



No. 


Datum. 


Kreislage. 


Baglan. 


• 
Haarskallen. 


Basis A. 




/ 


/ // 


/ /^ 


/ // 


I 


1865 





0.00 


15 14.34 


35 24 1.48 


2 


August 


20 i.i 


0.00 


14.42 


4.68 


3 


«5 


40 2.0 


0.00 


17.74 


5-34 


4 


10. — 12. 


60 3.1 


0.00 


13.98 


4.32 


5 




80 4.3 


0.00 


15. II 


3.43 


6 




100 5.6 


0.00 


15.12 


4.18 


7 




120 6.7 


0.00 


17.85 


6.78 


8 




140 7.7 


0.00 


13.49 


6.67 


9 




160 8.9 


0.00 


16.16 


5.29 



o-zölliges Universalinstrument von Olsen. 



Beschreibungr des Punktes. 

Nordberghougs trigonometrischer Punkt liegt am nördlichen Ufer des Fjords auf einer 
kleinen Granitkuppe gleichen Namens. Das offene Signal trägt eine weisse Tafel mit schwarzem 
Streifen, die gegen die Endpunkte der Basis gekehrt ist; von Okulhoug und Kverkilberg gesehen 
war dieselbe nur theilweise sichtbar, da die eine hohe Kante vom Mittelbalken gedeckt wurde; 
um einen aus diesen Richtungen gut visirbaren Punkt herzustellen, wurde der Mittelbalken genau 
viereckig zugehauen und ihm verticale Seiten gegeben. Im Innern des Signals war fester Felsen 
nicht zu finden, der Bolzen musste daher 65.5 Fuss in nordöstlicher Richtung vom Signal ent- 
fernt eingelassen werden. Die plangeschliffene, diu^h ein Kreuz markirte OberflÄche des Bolzens 
stellt den trigonometrischen Punkt dar. 

Die Höhe über dem Meere = 75.68'"* 



Centrirungr. 

Die Centrirung wurde ganz in derselben Weise wie auf Baglan durchgeführt, doch war 
es hier wegen der Kürze der Grundlinie nicht nöthig, sie in zwei Theilen zu messen. Die Länge 
der Grundlinie — Mittel aus 6 Messungen — war = 65.585 Fuss mit einer Neigtmg von 3*^ i'. 
Die Höhe über dem Meere war ungefähr dieseflbe wie bei Baglan oder 220', die Reduction daher 
gleich 0.198 Linien. Die wahre Länge der GrundUnie wird: 



y 
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auf Nordberghoug. 



Basis B. 


• 
Skaanes. 


Kverkilberg. 


Okulhoug. 


KvinQeld. 


/ /^ 


/ // 


/ // 


/ // 


/ /r 


40 53 572 


62 34 51.95 


153 19 21.80 


268 49 12.59 


334 50 11.58 


7.63 


52.13 


25.82 


16.63 


1592 


9.32 


55.07 


26.10 


16.65 


16.06 


7.52 


51.44 


25-91 


1^.55 


15.23 


6.97 


52.96 


27.92 


17.20 


13.50 


8.69 


52.65 


26.12 


17.36 


15.08 


11.25 


56.30 


26.74 


18.71 


16.67 


8.02 


53.04 


28.24 


16.33 


16.21 


7.76 


54.27 


27.82 


16.93 


"J3 



Observator: H. Mohn. 



AB. gemessen 

Correction wegen Neigung . . . 
Reduction zur Meeresiläche . . . 
C'oirection wegen des Bandmasses 



= 65.585 

= — 0.090 

= — O.OOI 

= - 0.179 



65.315 norw. Fuss. 
BAT = 780 42' 25", Baglan Tafel 
imd von B die Winkel SBA = 12^ 



Von A wurden die Winkel: BAS = 78 « 56' 53", 
A 8 = 37^ 57' 38" und Baglan Tafel A T = 37^ 43' 9" 
54'^ 44" und TBA = 13® 10' 29" gemessen. T bezeichnet die Mitte des Streifens der Tafel, S 
die Axe der Stange oder des Mittelbalkens. Hieraus wird der Abstand vom Bolzen zur Tafel = 
14.895 Fuss und vom Bolzen zur Stange = 14.603 Fuss gefunden. Der Winkel y muss ebenfalls 
um lo' 37" oder den Winkelabstand zwischen Bolzen und Tafel auf Baglan aus Nordberghoug 
gesehen, vermindert werden. Für Visirungen nach Nordberghoug erhält man dami: 



von Basis A 
Basis B 
Skaanes 
Baglan 
Okulhoug 
Kvinfjeld 
Kverkilberg 



d = 14.895 

d = 14-895 

d == 14-895 

d = 14.895 

d = 14.603 

d = 14.820 

d = 14.603 



y = 



/ /f 

2 19 4 


log. 


A 


= 4.24339 


356 50 2 






3.81 196 


335 8 19 






4.18650 


37 32 32 


• 




4.18971 


129 8 23 






4.17392 


62 55 5 






4.55052 


244 38 55 






4.32864 



Red. = 



-h 




ff 

7.094 


— 




26.772 


— 


x' 


24.072 


+ 


2 


0.951 


+ 


2 


36.520 


+ 


I 


16.664 


— 


2 


7.706 



Die Reduction bei Visirungen von Nordberghoug = o. 



n 



92 



Art der Signalisirunsr. 

Baglan: der Streifen der Tafel. 

HaarskaUen: die Tafel. 

Basis A: der Streifen der Tafel. 

Basis B : die Mitte der hint e r e n Flftehe der Ta£ri. 

Skaanes: der Streifen der oberen Tafel. 

Kverkilberg: der Streifen der Tafel. 

Okulhoug: der Streifen der unteren Tafel. 

KvinQeld: die Tafel. 

Annahme. 



Baglan 


— 




. o 






ff 



Haarskallen 


= 


15 





15 + A 


Basis A 


= 


35 


«4 


4 + B 


Basis 6 


— 


40 


53 


8 + C 


Skaanes 


= 


62 


34 


53 + D 


Kverkilberg 




153 


19 


26 + E 


Okulhoug 


— 


268 


49 


16 + F 


KvinJQeld 


— 


334 


50 


14 + G 



Endsrieichungen. 

-h 0.290 = + 8.000 A — i.ooo B — i.ooo C — i.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

+ 3.242 = — I.ooo A + 8.000 B — I.ooo C — I.ooo D — I.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— 2.041 = — I.ooo A — I.ooo B + 8.000 C — I.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— 0.115 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C + 8.000 D — I.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— 0.610 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C — i.ooo D + 8.000 E — i.ooo F — i.ooo G 
•f 2.027 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C — i.ooo D — i.ooo E + 8.000 F — i.ooo Q 
+ 3.053 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D — i.ooo E — i.ooo F + 8.000 G 

Die abgeleiteten Gleichungen. 

+ 0.290 = -f 8,000 A — I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

+ 3.278 = + 7.875 B - 1.125 C - 1.125 D - 1.125 E - 1.125 F - 1.125 G 

— 1.537 = + 7.714 C - 1.284 D - 1.284 E - 1.284 F - 1.284 G 
+ 0.133 = + 7.500 D - 1.500 E — 1.500 F — 1.500 G 

— 0.335 = + 7.200 E — 1.800 F — 1.800 G 
+ 2.218 = + 6.750 F - 2.250 G 

+ 3.983 = + 6.000 G 

// // // // // // ff 

A = + 0.357 B = + 0.685 C = + 0.098 D + = 0.312 D = + 0.257 Fa= + 0,550 G= + 0.664 
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Endgültigre Richtungren mit Einschluss aller Reductionen. 



Baglan = 




o 


/ 



0.000 


Haarskallen = 


14 


49 


37.591 + (25) 


Basis A s= 


35 


IS 


27917 + (2^) 


Basis B = 


40 


42 


30634 + (27) 


Skaanes — 


62 


24 


14.447 + (28) 


Kverkilberg = 


153 


8 


49.144 + (29) 


Okulhoug = 


268 


3« 


37.126 + (30) 


Kvinfjeld = 


334 


40 


40.224 + (31) 



Gleichungen zur Bestin^mung der unbekannten Grössen (25) bis (31). 

(25) = + 0.1667 [25] + 0.0556 [26] + 0.0556 [27] + 0.0556 [28] + 0.0556 [29] + 0.0556 [30] +0.0556 [31 

(26) = + 0.0556 [2*5] + 0.1667 [26] + 0.0556 [27] + 0.0556 [28] + 0.0556 [29] + 0.0556 [30] +0.0556 [31 

(27) = + 0.0556 [25] + 0.0556 [26] + 0.1667 [27] + 0.0556 [28] + 0^556 [29] + 0.0556 [30] +0.0556 [31 

(28) s= + 0.0556 [25] + 0.0556 [26] + 0.0556 [27] + 0.1667 [28] + 0.0556 [39] + 0.0556 [30J +O4O556 [31 

(29) s= + 0.0556 [35] + 0.0556 [26] + 0.0556 [27] + 0.0556 [28] + 0.1667 [29] + 0.0556 [30] +0.0556 [Sl 

I 

(30) = + 0.0556 [25] + 0.0556 [26] + 0.0556 [27] + 0.0556 [28] + 0.0556 [29] + 0.1667 [30] +0.0556 [31 

(31) = + 0.0556 [25] + 0.0556 [26] + 0.0556 [27] + 0.0556 [28] + 0.0556 [29] + 0.05S6 [30] +0.1667 [31 
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§ 7. Beobachtungen 



No. 


Datum. 


ICreialage. 


KvinQeld. 

% 


Haarskalleii. 


Baglan. 


Basis A. 








/ ^^ 


/ ^/ 


Q f ff 


/ // 


I 


1865 


359 59-8 


0.00 


28 28 10.47 


43 38 41.71 


60 8 31.44 


2 


August 


20 1.3 


0.00 


950 


40.34 


30.83 


3 


40 2.0 


0.00 


13.80 


37.23 


31.93 


4 


16 — 18. 


60 3.2 


0.00 


10.25 


41.00 


29.64 


5 




80 4.3 


0.00 


16.85 


42.58 


3321 


6 




100 5.6 


0:00 


12.69 


41.03 


29.97 


7 




120 6.7 


0.00 


15.36 


.40.32 


34.24 


8 


• 


140 7-5 


0.00 


14.38 


4135 


32.48 


9 




160 8.6 


o.oö 


12.87 


42.29 


31.72 



lo-zölliges Universalinstrument von Olsen. 



Beschreibung des Punktes. 

Der Mittelbalken des offenen Signals auf Okulhoug, einem Hügel in der Nähe des Hofes 
Okul, trägt zwei Tafeln; die untere, gegen die Basis gekehrte, ist schwarz mit weissem Streifen; 
die obere ist weiss mit schwarzem Streifen, ihre Fläche ist gegen FoUahögda gerichtet. Auf dem 
mit dicken Nadelwalde bewachsenen Hügel findet sich kein nackter Fels; das Signal ruht aul 
einem aus Sand und losen Steinen bestehenden Boden. In kurzem Abstände vom Signale lag 
indessen ein sehr grosser Quarzschieferstein, der auf der oberen Seite ganz eben war. Dieser 
Stein wurde in das Innere des Signals transportirt und zwei Fuss tief in den Boden eingegraben, 
die ebene Fläche wurde nach oben gekehrt und horizontal nivellirt ; unten wurde der Stein durch 
kleinere Steine gestützt und ringsum die Erde fest zusammengepackt und planirt. Bis zum 
nächsten Tage bUeb der Stein mit schweren Gewichten belastet ruhig stehend, um Festigkeit in 
seiner neuen Lage zu bekommen; dann wurde in der Mitte ein eiserner Bolzen eingelassen, der 
oben abgeschliffen und polirt war. Im Centrum des Bolzens markirte ein kleines Loch den 
trigonometrischen Punkt. Für das Stativ wurden Spuren in den Stein eingemeisselt. Das In- 
strument erhielt in dieser Weise eine sehr gute Stellmig; die Libelle zeigte keine Störung 
während des ganzen Verlaufs der Beobachtungen. 

Die Höhe des Punktes über dem Meere = 325.27™- 



Centrirungr. 

Diese wurde in gewöhnUcher Weise inittelst Pappscheibe ausgeführt und hatr für die Re- 
ductionen folgende Data gegeben. 

Die Reduction bei Visirimgen von Okulhoug = o. 
Reduction bei Visirungeli nach Okulhoug: 
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auf Okulhoug. 



Stokvola. 


Basis B. 


Skaanes. 
/ // 


Nordberghoug. 
/ // 


Kverkilberg. 


Follahögda. 


/ // 


t tf * 


/ // 





/ tt 


65 43 14 52 


75 21 48.25 


75 50 13.57 


89 6 57.71 


127 45 42.56 


150 


27 22.05 


14.98 


50.46 


15.13 


57.54 


42.63 




21.77 


15-95 


52.54 


17.46 


57.15 


43-53 




22.80 


10.47 


51.06 


15.35 


56.83 


41.10 




21.51 


13.09 


48.20 


14.65 


59.06 


44.89 




20.75 


11.92 


50.26 


17.67 


58.55 


43.23 




21.18 


14.86 


51.79 


17.08 


59.59 


47.46 




23.39 


14.28 


48.42 


15.52 


58.90 


44.17 




23.59 


15-35 


5504 


18.63 


60.22 


46.14 




21.98 


Observator: H. Mohn. 










von Kvinfjeld d 


= + 0.280 log. {^s, = 4.5115 


Red. = + 1.779 




d Haarskallen 


- 0.165 


4.7998 


- 0.532 




:» Baglan 


+ 0.083 


4.3373 


+ 0.786 




» Basis A 


— 0.012 


4.4623 


— 0.085 




» Stokvola 


- 0.717 


5.0557 


- 1.380 




» Basis B 


— 0.098 


4.2952 


— 1.024 


■ 


9 Skaanes 


— O.IOO 


4.4698 


— 0.699 


• 


» Nordberghoug 


- 0.170 


4.1736 


- 2.350 




> Kverkilberg 


+ 0.071 


4.4889 


+ 0.475 




f 


Follahögda 


— 0.028 


4.9806 


— 0.060 





Art der Signal isirunff. 

KvinQeld: der weisse Streifen der Tafel. 

Haarskallen: die Tafel. 

Baglan: der Streifen der Tafel. 

Basis A: der Streifen der Tafel. 

Stokvola: die Spitze der Pyramide, bisweilen auch die Tafel. 

Basis B: die hintere Fläche der Tafel; diese war nicht immer scharf von dem sandigen 

Boden, auf welchem sie sich projicirte, zu unterscheiden. 
Skaanes : der Streifen der oberen Tafel. 
Nordberghoug: der Mittelbalken, der sehr scharf visirt werden konnte, besonders wemi 

er sich beim Hochwasser gegen den Fjord projicirte. 
Kverkilberg: der Streifen der Tafel. 
Follahögda: die Tafel. 
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Annahme. 



Kvinfjeld 


= 




o 








Haarskallen 


^ 


28 


28 


10 -f A 


Baglan 


= 


43 


38 


4» + B 


Basis A 


= 


60 


8 


30 + C 


Stokvola 


— 


6S 


43 


lo + D 


Basis B 


— 


75 


21 


50 + E 


Skaanes 


= 


75 


50 


15 + F 


Nordberghaug 


= 


89 


6 


55 + G 


Kverkilberg 


= 


137 


45 


40 + H 


Follah6gda 


= 


150 


27 


20 + 1 



Endfirleichungen. 



+ 9.531 

— 8.991 

- 1.377 
+ 17.928 

— II. 169 

- 6.777 

+ 13.707 
+ 18.828 

+ 2.178 



+ 8.182 A 

- 0.818 A 

- 0.818 A 

- 0.818 A 

- 0.818 A 

- 0.818 A 

- o.8i8A 

- 0.818 A 

- 0.818 A 



- 0.818 B 
+ 8.182 B 

- 0.818 B 

- 0.818 B 

- 0.818 B 

- 0.818 B 

- 0.818 B 

- 0,818 B 

- 0.818 B 



- 0.818 C 
-o.8i8C 
+ 8.182 C 
-0.818 C 
-0.818 C 
-0.818 C 
-0.818 C 
-0.818C 
-0.818 C 



-0.818 D 
-0.818 D 
- 0.818 D 
+ 8.182 D 
-0.818 D 
-0.818 D 
-0.818 D 
-0.818 D 
-0.818 D 



-0.818 £ 
-0.818 E 
-0.818 E 

- 0.818 E 
+ 8.182 E 
-0.818 E 

- 0.818 E 
-0.818 E 
-0.818 E 



- 0.818 F 

- 0.818 F 
-0.818 F 
-0.818 F 
-o.8^8F 
+ 8.182 F 

- 0.818 F 
-0.818 F 
-0.818 F 



-o.8t8G -0.818 H -0.818 1 
-0.818 G -0.818 H -0.818I 
-0.818 G -0.818 H -0.818 1 
-0.818 G -0.818 H -0.818 1 
-0.818 G -0.818 H -0.818 1 
-0.818 G -0.818 H -0.818 1 
+ 8.182 G -0.818 H -0.818 1 
-0.818 G +8.182 H -0.818I 
-0.818 G -0.818 H +0.182 1 



+ 8.100 B — 0.900 C — 0.900 D — 0.900 E — 0.900 F — 0.900 G — 0.900 H — 0.900 1 



Die alDgaMtetsn G(0t€hiftAgen. 

+ 9.531 = + 8.182 A - 0.818B -0.818 C -0.818D -0.818E -0.818F .r-o.8i8G -0.818H -0.818I 

- 8.096 = 

- 1.337 = 

+ 17.801 = 

- 8.753 = 

- 5.820 = 

+ 13.490 = 
+ 21.993 

+ 1J4.674 



+ 8.000 C — i.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G — 

+ 7.875 D -1.125E -1.125 F -1.125 G - 

+ 7.714E -1.286F -1.286G - 

+ 7.500 F - 1.500 G - 

+ 7.200 G - 



I.ooo H — I.ooo I 

I.I25H -I.I25I 

1.286 H- 1.286 1 
1.500 H — 1.500 1 
1.800 H - 1.800 1 
+ 6.750H -2.250I 
+6.000 1 



A = + 2.910 B = + 0.872 C = + 1.718 D = + 3.863 E = + d.6jo F = + 1.118G = + 3.393 

H = + 3.963 I = + 2. 113. 



Richtungen 


mit Einschluss aller 


Kvinfjeld 


^zz 




o 


9 



0.000 


Haarskallen 


. — 


28 


27 


18.316 + (32) 


Baglan 


- — 


43 


46 


2.695 + (33) 


Basis A 


— 


6o 


7 


38.179 + (34) 


Stokvola 




65 


42 


19.355 + (35) 


Basis B 


= 


75 


20 


56.674 + (36) 


Skaanes 


— 


75 


49 


20.106 + (37) 


Nordberghoug 


; 


89 


8 


41.062 -f (38) 


Kverkilberg 





127 


44 


50.787 + (39) 


FoUahögda 


=:= 


150 


26 


5-541 + (40) 



Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grossen (32) bis (40). 



(32)= + 0.1667 [32 

(33)= +0-0556 [g2 
(34)= + 0.0556 [32 
(35)= +0.0556 [32 

(3 6) =+0.05 5 6 [32 
(37)= + o.o556[32 
(38)= + 0.0556 [32 
(39)= + 0.0556 [32 
(40)= + 0.0556 [32 



+ 0.0556 [33 
+0.1667 [33 
+ 0.0556 [33 
+ 0.0556 [33 
+ 0.0556 [33 
+ 0.0556 [33 
+ 0.0556 ]33 
+ 0.0556(33 
+ 0.0556 [33 



+ 0.0556(34 
+ 0.0556 [34 
+ 0.1667 [34 
+ 0.0556(34 
+ 0.0556(34 
+ 0.0556(34 
+ 0.0556(34 
+ 0.0556(34 
+ 0.0556(34 



+ 0.0556(35 
+ 0.0556(35 
+ 0.0556(35 
+ 0.1667 [35 
+ 0.0556(35 
+ 0.0556(35 
+ 0.0556(35 
+ 0.0556(35 
+ 0.0556(35 



+ 0.0556(36 
+ 0.0556(36 
+ 0.0556(36 
+ 0.0556(36 
+ 0.1667 [36 
+ 0.0556(36 
+ 0.0556(36 
+ 0.0556(36 
+ 0.0556(36 



+0.0556 [37 
+ 0.0556(37 
+ 0.0556(37 
+ 0.0556(37 
+ 0.0556(37 
+ 0.1667 [37 
+ 0.0556(37 

+ 0.0556(37 
+ 0.0556(37 



+ 0.0556(38 
+ 0.0556(38 
+ 0.0556(38 
+ 0.0556(38 
+ 0.0556(38 
+ 0.0556(38 
+ 0.1667 [38 
+ 0.0556(38 
+ 0.0556(38 



+ 0.0556(39] 
+ 0.0556(39] 
+ 0.0556(39] 
+ 0.0556(39] 
+ 0.0556(39] 
+ 0.0556(39] 
+0.0556(39] 
+ 0.1667(39] 
+ 0.0556(39] 



0.0556(40] 
0.0556(40] 
0.0556(40] 
0.0556(40] 
0.0556(40] 
0.0556(40] 
0.0556(40] 
0.0556(40] 
0.1667(40] 
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§ 8. Beobachtungen 



No. 


Datum. 


Kreislage. 


Haarskallen. 


Stokvola. 


Skaanes. 






/ 


/ // 


/ // 


/ // 


I 


i86s 


o o.o 


0.00 


29 33 8.36 


78 50 32.18 


2 

3 


Aug. 22-24. 


20 1.4 

40 1.9 


0.00 
0.00 


3.31 
567 


28.22 
28.37 


4 




60 3.1 


0.00 


5.42 


31.18 


5 




80 4.8 


. 0.00 


S" 


27.98 


6 




100 5.4 


0.00 


4.91 


29.61 


7- 




120 7.0 


0.00 


6.14 


29.39 


8 




140 7.9 


0.00 


7.59 


3395 


9 




160 8.8 


0.00 


7.78 


3384 



ozöUiges Universalinstrument von Olsen. 



Beschreibung des Punktes. 

KvinQeld ist der höchste Berg im unteren Theile von Växdalen; auf seiner Spitze hegen 
die Ueborreste eines im Jahre 1783 errichteten trigonometrischen Signals, aus einem grossen 
Steinliaufen bestehend. Auf diesem jetzt 2 ' hohen Haufen ward das neue Signal aufgebaut; es 
ist, wie die übrigen, offen und trägt eine gegen Basis A gekehrte Tafel. Der Mittelbalken ist auf 
der gegen die Basis gewendeten Seite schwarz, auf der östUchen Seite dagegen weiss angestrichen ; 
die Tafel ist schwarz mit weissem Streifen. Wegen des Grerölles konnte das Instrmnent nicht 
im Innern des Signals aufgestellt werden; ein guter Platz fand sich jedoch in unmittelbarer 
Nähe auf dem festen Quarzschieferfels, und hier wurde auch der Bolzen in gewöhnlicher Weise 
eingelassen. 

Die Höhe des Punktes über dem Meere = 459-00™* 

C e n ^r i r u n g. 

Das Signal wurde in folgender Weise centrirt. Auf dem Steinhaufen wurde eui hölzernes 
Brettchen gerade unter dem Mittelbalken sicher befestigt, mittelst des kleinen Theodoliten wurden 
dann der Streifen der Tafel und die Axe des Balkens auf dem Brettchen projicirt. Der Abstand 
zwischen diesen Punkten und dem Conus der Verticalaxe des Instruments, mit dem Bandmasse 
gemessen, wurde beziehungsweise = 11 Fuss 2.50 Zoll und n Fuss 3.55 Zoll gefunden; die 
Neigung der Linie = 4^ 42'.7. Die Höhe der Linie über dem Meere migef&hr = 1450'. 
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auf Evinfjeld. 



Baglan. 


Basis B. 


Kverkilberg. 


Nordberghoug. 


Follahögda. 


Okulhoug. 


^ /' . 


/ /^ 


/ ^/ 


/ ^/ 


' // 


/ /' 


85 31 44.07 


92 37 14.50 


102 54.84 


102 34 2.14 


105 13 4.9<> 


127 24 33.37 


45-92 


16.28 


52.01 


0.66 


409 


30.97 


46.81 


15.39 


5538 


451 


6.14 


3316 


44.93 


15.21 


5326 


2.28 


3.09 


^3." 


45.60 


18.26 


53.34 


1.91 


5.03 


32.92 


44.98 


18.57 


52.59 


4.25 


5.05 


34.00 


44.26 


17.57 


54.96 


5.39 


7 93 


36.45 


48.89 


20.11 


55.43 


6.02 


8.05 


35.93 


50.08 


20.43 


57.83- 


8.86 


7.88 


39.40 



Observator: H. Mohn. 



Stellt man die Reductionen zusammen 

vom Bolzen zum Streifen: gemessen 11 2 6.0 

Correction wegen des Bandmasses — 4.0 

Reduetion wegen Neigung - 5.5 

Correction des halben Conus + 10.26 

Reduetion wegen Höhe . — 0.12 

II 2 6.64 
so erhält man die wahren Abstände = 11.21 Fuss und 11.28 Fuss. 



vom Bolzen zur Axe gemessen: 11 3 4.20 

— 4.00 

5.50 
+ 10.26 

— 0.12 



II 3 4.84 



Nachher wurden die Winkel zwischen dem Signal auf Okulhoug und dem Streifen ge- 
messen. Als Resultat der drei Beobachtungen jedes Winkels hat man : 



Okulhoug 



der Streifen = 49 8.07 
die Axe =50 49.45 



welche noch auf den Bolzen des Okulhouger Signals redueirt oder um 0.03 vermindert werden 



müssen. 



Mit Benutzung der obenstehenden Elemente hat man für die Reduetion bei Visiruugen 
nach KvinQeld 



12* 



von Haarskallen d 


= II.2IO 




y = 176 


32 


36 


log. 


A 


= 4.57780 


Red. 


= + 


3^685 


» Stokvola 


9.689 


146 


59 


30 






5.0195Ö 




+ 


9.041 


» Skaanes 


II. 210 


97 


42 


10 






4.58152 




+ 


i' 0.057 


» Baglan 


II. 210 


91 


3 


40 






4.35266 




+ 


r 42.63 L 


> Basis B 


II. 210 


83 


55 


20 






4.52455 




+ 


I 8.709 


» Kverkilberg 


II. 210 


74 


31 


45 






4.75455 




+ 


39213 


» Nordberghoug 


II. 210 


73 


57 


20 






4.55057 




+ 


I 2.634 


» Follfthögda 


II. 210 


71 


19 


35 






5.09657 




+ 


17534 


> Okulhoug 


II. 210 


49 


8 


2 






4.51 148 




+ 


53.852 



Die Reduction bei Visirungen von Kvinfleld = o. 



Art der Sigrnalisiruner. 

Haarskallen: der Streifen der Tafel. 

SUdnrola: die Tafel. 

Skaanes: der Streifen der oberen Tafel. 

Baglan: die hintere Fläche der .Tafel. 

Basis B: die Tafel. 

Kverkilberg: der Streifen der Tafel. 

Nordberghoug: die Stange. 

FoUahögda: die Tafel. 

Okulhoug: die untere Tafel. 



Annahme. 



// 











Haarskallen 
























Stokvola = 29 


33 


5 + 


A 
















Skaanes — 78 


50 


30 + 


B 
















Baglan — 85 


31 


45 + 


C 
















Basis B 92 


37 


15 + 


D 
















Kverkilberg = loa 





50 + 


E 
















Nordberghoug — 102 


34 


5 + 


F 
















FoUahögda — 105 


13 


5 + 


G 
















Okulhoug = 127 


24 


30 + 


H 
















Enderleichungen. 










— 


II. 103 = 


+ 8.100 A 


— 


0.900 B — 0.900 C — 0.900 


D - 


0.900 


E- 


0.900 F 


— 0.900 G 


— 0.900 H 


— 


6.684 = 


— 0.900 A 


+ 


8.100 B — 0.900 C — Ö.900 


D - 


0.900 


E- 


0.900 F 


— 0.900 G 


— 0.900 H 


— 


0.861 = 


— 0.900 A 


— 


0.900 B + 8.100 C — 0.900 


D - 


0.900 


E- 


0.900 F 


— 0.900 G 


— 0.900 H 


+ 


9930 — 


— 0.900 A 


— 


0.900 B — 0.900 C + 8.100 


D - 


0.900 


E- 


0.900 F 


— 0.900 G 


— 0.900 H 


+ 


28.236 — 


— 0.900 A 


— 


0.900 B — 0.900 C — 0.900 


D 4- 


8.100 


E 


0.900 F 


— 0.900 G 


— 0.900 H 


— 


ao.382 = 


— 0.900 A 


— 


0.900 B — 0.900 C — 0.900 


D - 


0.900 


E + 8.100 F 


— 0.900 G 


— 0.900 H 


— 


4.245 = 


- 0.900 A 


— 


0.900 B — 0.900 C — 0.900 


D - 


0.900 


E- 


0.900 F 


+ 8.100 G 


— 0.900 H 


+ 


27.912 — 


— 0.900 A 


— 


0.900 B - 0.900 C — 0.900 


D - 


- 0.900 


E~ 


0.900 F 


— 0.900 G 


+ 8.100 H 
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abgeleiteten Gleichungen. 

- II. 103 = + 8.100 A — 0.900 B — 0.900 C — 0.900 D — 0.900 E — 0.900 F — 0.900 G — 0.900 H 

- 7.918 = 

- 3.085 = 
+ 7.265 = 
+ 26.782 = 

- 16.480 = 

- 4.463 = 
+ 26.206 = 



-f S.oooB — i.oooC — i.oooD — i.oooE — i.ooo F — i.oooG — i.oooH 

+ 7-875 C - 1.125 D - 1.125E - 1.125 F - 1.125G — 1.125H 

-f 7 714D - 1.286 E - 1.286 F - 1.286 G - 1.286H 

+ 7.500 E — 1.500 F — 1.500 G — 1.500 H 

-f 7.200 F - 1.800 G - 1.800 H 

+ 6.750 G — 2.250 H 

+ 6.000 H 



// 



// 



// 



// 



// 



// 



ff 90 

A = +0.033 B = +0.524 C +=1.171 p = + 2.370 E = + 4.404 F =-0.998 G= + 0.795 H= + 4.368 



Endgültige Richtungen mit 



aller Reductionen. 



Haarskallen 


= 









0.000 




ätokyola 


^ 


29 


zz 


4.213 


+ (41) 


Skaanes 


— 


78 


50 


26.323 


+ (4») 


Baglan 


= 


85 


28 


57.597 

• 


+ (43) 


Basis B 


^^, 


92 


37 


16.073 


+ (44) 


Kverkilberg 


= 


102 





53036 


+ (45) 


Nordberghoug 


= 


102 


35 


19.265 


+ (46) 


FoUahögda 


— • 


105 


12 


4993a 


+ (47) 


Okiilhoug 




127 


24 


34.746 


+ (48) 



Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (4!) bis (48). 



(41) = + 0.1667 [4 

(42) = + 0.0556 [4 

(43) = + 0.0556 [4 

(44) = + 0.0556 [4 
(45)= +.0.0556 [4 

(46) = + 0.0556 [4 

(47) = + 0.0556 [4 

(48) = + 0.0556 [4 



+ 0.0556 [42] 
+ 0.1667 [42] 
+ 0,0556 [42] 
+ 0.0556 [42] 
+ 0.0556 [42] 
+ 0.0556 [42] 
+ 0.0556 [42] 
+ 0.0556 [42] 



+ 0.0556 [43] + 0.0556 [44] + 
+ 0.0556 [43] + 0.0556 [44] + 
+ 0.1667 [43] + 0.0556 [44] + 
+ 0.0556 [43] + 0.1667 [44] + 
+ 0.0556 [43] + 0.0556 [44] + 
+ 0.0556 [43] + 0.0556 [44] + 
+ 0.0556 [43] + 0.0556 [44] + 
+ 0.0556 (43] + 0.0556 (44] + 



0.0556 [45] 
0.0556 [45) 
0.0556 [45] 

0.0556 [45] 
0.1667 [45] 

0.0556 [45]. 
0.0556 [45] 
0.0556 (45] 



+0.0556 [46] 
+0.0556 [46] 
+0.0556 [46] 
+ 0.0556(46] 
+0.0556 [46] 
+ 0.1667 [46] 
+0.0556(46] 
+ 0.0556 [46] 



+0.0556(47 
+0.0556(47 

+0.0556(47 
+0.0556(47 

+ 0.0556(47 
+0.0556(47 
+0.1667 (47 
+ 0.0556(47 



+ 0.0556 (48] 
+ 0.0556 (48] 
+ 0.0556 (48] 
+ 0.0556(48] 
+ 0.0556(48] 
+ 0.0556(48] 
+ 0.0556(48] 
+ 0.1667(48] 
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§ 9. Beobachtung^en 



No. 


Datum. 


Kreislage. 


Okulhoug. 


Nordberghoug. 


Kvinfjeld. 






/ 


/ '' 


/ // 


Q i ff 


I 


1865 


0.2 


0.00 


25 56 8.42 


26 50 48.62 


2 


Aiigust 


20 i.i 


0.00 


7.14 


46.54 


3 


40 2.3 


0.00 


J0.39 


49.52 


4 


25. bis 30. 


60 3.5 


0.00 


11.73 


48.60 


S 




80 4.7 


0.00 


11.28 


51.34 


6 




100 5.5 


0.00 


8.13 


48.27 


7 




120 6.6 


0.00 


13.57 


51.13 


8 




140 7.8 


0.00 


9.50 


48.02 


9 




160 8.8 


0.00 


12.66 


51.01 



lo-zöUiges Universalinstrument von Olsen. 



Beschreibung des Punktes. 



Auf der südlichen Seite des Weges, der von Värdalen über Salberg nach Strömmen 
fuhrt, erheben sich mehrere dicht bewaldete Marmorkuppen; am Fusse der nördlichsten liegt der 
Hof Kyerkil, nach welchem die Kuppe «Kverkilberg» . genannt ist. Das Signal ist auf der 
höchsten Spitze dieses Berges errichtet; es ist wie die übrigen construirt und trägt eine Tafel, 
weiss mit schwarzem Streifen, die gegen Värdalen gekehrt ist. Von Bäumen rings umgeben 
mussten grössere Schneissen im Walde ausgehauen werden, um die anderen Signale sichtbar zu 
machen. Die Bodenbalken wurden auf einem sehr breiten aber niedrigen alten steinernen 
Signale, das aus Kalksteinen aufgeworfen ist, gelegt.. In der Nähe konnte fester Felsen nicht 
gefunden werden, der Platz des Instruments musste daher im Innern des Signals hergestellt 
werden. Die nöthigen Arbeiten wurden am 25. August ausgeführt. Erst wurde eine Menge 
alter Baumwurzeln, welche die losen Steine durchflochten, weggenommen, die Steine weggeworfen 
tmd der Boden planirt, dann wurde wie auf dem Okulhoug ein grosser Stein von gehöriger 
Länge imd Breite in das Innere des Signals hineintransportirt, unter den Mittelbalken gelegt 
und mittelst flacher Steinkeile demselben eine feste Stellung gegeben. Ringsum, wo der Be- 
obachter gehen musste, wurde eine Schicht von kleinen Steinen aufgefüllt imd hart eingetrampelt. 
Auf diese Steine kam eine dünne Schicht Sand ; und endlich wurde das Ganze mit Rasen ge- 
deckt, dessen obere Fläche in gleicher Höhe mit der Oberfläche des grossen Steines lag. In 
dieser Weise wurde ein bequemer Gang rings um das Instrument hergestellt und Staub ver- 
mieden, der bei den früheren Punkten sehr lästig gewesen war. In den grossen Stein wurde ein 



im 



auf Everkilberg. 



Basis A. 


HaATskallen. 


Skaanes. 
/ // 


Stokvola. 


f'oUahögda. 


/ // 


/ // 


/ // 


/ // 


53 34 32.37 


56 37 27.69 


61 27 41.78 


102 36 56.00 


212 43 38.39 


30.82 


24.96 


39-14 


52.86 


40.01 


33.42 


26.03 


40.21 


55.72 


41.64 


32.09 


27.72 


41.38 


56.37 


39.71 


28.37 


29.31 


40.19 


54.08 


38.88 


29.35 


25.05 


41.22 


56.49 


36.78 


32.96 


29.47 


40.75 


61.07 


40.26 


32.59 


29.69 


41.95 


59.43 


40.46 


32.23 


27.15 


41.25 


58.88 


41.40 



Observator: H. Mohn: 

Loch gebohrt und in dieses ein Eisenbolzen, oben geschUffen und mit Centrirloch versehen, ein- 
gelassen. Das Instrument wurde dann auf seinem Stativ genau über dem Bolzen aufgestellt und 
niveUirt. Um die Stellimg zu controlliren wurde ein entferntes Signal vlsirt, darauf dem Assistent 
befohlen, mit kräftigen Schritten rings um den Stein zu gehen imd das Instrument aufs Neue 
wieder untersucht; eine Bewegung wurde weder in der horizontalen noch in der verticalen 
Stellung bemerkt. 

Die Beobachtungen auf Kverkilberg ^vurden imter recht günstigen Umständen ausgeführt, 
nur störten Regengüsse in den letzten Tagen den regolmäsiÄgen Gang der Visirungeni ohne 
jedoch ehien nachtheiligen Einfluss auf die Resultate zu haben. 

Die Höhe des Punktes über dem Meere = 200. i8»« 



Centriruner. 

Die Reduction bei Visirungen von Kverkilberg = o. 

Die Reduction bei Visirungen nach Kverkilberg: 
von Okulhoug ist der Streifen der Tafel visirt d = + o.ioi 
Nordberghoug — - — — • — 

Kvinfjold — '• — - -s — 

Basis A — • — — ' — 

Haarskallen — ^ — — - — 

Skaanes — ? — — -— 

Stokvola — = — — ' — 

Follahögda ist die hintere Fläche der Tafel visirt + 0.037 



+ 0.101 


log.i^ 


= 4.4889 


Red. 


= + 0.676 


— 0.004 




4.3286 




- 0.039 


— 0.009 




4.7545 




- 0.033 


- 0.II5 




4.5227 




— 0.712 


— 0.127 




4.8720 




- 0.352 


- 0.143 




4.4222 




— 1.116 


- 0.234 




5.0130 




- 0.468 


+ 0.037 




4.8340 




+ 0.112 
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Art der Signalisirung. 

Okulhoug : der Streifen der oberen Tafel. 
Nordberghoug : die Stange. 
Kvinijeld: der Streifen der Tafel. 
Basis A: der Streifen der Tafel. 
Haarskallen: die Tafel. 

Skaanes: die hintere Fläche der unteren Tafel, die sich sehr scharf gegen die dunkel- 
farbige Wand eines Hauses projicirte. 
Stokvola: die Tafel. 
Follahögdft : die Tafel. 

Annahme. 

Okulhoug o o o 

Nordberghoug 25 56 10 + A 

KvinQeld 26 50 49 + B 

Basis A 53 34 31 + C 

Haarskallen 56 37 27+D 

Skaanes 61 27 40 + E 

Stokvola 102 36 56 + F^ 

Follahögda 212 43 39 + G 

Endgrleichungen. 

— 1.120 = + 8.000 A — i.ooo B — i.ooo C — i.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— J.885 = — I.ooo A + 8.000 B — I.ooo C — I.ooo D — I.ooo E — i.ooo F — I.ooo G 
+ 1.265 = ■" i.öoo A — I.ooo B + 8.000 C — I.ooo D — I.ooo E — I.ooo F — I.ooo G 
+ 0.131 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C 4- 8.000 D — I.ooo E — I.ooo F — i.ooo G 
+ 3.929 = — I.ooo A — I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D + 8.000 E — I.ooo F — I.ooo G 
+ 2.966 = — I.ooo A — 1.000 B — I.ooo C — I.ooo D — i.ooo E + 8.000 F — i.ooo G 
-f 2.588 = — I.ooo A - I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D — i.ooo E — i.ooo F + 8.000 G 

Die abgeleiteten Gleichungen. 

-- 1.120 = + 8.000 A — I.ooo B — I.ooo C — I.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

— a.025 = + 7.875 B - 1.125 C - 1.125 D - 1.125 E - 1.125 F - 1.125 6 
+ 0.836 = + 7.714 C - 1.286 D - 1.286 E - 1.286 F - 1.286 G 

— 0.159 = + 7.500 D — i.500 E — 1.500 F — . 1.500 G 
+ 3.606 = . . + 7.200 E — 1.800 F — 1.800 G 
+ ^.544 = + 6.750 F - 2.250 G 
-h 4.347 = • + 6.000 G 

A = + 0^313 B = -h 0^^228 .C = + o!'578 D = + o!'452 E = + o!'874 F = + 0.^767 G = + 0^725 
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Endgültisre Richtungren mit EinschlUss alier Reductionen 



Okulhoug 


= 




o 





ff 

ö.ooo 


Nordberghoug 


— 


«S 


54 


2.132 + (49) 


Kvinfjeld 


= 


26 


51 


27.966 + (50) 


Basis A 


= 


53 


34 


31.066 H- (51) 


Haarskallen 


— 


56 


37 


26.548 + (S«) 


Skaanes 


— 


61 


27 


41.749 + (53) 


Stokvola 


' — 


102 


36 


55.348 + (54) 


Follahögda 


^ 


212 


43 


14.843 + (55) 



Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten Grössen (49) bis (55). 



(49) = + 0.1667 [49] 


+ 0.0556 [so] + 0.0556 [51] 


(50) = + 0.0556 [49] 


+ 0.1667 [50] + 0.0556 [51 


(51) = + 0.0556 [49] 


+ 0.0556 [50] + 0.1667 Isy 


(52) = + 0.0556 [49 


+ 0.0556 [50] + 0.0556 [51] 


(53) = + 0.0556 [49' 


+ 0.0556(50] + 0.0556(51 


(54) ^ + 0.0556 [49I 


+ 0.0556(50] + 0.0556(51] 


(55) »» + 0.0556 [49] 


+ 9.0556 (50] + 0.0556 (51 



+ 0-0556 [sa] + 0.0556 [sj] + 0.0556 [54] 
+ 0.0556 (52] + 0.0556 (53] + 0.0556 [54] 
+ 0.0556 (52] + 0.0556 (53] + 0.0556 (54] 
+ 0.1667 (5«] + 0.0556 [53] + 0.0556 [54] 
+ 0.0556(52] + 0.1667 (53] + 0.0556(54] 
+ 0.0556 (5a] + 0.0556 (53] + 0.1667 [54] 
+ 0.0556(52] + 0.0556(53] + 0.0556(54] 



+ 0.0556 [55] 
+ 0.0556 (55] 
+ 0.0556 (55] 
+ 0.0556 [55] 
+ 0.0556 [55] 
+ 0.0556 (55] 
+ 0.1667 [55] 
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i| 10. Beobachtungen 



No. 


Datum. 


I&eislage. 


KvinQeld. 


KlevQeld. 


Stokvola. 






/ 


^ // 


/ // 


/ // 


I 


i866 





0.00 


183 53 11.61 


224 8 44.46 


2 


Juli 2o. bis 29. 


20 0.9 


0.00 


17.27 


36.76 


3 




40 1.8 


0.00 


17.99 


47.93 


4 




60 3.0 


0.00 


14.18 


41.52 


5 




80 4.3 


0.00 


1514 


38.04 


6 




100 5.2 


0.00 


1634 


36.95 


7 


• 


120 6.3 


0.00 


16.77 


40.02 


8 


• 


140 7.4 


0.00 


"37 


40.17 


9 




160 8.4 


0.00 


10.76 


41.49 


lO 


1877. 





0.00 






II 


Jnli 22. — 24. 


II 


0.00 






12 




22 


0.00 






13 




33 


0.00 




• 


14 




45 


0.00 






15 




56 


0.00 






i6 




67 


0.00 






17 




78 


0.00 






i8 




112 


0.00 






19 




135 


0.00 

• 






20 




149 


0.00 






21 




156 


0.00 




• 



Für die Beobachtungen im Jahre 1866: lo-zölliges Universal- 
Für die Beobachtungen im Jahre 1877 : lo-zölliger Mikroskopen- 
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auf HaarskallezL 



Munken. 


Kverkilberg. 


Basis B. 


Nordberghoug. 


Okulhoug. 


Follahngda. 


© / // 


' /' 


/ // 


/ /^ 


# '' 




333 36 33.15 


311 46 57.51 


319 40 5.83 


333 43 60.14 


335 51 54.23 




25.43 


59.07 


3.88 


59.52 


60.13 




30.15 


63.75 


6.50 


65.61 


60.30 




— 


59.90 


4.38 


63.35 


61.76 




— 


56.30 


4.16 


63.33 


5982 




31.39 


50.15 


3.89 


53.31 


59.21 




31.03 


53.27 


3.80 


53.30 


59.31 




34.73 


52.10 


1.65 


53.35 


52.79 


. 


8.80 


57.35 


3.71 


53.97 


54" 


/ // 

300 31 63.87 

61.50 

64.30 

64.81 

59.81 
60.35 

59.80 

6463 

54.83 

64.35 

6535 
61.63 



instrument von Olsen. Observator: J. J. Astrand. 
Theodolit von Breithaupt. Observator: W. Haffner. 
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XVfO 






Der zusammen- 


Kyin^eld. 


p 


Klevfield. 


p ! 


Stokvola. 


1 

P ' 

1 


Munken. 


P 


Kverkilberg. 


P 


/ // 

o o o 
o 
o 


7 ! 

2 
12 

1 


/ " 

183 53 14.587 
14.600 


i 
7 

2 

1 

1 


/ // 
224 8 41. III 

39-780 


* 

7 : 

* ! 

1 


/ ^/ 
232 36 23.381 


7 


/ // 
311 46 56.028 

58.100 


7 

2 



Beschreibung des Punktes. 

Anderthalb Stunden östlich von Levanger erhebt sich der kahle Haarskallen aus den 
umgebenden Wäldern. Von allen Sdten sichtbar war dersellie schon seit 1784 eine trigono- 
metrische Station und von früher her durch ein steinernes Signal bezeichnet. Das neue hölzerne 
Signal der Gradmessung wurde ganz in der Nähe des allen, vollständig zerstörten Signals er- 
richtet, und es wurde >|kuoh hier die offene ConstructicNi gewählt ; der Mittelbalken trug jedoch 
nur eine Tafel, die gegen die Basis gekehrt war. Der trigonometrische Pimkt wurde in ge- 
wöhnhcher Weise durch einen in den festen Felsen gerade unter dem Centrum des Mittelbalkens 
eingelassenen eisemen Bolzen bezeichnet. Die Beobachtungen wurden r866 «ehr dcffch Regen 
und Nebel gehindert; die entfernteren Signale, wie Munken und FoUahögda, konnten nur 
schwierig visirt werden, und es zeigte sich auch später bei der Zusammenstellung der Dreiecke, 
dass bei letzterem ein fehlerhaftes Object visirt worden war, was die Beobachtungen 1877 noth- 
.wendig machte. 

Die Höhe des Punktes über dem Meere ist = 7 39?* 8 gefunden. 



Centrirung. 

Da das Instrument im Centrum des Signals aufgestellt werden konnte, wurde die Papp- 
scheibe zur Ermittelimg der Centririmgselemente benutzt. 

Die Reduction auf das Centrum = o. 

Die Reduction bei Visirungen nach Haarskallen: 
Von Kvinfleld ist der Streifen der Tafel visirt d= — 0.2570 
Klevljeld ist die Stange der Pyramide visirt d = + 0.0620 
Stokvola — 5 — — 5 — d = + 0.0265 

Munken — = — — : — d = -»- 0.0150 

Kverkilberg ist der Streifen der Tafel visirt d= - 0.1550 
Basis B — s— — s — d = - 0.1815 

Nordberghoug — -- — — : — d = - 0.1920 

Ükulhoug —5 — — 2 — d ~ - 0.2270 

FoUahögda ist die Tafel visirt d = - o.iioo 



log. A = 4.57804 


Red. 


= — 1.401 


5.06142 




+ O.III 


4.86963 




+ 0.074 


528454 




+ 0.016 


4.87238 




- 0.429 


4.71299 




- 0.725 


4.7578« 




- 0.699 


4.79985 




- o.7#» 


5.14518 




— 0.162 
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gezogene Horizont. 



Baris B. 



Nordbetgbaug. 



Okidboug. 



/ // 

319 40 3.607 

4.«20 


7 

2 


■^^ 


i 



322 43 5702S 
62.28s 



7 

2 



# // 

335 5« 57.141 
60.790 






7 

2 



FoHahiigda. 



/ ^ 



300 2tf I.9IO 



12 



Art der Signalisfrung. 

Kvini(]eld: der Streifen der Tafel. 
Klevfjeld: die Spitze der Pyramide. 
Stokvola: die Tafel. 

Munken: die Axe des steinernen Signals. 
Kverkilberg: die Tafel. 
Basis B: die Tafel. 

Nordberghoug : die Stange der Pyramide. 
Okulhoug: die untere Tafel. 

FoUahögda: die Spitze des Mittelbalkens über dem hinterliegenden etwas höheren Boden 

sichtbar. 



Ai 


nna 


h me. 


Kvinfjeld 












Klevfleld 


183 


53 


10 + A 


Stokvola 


224 


8 


40 + B 


Mmiken 


232 


36 


20 + C 


Kverkilberg 


3" 


46 


55 + D 


Basis B 


319 


40 


4- E 


Nordberghoug 


322 


44 


+ F 


Okulhoug 


335 


5« 


+ Q 


FoUahögda 


300 


22 


+ H 
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Endgrieich u ngen . 



+ 30.190 

- 3.782 
+ 16.769 
+ 2.277 
+ 22.570 

- 27.353 

- 29.552 

+ II. 4^0 



= + 7-839 A - i.i6i B - 0.875 C - 1.161 D - 1.161 E - 1.161 F - 1.161 O - 0.000 H 

.161 A + 7.839 B - 0.875 C -1.161D -1.161E -1.161F - 1.161 G - 0.000 H 

.161 A - 0.875 B + 6.125 C - 0.875 D - 0.875 E - 0.875 F - 0.875 G -o.oooH 

.161 A -1.161B - 0.875 C + 7-^39 D -1.161E -1.161F -1.161G -O.oooH 

.161 A -1.161B - 0.875 C -1.161D + 7.839 E -1.161F -1.161G -O.oooH 

.161 A - 1.161 B - 0.875 C - 1.161 D - i.i6i E + 7.839 F - 1.161 G - o.oooH 

.161 A -1.161B - 0.875 C -1.161D -1.161E -1.161F -f 7.839 G -O.oooH 

— 0.000 A — 0.000 B — 0.000 C — 0.000 D — 0.000 E — 0.000 F — 0.000 G + 6.000 H 



+ 30.190 

+ 0.689 

+ 20.229 

+ 10.913 

+ 33.934 

- 4.678 

- 9.216 

+ 11.460 



Die abgeleiteten Gleichungen. 

+ 7.839 A - 1.161 B - 0.875 C - 1.161 D - 1.161 E - 1.161 F - 1.161 G - 0.000 H 

+ 7.667 B - 1.004 C - 1.333 D - 1.333 E - 1.333 F - 1.333G - o.oooH 

+ 5.896 C — 1.179D — 1.179E - 1.179F - 1.179G — O.oooH 

+ 7.200 D - 1.800 E - 1.800 F - 1.800 G -O.oooH 

+ 6.750 E - 2.250 F - 2.250 G — O.oooH 

-h 6.000 F — 3.000 G — 0.060 H 

+ 4.500 G — 0.000 H 

+ 6.000 H 



A= + 4''59o B= + oT8i6 C=-f3.7o8 D= + /'488 E=: + 3T743 F = - /804 G=-2'o47 H = + i!'9io 



Endgültige Riclitungen mit Elnschluss aller Reductionen. 



Kvinljeld 


= 










0.000 




Klevfjeld 


= 


183 


53 


30.615 


+ (56) 


Stokvola 


= 


224 


8 


36.942 


+ (57) 


Munken 


= 


232 


36 


8.633 


+ (58) 


Kverkilberg 


= 


3" 


46 


52.451 


+ (59) 


Basis B 


: 


319 


40 


0.102 


+ (60) 


Nordberghoug 


— 


322 


44 


15.021 


+ (61) 


Okulhoug 


== 


335 


51 


53.736 


+ (62) 


Follahögda 





300 


21 


52.645 


+ <63) 
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Gleichungren zur Bestimmung der unbekannten Grössen (56) bis (63). 



(56) == 


+ 0.232a [56] + o.xiii [57; 


-h O.IIII [58] 


(57) = 


+ o.nii [56] + 0.2222 [57 


+ O.IIII [58 


(58) = 


+ O.IIII [56] + o.iiii [57 


+ 0.2585 [58 


(59) = 


+ 0.1XX1 [56] -f O.IIII [57 


+ O.IIII [58 


(6o) = 


+ O.IIII [56] -f O.IIII [57 


+ O.IIII [58] 


(6i) = 


+ O.IIII [56] + O.IIII [57^ 


+ O.IIII [58 


(62) = 


+ O.IIII [56] + O.IIII [57 


+ O.IIII [58] 


(63) = 


+ 0.0000 (56] + 0.0000 [57] 


+ 0.0000 [58] 



+ O.IIII [59] + O.IIII [60] 
+ O.IIII [59] + O.IIII [60] 
+ O.IIII [59] + O.IIII [60] 
•f 0.2222 [59] + O.IIII [60] 

+ O.IIII [59] + 0.2222 [60] 

+ O.IIII [59] -f O.IIII [60] 
+ O.IIII [59] -f O.IIII [60] 

+ 0.0000 [59] + 0.0000 [60] 



+ O.IIII [61 
+ O.IIII [61 
+ O.IIII [61 
+ O.IIII [61 
+ O.IIII [61 

+ 0.2222 [61 

+ O.IIII [61 

+ 0.0000 [61 



+ 0.1 III [62 

+ O.IIII [62 
+ O.IIII [62 
+ O.IIII [62 

+ 0.1 III [62 
+ 0.1 III [62 
+ 0.2222 [62 
+ 0.0000(62 



+ 0.0000 [63] 
+0.0000(63] 
+ 0.0000 (63] 
+ 0.0000 (63] 
+ 0.0000 (63] 
+ 0.0000 (63] 
+0.0000(63] 
+ 0.1667 (63] 
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No. 



I 

2 

s 

4 

5 
6 

7 
8 

9 



Datum. 



i866 
Aug. 7.— II. 



§ 11. Beolsachtunffen 



Kreislage. 






0.0 


20 


I.I 


40 


I.^ 


60 


2.5 


80 


4.1 


100 


5.2 


120 


6.2 


140 


7.2 


160 


8.4 



Okulheug. 



0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 



Kvinffeld. 



i 
7 21 



52.85 

52.59 
5P.86 

52.81 

50.19 
52.20 

54.02 
52.29 



lo-zölliges Universalinstrument von Olsen. 



Der zusammen- 



Okulhoug. 


P 


Kvinfjeld. 

1 
1 


p 


Kverkilberg. 


P 


Basis B. 

1 


P 


/ // 
0.000 

0.000 

0.000 


24 
8 

4 


! 

/ '/ 

: 7 21 52.155 
52.440 

1 
t 


12 
4 


/ // 
10 I 58.720 

60.100 
59.540 


12 

4 

2 


1 

/ // 

II 53 24.687 

24.945 
26.460 


12 

4 

2 



Beschreibung des Punktes. 

Vom nördlichen Ufer des Beistadflords hebt sich eine Gebirgskette, die verschiedene 
Namen trägt; die höchste, einen Bücken bildende Parthie, wird nach dem Hofe Felden «Folla- 
högda» genannt. Hier bestand schon seit 100 Jahren eine trigonometrische Station, doch war 
die Stelle des alten Signales 1864 nur noch durch einen Steinhaufen angedeutet. Auf diesem 
Haufen wurde das neue Signal in der Art aufgebaut, dass die Mitte von Steinen gereinigt, eine 
Stange auf dem festen Felsen aufgerichtet und diurch Streber in ihrer Lage festgehalten wurde. 
Die Stange war mit einer nach der Basis gekehrten Tafel versehen. Die Beobachtimgen auf 
FoUahögda wurden unter im ganzen günstigen Witterungsverhältnisseu ausgeführt. 

Die Höhe des Punktes über dem Meere ist gleich 647? 16 gefunden. 
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auf Follahögda. 



Observator: J. J. Ästrand. 



gezogene Horizont. 



Kverkilberg. 


Basis B. 


Skaanes. 


Haarskallen. 


Stokvola. 


/ // 


f *r 


/ '/ 


/ // 


/ /# 


lo I 57.94 


" 53 25.05 


17 56 57.66 


22 31 12.14 


53 2 12.81 


60.27 


23.82 


54.04 


« 


15.06 


57.98 


24.62 


55." 


13-10 


6.39 


60.48 


24.33 


55-73 


13.53 


8.13 


58,26 


24.31 


58.60 


12.03 


7.73 


58.43 


24.43 


59-23 


12.04 


12.26 


59.23 


2538 


61.27 


13.20 


"35 


59.54 


26.46 


59.64 


— 


— 


59-93 


26.07 


55.32 




16.33 



Skaanes. 



// 



17 56 57.933 
55.130 
59.640 



Haarskallen. 



12 .. 



22 31' 12.673 



12 



Stokvola. 



// 



/ 
53 2 9.778 

15.695 



12 
4 



Centrirungr. 

Da der Abstand vom Bolzen zur Stange zu gross war, uni die Pappscheibe benutzen zu 
können, wurde eine kleine Grundlinie in westlicher Bioktung gemessen. Die Länge der zweimal 
gemessenen Linie wurde = 55^.458 gefunden mit einer Neigung gegen den Horizont von 10^ 9'.25, 
hieraus findet man die Correction fiir Neigung = - o'.868; fügt man hierzu die Correction für 
das BandmÄss = - o'.i3o, erhält man die wahre Länge der Grundlinie = 54'.46o. 

Vom Bolzen wurden folgende Riehtungen gemessen: 

/ // 
Stokvola 



die Mitte der Tafel . 
die Axe der Stange 
B 



= I 46 36 

= 167 21 24 

= 166 45 36 

= 77 42 o 
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Von B (westlicher Endpunkt der Grundlinie): 

die Mitte der Tafel. . . 
die Axe der Stange . . 
der Bolzen 



// 



= 282 2 48 
= 281 50 12 



= 299 17 45 

Mit Benutzung dieser Winkel erhält man den Abstand zwischen Bolzen und Tafel = 
16/878 und zwischen Bolzen und Stange = i7.'o44 mit Richtungen nach Stokvola respectiv von 
165^ 34' 48" und 164^ 59' o", und die Reductionen bei Visirungen nach FoUahögda: 



von Okulhoug 
Kvin^eld 
Kverkilberg 
Basis B 
Skaanes 
Haarskallen 
Stokvola 



d = 16.878 y = 218 



d = 17.044 



// 



218 


37 




log. 


A 


= 4.98063 


Red. 


= — 22.720 


211 


15 


5" 






5.09657 




— 14.462 


208 


35 








4.83410 




- 24.407 


206 
200 


43 
40 


40 






4.96637 
4.96520 




— 16.919 

- 13313 


196 


7 


30 






5-14519 




— 7.001 


164 


59 








5.15131 




+ 6.545 



Annahme. 




Okulhoug 


# '/ 
^0 




KvinQeld 


7 21 50 + 


A 


Kverkilberg 


10 I 60 + 


B 


Basis B 


" 53 25 + 


C 


Skaanes 


17 56 55 + 


D 


Haarskallen 


22 31 10 + 


E 


Stokvola 


53 2 10 -f 


F 



Endgfleichungren. 



+ 21.959 

- 31.797 

- 16.973 

+ 29.079 

+ 23.164 

+ 6.395 



+ 13.929 A — 2.071 B — 2.071 C — 2.071 D — 1.500 E - 2.671 F 

— 2.071 A +15.529 B — 2.471 C — 2.471 D - 1.500 E - 2.071 F 

— 2.071 A - 2.471 B +15.529 C - 2.471 D - 1.500 E — 2.071 F 

— 2.071 A — 2.471 B — 2.471 C +15.529 D — 1.500 E — 2.071 F 

— 1.500 A — 1.500 B — 1.500 C — 1.500 D H- 10.500 E — 1.500 F 

— 2.071 A — .2.071 B — 2.071 C - 2.071 D - 1.500 E +13.929 F 
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Die 



Gleichungen. 



+ 21.959 = 

- 28.532 = 

- 18.917 = 
+ 22.910 = 

+ 23-764 = 

+ 14.779 = 



+ 13.929 A - 2.071 B — 2.071 C — 2.071 D - 1.500 E 

+ 15.221 B - 2.779 C - 2.779 D — ^-7^3 E 

+ 14.714 C - 3.286 D - 2.037 E 

+ 13.980 D - 2.492 E 

+ 9-417 E 



- 2.071 F 

- 2.379 F 

- 2.814 F 

- 3 442 F 

- 2.994 F 



A = + 2.327 B = - 0^883 G 



+ 10.912 F 

// H // // 

- 0.060 D = + 2.499 E = + 2.954 F = + 1.355 



Endgültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



Okulhoug 



— 





0.000 


KnnQeld 


= 7 


22 


9.921 + (64) 


Kverkilberg 


= 10 


I 


59.289 + (65) 


Basis B 


— 11 


53 


25.049 + (66) 


Skaanes 


= 17 


56 


57.150 + (67) 


Haarskallen 


22 


31 


12.852 + (68) 


Stokvola 


= 53 


2 


10.529 + (69) 



Gleichungen zur Bestimmungr der unbekannten Grössen (64) bis (69). 



(64) 

(6s) 
(66) 

(67) 
(68) 

(69) 



+ 0.0916 [64] + 0.0278 [65] + 0.0278 [66] + 0.0278 [67 

+ 0.0278 [64] + 0.0833 [65] + 0.0278 [66] + 0.0278 [67 

+ 0.0278 [64] + 0.0278 [65] + 0.0833 [6^] + 0.0278 [67 

+ 0.0278 [64] + 0.0278 [65] + 0.0278 [66] + 0.0833 [67 

+ 0.0292 [64] + 0.0278 [65] + 0.0278 [66] + 0.0278 [67 

+ 0.0292 [64] + 0.0278 [65] + 0.0278 [66] + 0.0278 [67 



+ 0.0292 [68] 

+ 0.0278 [68] 

+ 0.0278 [68] 

+ 0.0278 [68] 

+ o.nS4 [68] 

+ 0.0292 [68] 



+ 0.0292 [69] 

+ 0.0278 [69] 

+ 0.0278 [69] 

+ 0.0278 [69] 

+ 0.0292 [69] 

+ 0.0916 [69] 
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§ 12. Beobachtungen 



No. 


Datum. 


Kreislage. 

/ 


Klev^eld. 


Graakallen. 


Munken. 






/ // 


t ff 


/ V 


I 


i866 


o o.o 


0.00 


72 42.78 


93 8 57.10 


2 


Juli 7. — 16. 


20 0.9 


0.00 


44.01 


57.28 


3 




40 2.1 


0.00 


40.64 


55.99 


4 




60 3.1 


0.00 


42.18 


47.59 


5 




80 4.2 


0.00 


32.52 


52.90 


6 




100 5.2 


0.00 


35.69 


57.82 


7 




120 6.3 


0.00 


36.97 


46.14 


8 




140 73 


0.00 


38.99 


56.13 


9 




160 8.5 


0.00 


37.02 


56.79 



o-zöUiges Uuiversalinstrument von Olsen. 



Beschreibung des Punktes. 



Stokvola, der höchste Punkt am nördlichen Abhänge der grossen Gebirgskette, welche 
die Kirchspiele Stjördalen imd ökogu scheidet, ist ebenfalls eine der alten trigonometrischen 
Stationen. Das alte Signal bestand aus einem 5"« breiten und i"- hohen steinernen Unterbau, 
worauf eine hohe hölzerne Pyramide errichtet war; von diesem Signale waren 1864 nur die 
Ueberreste des Unterbaues übrig; der Boden wurde daher vom GeröUe gereinigt' und ein neues 
offenes hölzernes Signal, so genau als mögüch, im Centrum des alten errichtet. Unter dem, eine 
gegen Norden gekehrte Tafel tragenden, Mittelbalken wurde ein Eisenbolzen in den festen Felsen 
eingelassen, um den trigonometrischen Punkt zu bezeichnen. Beim Anfang der Beobachtungen 
zeigte es sich, dass die Signale auf Kverkilberg, Okulhoug und Kvinfjeld nur sehr schwierig 
visirt werden konnten, da sie sich gegen dahinterliegenden Wäldern projicirten; um dieselben 
sichtbar zu machen, wurde die gegen Stokvola gekehrte Seite des Signals mit weissbemalten 
Brettern eingekleidet. Hierdurch entstand aber eine Verrückung des Visirpunkts, da der Schwer- 
punkt der Seite und nicht die Tafel visirt wurde; die Lage dieses Punktes gegen den trigono- 
metrischen Punkt der respektiven Stationen konnte indessen leicht mittelst Construction gefunden 
werden und so die nöthige Correction an der Richtung angebracht werden. 

Die Höhe des Punktes über dem Meere ist = 5 19 '."87 gefunden. 
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auf Stokvola. 



Observator: J. J. Ä Strand. 



Centrirung. 



FoUahögda. 


Kverkilberg. 


Okulhoug. 


KvinQeld. 
/ // 


Haarskaüen. 


/ // 


/ // 


/ '/ 


/ // 


i86 II 65!92 


213 5 40.38 


228 26 16.12 


244 52 17.12 


259 27 58.73 


67.56 


41.44 


17.13 


18.57 


58.52 


64.07 


39.18 


12.24 


13.45 


51.64 


61.93 


33.43 


10.18 


8.39 


53.27 


48.11 


30.36 


8.96 


5.86 


52.44 


56.07 


39.94 


13.89 


15.50 


56.93 


58.32 


39.34 


13.39 


13.37 


58.16 


58.43 


39-35 


17.23 


17.50 


59.62 


62.61 


40.39 


16.15 


15.54 


59.91 



Das Instrument war genau über dem Bolzen aufgestellt, die Beduction auf das Centrum 
ist daher = o. 

Die Reductionen bei Visirungen nach Stokvola sind mittelst einer Pappscheibe ermittelt 
und betragen: 

von IGev^eld ist die Tafel visirt d = + 0.5894 



i 



» 



Graakallen ist die Stange visirt 
Munken ist die Tafel visirt 
FoUahögda —5— —5 — 
Kverkilberg — s — — 5 — 
Okulhoug — s — — ; — 
KvinQeld — • — — - — 
Haarskallen — s — — = — 



4- 0.1045 

- 0.0735 

- 0.5808 

— 0.4708 

- 0.3615 

— 0.2125 

— 0.0680 



log. A = 4.87917 

5.15325 

5.07839 

5.15133 
5.01239 

5.05567 

5.01954 
4.86963 



Red. = + 1.606 

+ 0.151 

- 0.126 

- 0.846 

- 0.944 

- 0.656 

- 0.419 

- 0.189 



Art der Sigrnalisirung. 



KlevQeld : die Spitze der Pyramide. 
Graakallen: die Axe des steinernen Signals. 
Munken : Do. Do. 
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Follahögda: die Tafel. 

Kverkilberg: der Schwerpunkt der weissbemalten Seite des Signals, mit der Tafel zu- 

sanunenfallend. 
Okulhoug: der Schwerpunkt der weissbemalten Seite des Signals, 0.7 Fuss westlich vom 

Vertical des Streifens der unteren Tafel fallend. 
KvinQeld: der Schwerpunkt der weissbemalten Seite des Signals, 1.5 1 Fuss östlich vom 

Vertical des Streifens der Tafel fallend. 
Haarskallen: die Tafel. 



An nah 


m e 


• 


Klevijeld 



' 





1» 



Graakallen 


72 





35 + A 


Munken 


93 


8 


SO + B 


Follahögda 


186 


12 


+ C 


Kverkilberg 


213 


5 


35 + D 


Okullioug 


228 


26 


10 + E 


Kvinfjeld 


244 


52 


10 + F 


Haarskallen 


259 


27 


55 + G 



Endgleichungen. 

+ 14.672 =+8A- B- C- D- E- F- G 

+ 16.607 =- A+8B- C- D- E- F- G 

- 18.115 =r-A-B+8C-D-E-F-G 
+ 7.679 =-A-B-G+8D-E-F-G 
+ 14.159 =- A- B- C- D+8E- F- G 
+ 14.168 =- A- B- C- D- E+8F- G 

- 6.910 =- A- B- C- D- E- F+8G 

* 

Die abgeleiteten Gleichungen. 

+ 14.672 = + 8.000 A — i.ooo B — i.ooo C — i.ooo D — i.ooo E — i.ooo F — i.ooo G 

+ 18.441 = + 7.875 B - 1.125 C - 1.125 D - 1.125 E - 1.125 F - 1.125 G 

- 13.647 = + 7.714 C - 1.286 D - 1.286 E - 1.286 F - 1.286 G 

+ 9.872 = -f- 7.500 D — 1.500 E — 1.500 F — 1.500 G 

+ 18.326 = + 7.200 E - 1.800 F - 1.800 G 

+ 22.917 = 4- 6.750 F — 2.250 G 

4- 9.478 = -h 6.000 G 

f* M H / // n // 

A = + 3.978 B = + 4.193 C = + 0.335 D = + 3.201 E = + 3.921 F = + 3.922 G = + 1.580 



119 



Endgültige Richtungen mit Einschluss aller Reductionen. 



Klevfjeld 




o 





0.000 




Graakallen 


72 


2 


1.838 + 


(70) 


Munken 


93 


9 


36.093 + 


(71) 


Follahögda 


186 


13 


7.190 + 


(72) 


Kverkilberg 


213 


6 


38.043 + 


(73) 


Okulhoug 


228 


27 


12.851 + 

• 


(74) 


KvinQeld 


244 


53 


23-273 + 


(75) 


Haarskallen 


259 


28 


56.964 + 


(76) 



Gleichungen zur Bestimnnung der unbekannten Grössen (70) bis (76). 



(70) = 


+ 0.1667 [70 


+ 0.0556(71 


(7 1^ = 


+ 0.0556 [70] 


+ 0.1667 [71 


(72) = 


+ 0.0556 [70^ 


+ 0.0556 [71; 


(73) = 


+ 0.0556 [70 


+ 0.0556 [71 


(74) = 


+ 0.0556 [70 


+ 0.0556(71; 


(75) = 


+ 0.0556 [70 


+ 0.0556(71 


(76) = 


+ 0.0556 [70 


+ 0.0556(71 



+ 0.0556 (72 


+ 0.0556 ( 


+ 0.0556(72 


+ 0.0556 [ 


+ 0.1667 [72^ 


+ 0.0556 


+ 0.0556 (72 


+ 0.1667 ( 


+ 0.0556(72 


+ 0.0556 ( 


+ 0.0556 (72 


+ 0.0556 ( 


+ 0.0556(72; 


+ 0.0556 ( 



[73] + 

[73] + 
[73] + 
[73] + 
[73] + 
[73] + 
[73] + 



0.0556 
0.0556 
0.0556 
0.0556 

0.1667 

0.0556 
0.0556 



74] + 0.0556 [75] + 0.0556 



74] + 0.0556 
74] + 0.0556 
74] + 0.0556 
74] + 0.0556 
74] + 0.1667 
74] + 0.0556 



(75] + 0.0556 

(75] + 0.0556 
(75] + 0.0556 
[75] + 0.0556 
(75] + 0.0556 
(75] + 0.1667 



[76] 
[76] 
[76] 
[76] 
[76] 
[76] 
[76] 
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§ 13. 



Formation der BedingungsgleichimgexL. 



I. A-B-Skaanes. 

w 

Ä = 58 15 44.958 + (2) 

B = 44 8 50.791 - (7) + (8) 

Skaanes = 77 35 24024 - (17) 

179 59 59-743 

180® -f- 6 = 180 O 0.019 

o .= - 0^276 + (2) - (7) + (8) - (17). 



n. A-B-Baglan. 

A =64 32' 58.725 - (2) + (5) 

B = 53 16 44.349 + (7) 

Baglan = 62 10 17. 552 + (21) 

180 o 0.626 
180® + f =r 180 o 0.026 



// 



o = -f 0.600 - (2) + (5) + (7) + (21). 
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ni. Skaanes-B-Baglan. 



// 



Skaanes — 45 16 31.946 


- (17) + (18) 


B _ 97 25 35.110 


+ (8) 


Baglan = 37 »7 53^« 


- (20) + (21) 



I800 + « = 



180 o 0.196 
180 o 0.028 



o = + 0^170 + (8) - (17) + (18) - (20) + (21). 



IV. A-B-Skaanes-Baglan. 



I = 



ain BBgS. sin BABg. sin BSA 
sin BSBg. sin BBgA. sin BAS 



BBgS = 37 17 53-133 


- (»0) + (") 


BABg = 64 32 58.716 


- («) + (5) 


BSA = 77 35 34018 


- (t7) 



9-7824453 + I.3I28 [- (20) + (21)] 

9.955667s + 0.4759 [- (2) + (5)] 

99897322 + 0.2201 [- (17)] 

9.7278450 
9.7278447 

0.0000003 log. 3 = 0.4771 

- log. const. = 1.3234 



BSBg = 45 16 
BBgA =62 10 
BAS = 5« 15 



31.937 - (17) + (18) 
17.543 + (21) 
44.952 + (2) 

9.8515635 + 0.9905 [- (17) + (18)] 
9.9466238 + 0.5279 -f (21) 

9.9296574 + 0.6185 + (2) 

9.7278447 



ff 



91537 + 0.142 



// 



o = + 0.142 — 



1.0944 (2) + 0.4759 (5) + 0.7704 (17) - 0.9905 (18) - 1.3128 (20) + 0.7849 (21) 



V. A-Skaanes- Nordberghoug. 





ff 



A = 61 21 24.704 + (3) 

Skaanes = 91 27 48.598 - (^S) 

Nordberghoug = 27 10 46.530 — (26) + (28) 

179 59 59-832 

180 + tf = 180 o 0.031 



ff 



o = - 0.199 + (3) - (»5) - (a6) + (a8) 



16 
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VI. B-Baglan-Nordberghoug. 

B = ii8 s' 32^936 - (10) 

Baglan = 21 8 56.284 - (21) + (22) 

Nordberghoug = 40 42 30.634 + (27) 

179 59 59-854 

180 + € = 180 O 0.016 



t9 



o = — 0.162 ~ (10) — (21) + (22) + (27) 



Vn. Skaanes- Baglan -Nordberghoug. 

Skaanes = 59 8 S6.520 - (15) + (18) 

Baglan = 58 26 49.426 — (20) + (22) 

Nordberghoug = 62 24 14.447 + (28) 

180 o 0.393 
180 -f € = 180 o 0.053 



ff 



o = + 0.340 - (15) + (18) - (20) + (22) + (28) 



Vin. B Skaanes-Baglan-Nordberghoug. 

^ ^ sin BBgS. sin BNBg. sin BSN 
sin BSBg. sin BBgN. sin BNS 



BBgS = 37^ 17' 53^33 - (20) + (21) j BSBg = 45^ 16' 3i'937 - (17) + (18) 

BNBg = 40 42 30.629 + (27) . BBgN =21 8 56.279 - (21) + (22) 

BSN = 13 52 24.571 - (15) + (17) BNS = 21 41 43.810 - (27) + (28) 

9.7824453 + 1.3128 [- (20) + (21)] I 9-8515635 + 0.9904 [- (17) + (18)] 

9.8143881 + 1.1622 + (27) I 9-5572594 + 2.5850 [- (21) + (22)] 

9.37981 10 + 4.0492 [- (15) + (17)] I 9.5678187 + 2.5136 [- (27) + (28)] 

8.9766444 \ 8.9766416 

8.9766416 

0.0000028 log. 2% = 1.4472 

— log. const. = 1.3234 

0.1238 + 1.330- 

// 
o = + 1.330 - 4.0492 (15) + 5.0396 (17) - 0.9904 (18) - 1.3128 (20) -f 3.8978 (21) - 2.5850(22) 

+ 3.6758 (27) - 2.5136 (28). 
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IX, A-Skaanes-Nordberghoug-Baglan. 

^ ^ sin ANS, sin ABgN. sin ASBg 
sin ASN. sin ANBg. sin ABgS 



ANS = 27 10 46.520 - (26) + (28) 

ABgN = 83 19 13.823 + (22) 

ASBg = 32 18 52.072 - (18) 

9.6597080 + 1.9475 [- (26) + (28)] 

9.9970422 + 0.1171 + (22) 

9.728001 1 + 1.5810 - (18) 

9.3847513 
9.3847540 



ASN = 91 27 48.588 - (15) 

ANBg = 35 13 27.904 + (26) 

ABgS = 24 52 24.405 + (20) 

9.9998583 - 0.0255 - (15) 

9.7610106 + 1.4164 + (26) 

9.6238851 + 2.157 1 + (20) 

93847540 



0.0000027 



. . log. - 27 = 1.43141 
— log. const. = 1.3234 



o.io8on - 1.283 

= - 1.283 - 0.0255 (15) - 1.5810 (18) - 2.1571 (20) + 0.1171 (22) - 3.3639 (26) + 1.9475(28) 



X. A-B-Okulhoug. 



A 


= 



27 


29 


47.077 


- (2) 


+ 


(4) 


B 


= 


137 


16 


53.999 


- (II) 


+ 


(7) 


Okulhoug 


^— 


15 


13 


18.495 


- (34) 


+ 


(36) 




179 


59 


59.571 




180 + € 


= 


180 





0.037 









// 



o = - 0.466 - (2) + (4) + (7) - (II) - (34) + (36) 



XI. A-Bagl an -Okulhoug. 



A = 

Baglan = 
Okulhoug = 

180 +« = 
ff 



ff 



37 3 11.648 - (4) + (S) 
126 35 12.75X + (23) 

i6 21 35.484 - (33) + (34) 



179 59 59.883 

180 o 0.044 



o = - 0.161 - (4) + (5) + (23) ^ (33) + (34) 



16^ 
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XII. Baglan-Skaanes-Okulhoug. 





Baglan ~ loi 


42 


48.341 


- (20) + 


(23) 


Skaanes 46 


13 


52.971 


- (16) + 


(18) 


Okulhoug — 32 


3 


17.411 


- (33) + 


(37) 


179 


59 


58.723 






180 H- € = 180 





0.083 







o = - i'36o - <i6) H- (18) - (20) + (23) - (33) + (37). 



Xin. Baglan-Nordberghoug- Okulhoug. 



43 15 58.915 
91 21 22.874 

45 22 38.367 



(22) + (23) 

(30) 

(33) + (38) 



Baglan = 

Nordberghoug = 
Okulhoug = 

180 +« = 
0=4- o'o98 - (22) + (23) - (30) - (33) + (38) 



180 
180 



o 
o 



0.156 
0.058 



XIV. Skaanes -Baglan -Nordberghoug- Okulhoug. 

__ sin BgNS. sin BgON. sin BgSO 
"" sin BgSN. sin BgNO. sin BgOB 



// 



BgNS = 62 24 


14.433 + (28) 


BgON - 45 22 


38.348 - (33) + (38) 


BgSO = 46 13 


52.942 - (16) + (18) 


9-9475494 -f 


0.5227 + (28) 


9.8523263 4- 


0.9869 [- (33) + (38)] 


9.8586208 + 


0.9579 [- (16) + (18)] 


9.6584965 




9.6584947 




0.0000018 . . 


.... log. 18 = 1.2553 




- log. const. = 1.3234 



// 



BgSN =59 8 56.S06 - 
BgNO = 91 21 22.85s - 

BgOS =3« 3 17.383 - 

99337424 + 0.5972 [- 

9.9998782 — 0.0237 — 

9.7248741 + 1.5970 [- 

9.6584947 



(15) + (18) 
(30) 

(33) + (37) 

(IS) + C18)] 

(30) 

(33) + (37)] 



9-9319 + 0-855 

= + o'sss + 0.5972 (15) - 0.9579 (16) + 0.3607 (18) + 0.5227 (28) - 0.0237 (30) + 0.6101 (33) 

- I-S970 (37) + 0.9869 (3«). 
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XV. A-Baglan-Nordberghoug-Okulhoug. 

_ sin BgNA. sin BgON. sin BgAO 
sin BgAN. sin BgNO. sin BgOA 



BgNA = 35 13 27.904 -f (26) 

BgON = 45 " 38.348 - (33) + (38) 

BgAO = 37 3 ".633 - (4) + (5) 

9.7610106 + 1.4164 + (26) 

9.8523*63 + 0.9869 [- (33) + (38)] 

9.7799980 + 1.3245 [- (4) + (5)] 
9.3933349 
93933317 



BgAN = 61 27 18.966 - (3) + (5) 

BgNO = 91 21 22.855 - (30) 

BgOA = 16 21 35.469 - (33) + (34) 

• 

9.9437142 + 0.5440 [- (3) + (5)] 

9.9998782 - 0.0237 - (30) 

9-4497393 + 3.4o66 [- (33) + (34)] 
9-3933317 



0.0000032 log. 32 = 1.5052 

- log. const. = 1.3234 



ft 



0.1818 + 1.520 

o = + 1.520 + 0.5440 (3) - 1.3245 (4) + 0.7805 (5) + 1.4164 (26) - 0.0237 (30) + 2.4197 (33) 

- 3.4066 (34) + 0.9869 (38). 



XVI. B-Baglan-Nordberghoug- Okulhoug. 

^ sin BgNB. sin BgON. sin BgBO 
' ^ sin BgBN. sin BgNO. sin BgOB 



BgNB = 40 42 30.629 + (27) 
BgON = 45 " 38.348 - (33) + (38) 
BgBO = 84 o 9.632 - (11) 

9.8143881 + 1.1622 + (27) 
9.8523263 + 0.9869 [- (33) + (38)] 
9.9976165 + 0.1051 - (11) 

9.6643309 

9.6643307 

0.0000002 log. 2 = 0.3010 

- log. const. = 1.3234 



8.9776 



BgBN = 118 8 32.931 - (10) 

BgNO = 91 21 22.865 - (30) 

BgOB =31 34 53.960 - (33) + (36) 

9.9453590 - 0.5349 - (10) 

9.9998782 - 0.0237 - (30) 

9.7190935 + 1.6267 [~ (33) + (36)] 
9.6643307 



H 



+ 0.095 



99 



o = + 0.095 - 0.5349 (10) - 0.1051 (11) + 1.X622 (27) - 0.0237 (30) -f 0.6398 (33) 

- 1.6267 (36) + 0.9869 (38). 
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XVn. Skaanes-Nordberghoug-Kverkilberg. 

Skaanes = 53 41 45-754 - (14) + (15) 

Nordberghoug = 90 44 34697 - (28) + (29) 

Kverküberg = 35 33 39617 ~ (49) + (S3) 

180 o 0.068 

180 + « = 180 o 0.082 



o = - o!oi4 - (14) + (15) - (28) + (29) - (49) + (53). 



XVin. Skaanes- Okulhoug- Kverküberg. 

Skaanes = 66 36 49.303 - (14) + (16) 

Okulhoug =r 51 55 30.681 - (37) + (39) 

Kverküberg = 61 27 41749 + (53) 

180 o 1.733 

180 + ff = 180 o 0.178 

o = ^'555 - (14) + (16) - (37) + (39) + (53). 



XIX. A- Okulhoug- Kverküberg. 



A = s§ 48' i8'5i7 - (i) + (4) 

Okulhoug = 67 37 12.608 - (34) + (39) 

Kverküberg = 53 34 31.066 + {51) 

180 o 2. 191 

180 + ff = 180 o 0.206 



o = + i%85 - (i) + (4) - (34) + (39) + (sO. 
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XX. Skaanes-A-Okulhoug-Everkilberg. 

j _, sin PSA, sin OKS. sin PAK 
sin PAS. sin PSK. sin PKA 



/ // 

08A = 78 32 45.030 

OKS = 61 27 41.690 

OAK = 58 48 18.448 



- (16) 
+ (53) 

- (0 + (4) 



9.9912633 + 0.2026 - (16) 

9.9437402 + 0.5438 + (53) 
9.9321746 + 0.6055 [- (l) + (4)] 

9.8671781 
9.8671808 
0.0000027 log. 27 = 1.4314 

— log. const. = 1.3234 

0.1080 



•NA« ® f " 

OAS = 85 45 32.016 
OSK = td 36 49.245 
OKA = 53 34 30.997 



+ (4) 

- (14) + (16) 

+ (SO 



9.9988091 + 0.0741 + (4) 

9.9627714 + 0.4325 [- (14) + (16)] 

9.9056003 -h 0.7380 + (51) 
9.8671808 



- 1.282 



// 



o = 



- 1.282 - 0.6055 (i) + 0.5314 (4) H- 0.4325 (14) - 0.6351 (16) - 0.7380 (51) + 05438 (53) 



XXI. Nordberghoug-Okulhoug-A-Kverkilberg. 



I = 



sin NAO. sin NKA. sin NOK 
sin NOA. sin NAK. sin NKO 



NAO 

NKA 
NOK 



/ // 

24 24 7.317 

27 40 28.907 

38 36 9.701 



- (3) + (4) 

- (49) + (50 

- (38) + (39) 



+ 2.2045 [- 
+ 1.9066 [ — 
+ 1.2525 [- 



(3) + (4)] 

(49) + (SO] 

(38) + (39)] 



9.6160938 

9.6669399 

9.7951264 
9.0781601 

9.0781609 

0.0000008 .... log. - 8 = 0.903 In 

— log. const.'^= 1.3234 

9.S797n 



tt 



NOA = 29 I 2.869 
NAK = 34 24 II. 159 
NKO = 25 54 2.108 



- (34) + (38) 

- (0 + (3) 
+ (49) 



9.6858x00 + 1.0026 [- (34) + (38)] 

9.7S20574 + 1.4603 [- (0 + (3)] 

9.6402935 + 2.0594 + (49) 
9.0781609 



// 



- 0.380 



// 



o = — 0.380 + 



1.4603 (0 - 3.6648 (3) + 2.204s (4) + 1.8026 (34) - 3.0551 (38) + 1.2525 (39) 

- 3.9660 (49) + 1.9066 (51). 
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XXn. Skaanes-Okulhoug-Kvinfjeld. 



/ // 

Skaanes = 55 36 30.516 - (16) + (19) 

Okulhoug = 75 49 20.106 -f (37) 

Kvin^eld = 48 34 8-423 - (42) + (48) 

179 59 59045 

180 + ff = 180 o 0.231 

o = - 1T186 - (16) + (19) + (37) - (42) + (48). 



XXm. B-Okulhoug-Kvinfjeld. 



B =69 5/ 44.193 - (11) + (12) 

Okulhoug =75 20 56.674 + (36) 
Kvin^eld = 34 47 18.673 - (44) + (48) 

179 59 59540 
180 + f = 180 o 0.154 

o = - o'6i4 - (") + (12) + (36) - (44) + (48). 



XXrV. Okulhoug- Baglan-Kvinfjeld. 

Okulhoug = 43 46' 7^695 + (33) 

Baglan = 94 18 19.996 - (23) + (24) 

Kvinfjeld = 41 55 37i49 -^ (43) + (48) 

179 o 59.840 

180 + ff = 180 o 0.122 



o = - 0^1^282 - '(23) + (24) + (33) - (43) + (4«). 
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XXV. Skaanes-Nordberghoug-Kvinfjeld. 



Skaanes 

Nordbergiioug 

KvinQeld 

i8o + « 



/ AT 

68 31 34.065 

87 43 34.223 

23 44 52.942 



(15) + (19) 
(31) + (28) 
(42) + (46) 



180 
180 



o 
o 



1.230 
0,136 



o = + 1.094 - (15) + (19) + (28) - (31) - (42) + (46). 



XXVI. Skaaues-Kverkilberg-Kvinfjeld. 



/ /if 

Skaanes =122 13 19.819 


- (14) + (19) 


Kverkilberg = 34 36 13.783 


- (so) + (53) 


K\inQeld = 23 10 26.713 


- (42) + (45) 



180 + * ^ 



180 
180 



o 

o 



0.315 

0.212 



Pt 



o = + 0.103 - (14) + (19) - (42) + (45) -'(so) + (53). 



XXMI. Okulhoug-Kvinfjeld-Baglan- Skaanes. 



1 = 



sin OBK. sin OSB. ein OKS 
sin 0KB. sin OBS. sin OSK 



OBK = 94 18 19.954 - (23) + (24) 
OSB = 46 13 52.943 - (16) + (r8) 
OKS = 48 34 8.346 - (42) + (48) 

9.9987726 - 0.0753 [- (23) + (24)] 
9.8586208 + 0.9579 [- (16) + (18)] 
9,8749182 + 0.8826 [- (42) + (48)] 

9.7323116 
. 9-7323132 

0.0000016 log. 16 = 1.2041 

— log. const. = 1.3234 

9.8807 



0KB = 41 
OBS = loi 
OSK = SS 



// 



55 37.108 - 
42 48.316 - 
36 30.439 - 



9.8248953 + I.H34 [- 

9.9908604 — 0.2073 [~ 

9.9165575 + 0.6*45 [- 
97323132 



43) + (48) 
20) + (23) 

16) + (19) 

43) + (48)) 
20) + (23)] 

16) + (19)] 



// 



— 0.760. 



o = - 0.760 - 0.2734 (16) + 0.9579 (18) - 0.6845 (19) - 0.2073 (20) + 0.2826 (23) - 0.0753 (24) 

- 0.8826 (42) + 1.1134 (4i) - 0.2308 (48). 



16 
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XXVin. Skaanes-B-Nordberghoug-Kvinfjeld. 

sin KBS. sin KNB. sin KSN 






sin KSB. sin KBN. sin KNS 



KBS = III 
KNB = 66 
KSN = 68 



/ 

34 



// 



0.542 - (12) + (8) 

I 50.393 - (31) + (27) 
31 34.020 - (15) + (19) 

9.9684780 - 0.3952 [- (12) + (8)] 
9.9608336 + 0.4446 [- (31) + (27)] 
99687558 + 0-3934 [- (15) + (19)] 
9.8980674 
9.8980670 

0.0000004 log. 4 = 0.6021 

— log. const. = 1.3234 

9.2787 



KSB = 5/ 39' 



KBN = 104 
KNS = 87 



9.466 - (17) + (19)« 

o 7.467 - (10) + (12) 

43 34.178 - (31) + (28) 

9.91 15089 + 0.7094 [- (17) + (19)] 

9.9869002 — 0.2494 [— (10) + (12)] 

9999657 9 + 0.0397 [- (3O + (28)] 
9.8980670 



-f 0.190 



o = + 0.190 - 0.3952 (8) - 0.2494 (10) -h 0.6446 (12) - 0.3934 (15) + 0.7093 (17) - 0.3159 (i9> 

+ 0.4446 (27) - 0.0397 (28) - 0.4049 (31). 



XXIX. Skaaues-Kverkilberg-Ökulhoug-Kvinfjeld. 



I = 



sin SOKb. sin SKIO. sin SKbKf. 
sin SKbO. sin SOKf. sin SKfKb. 



SOKb = 51' 55' 



SKfO = 48 34 
SKbKf. = 34 36 



30.622 - (37) + (39) 

8.346 - (42) + (46) 

13.713 - (50) -f (53) 

9.8960884 + 0.7834 [- (37) + (39)] 
9.8749182 + 0.8826 [- (42) + (48)] 

9.7542707 + 1.4493 [- (50) + (53)] 

9.5252773 
9.5252794 

0.0000021 .... log. — 21 = 1.3222« 

— log. const. = 1.3234 

9.99880 



SKbO = 61 27 
SOKf = 75 49 
SKfKb = 23 10 



// 



41.690 
20.029 



+ (53) 
+ (37) 
- (42) + (45) 



26.643 

9.9437402 + 0.5438 + (53) 
9.9865659 + 0.2586 + (37) 
9-5949733 + 2.3362 [- (42) + (45)] - 

95252794 



- 0.997 



o ==: - 0.997 - 1.0360 (37) + 0.7834 (39) + 1.4536 (42) - 2.3362 (45) -f 0.8826(48) - 1.4493(50) 

+ 0.9055 (53). 
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XXX. Baglan-Nordberghoug-Okulhoug-Kvinfjeld. 

^ ^ sin OBN. sin 0KB. sin ONK 
sin ONB. sin OBK. sin OKN 



OBN -=43 15 58.897 - (22) + (23) 
0KB == 41 55 37.109 - (43) + (48) 
ONK = 66 2 3.058 - (30) + (31) 

98359383 + 1.0624 [- (22) + (23)] 
9.8248953 + 1.1134 [- (43) + (48)] 
9.9608454 + 0.4445 [- (30) + (31)] 
9.6216790 
9.6216768 

0.0000022 log. 22 = 1.3424 

- log. const. = 1.3234 



ONB = 91 21 22.855 - (30) 

OBK = 94 18 19.955 - («3) + (24) 

OKN = 24 49 15.441 - (46) + (48) 

9.9998782 - 0.0237 - (30) 

9,9987726 - 0.0753 [- (23) + (24)] 

9.6230260 + 2.162 1 [— (46) -H (48)] 
9.6216768 



/* 



0.0190 + 1.045 

o = + 1.045 - 1.0624 (22) -h 0.9871 (23) + 0.0753 (24) - 0.4682 (30) + 0.4445 (31) - 1.1134(43) 

+ 2.162 1 (46) - i.0487 (48). 

XXXI. Kverkilberg-Okulhoug-Haarskallen. 



Kverkilberg 

Okulhoug 

Haarskallen 



// 



= 56 37 «6.548 + (52) 

= 99 17 32.471 - (32) + (39) 

= 24 5 1.285 - (59) + (6a) 



180 o 0.304 

180 -f. * =^ 180 o 0.478 



// 



o = - 0.174 - (3») + (39) + (52) - (59) + (62). 



XXXn. Okulhoug- Nordberghoug- Haarskallen. 



Okulhoug = 

Noi'dberghoug = 
Haarskallen = 

180 + * = 



n 



60 41 22.746 
106 II 0.465 

13 7 38.715 



(32) + (38) 
(30) + (25) 
(61) + (62) 



180 
180 



o 
o 



1.926 
0.204 



// 



o « + 1.722 + (25) - (30) - (32) + (38) - (61) + (62). 
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XXXm. Okulhoug-B— Haarskallen. 





Okulhoug = 46 


53' 


38^358 


- (3*) 


+ 


(36) 


B — 116 


54 


27.B45 


- (") 


+ 


(6) 


I&ardkalleD = 16 


II 


53.634 


- (60) 


+ 


(62) 


179 


59 


59837 








180 + € r= 180 





0.226 






■ 



o = - o'389 + (6) - (11) - (32) + (36) - (60) + (62). 



XXXIV. B-Kvinfjeld-Haarskallen. 



B = 

Kvintjeld = 
Haarskallen ^^ 

180 + € = 



ff 



47 2 43.652 - (12) + (6) 
92 37 16.073 + (44) 
40 19 59.898 - (60) 



179 59 59.623 
180* o 0.315 



o = - 0.692 4- (6) - (12) + (44) - (60). 



XXXV. Kverkilberg-Okulhoug-Kvinfjeld- Haarskallen. 



I =3 



sin KbKfO. sin KbHKf. sin KbOH 
sin KbOKf. sin KbKfH. sin KbHO 



KbKfO = 25 23 41.645 - (45) + (48) 
. KbHKf =n 48 13 7.375 - (59) 
KbOH = 99 17 32.312 - (32) + (39) 

9.6323102 + 2.1065 [- (45) + (48)] 
9.8725605 + 0.8935 - (59) 
9.9942632 - 0.1636 [- (32) + (39)] 



94991339 
9.4991364 

0.0000025 



. . log. - 25 = i.3979n 
- log. const. = 1.3224 

o.o745n 



KbOKIf = 127 44 50.722 + (39) 

KbKfH = 102 o 52.862 + (45) 

KbHO = 24 5 1.126 - (59) + (62) 

9.89802 II - 0.7742 + (39) 

9.9903807 - 0.2128 + (45) 

9.6107346 + 2.2372 [- (59) + (62)] 

9.4991364 



- 1.187 



o = - 1.187 + 0.1636 (32) + 0.6106 (39) - 1.8937 (45) + 2.1065 (48) + 1.3437(59) - 2.2372(62) 
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XXXVI. B-Okulhoug-Kvinfjeld-Haarskallen. 

^ ^ sin BKQ. sin BHK. sin BPH 
sin BOK. sin BKH. sin BHO 



// 



BKO = 34 47 18.622 - (44) + (48) 

BHK = 40 19 59.793 - (60) 

BOH = 46 53 38.283 - (32) + (36) 

9.7562928 + 1.4396 [- (44) + (48)] 
9.8110604 + 1.1778 — (60) 
9.8633766 + 0.9360 [- (32) + (36)} 

9.4307298 
94307332 

0.0000034 . . , .log. - 34 = I.53I5n 

- log. const. == 1.3234 

0.208ln 



I 



BOK =75 20 56.623 + (36) 

BKH = 92 37 15.968 + (44) 

BHO =16 II 53.559 - (60) + (62) 

9.9856441 + 0.2614 + (36) 

9.9995454 - 0.0458 + (44) 

94455437 + 34424 [- (60) + (62)] 
9-4307332 



ff 



~ 1.615 



o = - 0.615 - 0.9360 (32) + 0.6746 (36) - 1.3938 (44) + 1.4396 (48) + 2.2646 (60) - 3.4424(62) 



XXXVII. No rdberghoug-Kver kilber g~Okulhoug — Haarskallen. 

« 

^ ^ sin ONK. sin OHN. sin OKH 
sin OKN. sin ONH. sin OHK 



ONK =115 29 47.958 - (29) + (30) 
OHN = 13 7 38.647 - (61) + (62) 

OKH =. 56 37 26.389 + (52) 

99555003 - 0.4768 [~ (29) f (30)] 

9.3562497 + 4.2880 [ - (61) V (62)1 

9.9217272 + 0.6588 -H (52) 

9.2334772 
9.2334687 

000000.85 log. 85 = 1.9294 

— log. const. = 1.3234 



OKN = 25 54 2.108 + (49) 

ONH =106 II 0.397 - (30) + (25> 

OHK = 24 5 1.126 - (59) + (62) 

9.6402935 + 2.0594 + (49) 
9.9824406 - 0.2902 [- (30) + (25)] 
9.6107346 + 2.2372 [- (59) + (62)] 

9.2334687 



0.6060 



+ 4.037 



o = + 4.037 + 0.2902 (25) + 0.4768 (29) - 0.7670 (30) - 2.0594 (49) + 0.6588 (52) + 2.2372 (59) 

- 4.2880 (61) + 2.0508 (62). 
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XXXVni. Okulhoug-B-Follahögda. 

Okulhoug = 75 s' »'867 ~ (36) + (40) 
B = 93 I 25.885 - (9) + (11) 

FoUahögda =3 n 53 25.049 + (66) 

179 59 59.801 
180 + f = 180 o 0.454 



// 



o = - 0.653 - (9) + (") •- (36) + (40) + (66). 



XXXIX. Ükulhoug-Kverkilberg-Follahögda. 



/ // 

Okulhoug 22 41 14.754 - (39) + (40) 

Kverkilberg 147 ^^ 45-157 - (55) 

FoUahögda 10 i 59.289 + (65) 

179 59 59.200 

180 -f « = 180 o 0.283 

o = - /'083 - (39) + (40) - (55) + (65). 



XL. Okulhoug- Skaanes- FoUahögda. 

Okulhoug 74 36' 45^435 - (37) + (40) 
Skaanes 87 26 17.857 - (13) + (16) 
FoUahögda 17 56 57.150 + (67) 

180 o 0.442 
180 + « == 180 o 0.667 

o = 0^235 - (13) + (16) - (37) + (40) + (67). 



1 

A 
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XLL Okulhoug-Haarskallen-Follahögda. 



Okulhoug = 
Haarskallen = 
FoUahögda == 

i8o + « =s 



121 58 47.225 - (32) + (40) 
35 30 1091 - (63) + (62) 
22 31 12.852 + (68) 



180 
180 



o = 



- 0.105 



o 
o 



I.I68 
1.273 



- (32) + {40) + (62) - (63) + (68) 



XLH. Kvinfjeld-Haarskallen-Follahögda. 



KvinQeld 


105 12 49.932 4- (47) 


Haarskallen 


59 38 7.35s - (63) 


FoUahögda ^ 


15 9 2.931 - (64) + (68) 



180 + t == 



180 
180 



0.218 



o = - o!9i6 + (47) - (63) - (64) + (68) 



XLIII. Follahögda-Okulhoug-Kvinfjeld-Haarskallen. 

■ sin FKO. sin FHK. sin FOH 



sin FOK. sin FKH. sin FHO 



FKO = 22 II 

FHK = 59 38 
FOH = 121 58 



ff 



44.687 - (47) + (48) 

6.977 - (63) 
46.801 - (32) + (40) 

9.5772298 + 2.4510 [- (47) + (48)] 
9.9359227 + 0.5859 - (63) 
9.9285168 - 0.6244 [- (32) + (40)] 

9.4416693 
9.4416730 

0.0000037 . • • . log. - 37 == 1.56810 

— log. const. = 1.3234 

0.2447n 



FOK =»150 26 5.414 + (4o) 
FKH = 105 12 49.554 + (47) 
FHO == 35 30 0.667 - (63) + (62) 

9.6932107 - 1.7630 + (40) 

9.9845063 - 0.2719 + (47) 

9.7639560 + 1.4020 [- (63) + (62)] 
9.4416730 



ff 
- 1.757 



0= - 1.757 + 0.6244 (32) + 1.1386 (40) - 2.1791 (47) + 2.4510 (48) - 1.4020 (62) + 0.8161 (63). 
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XLI\'. Kverkilberg-Okulhoug -SkaaneB-Follahögda. 

I =* sin OKS. ain OFK. sin PSF 
' ^ sin OSK. sin OKF. sin OFS 



OKS = 6i 27 41.690 + (53) 
OFK =10 I 59.195 + (65) 
OSF = 87 26 17.631 - (13) + (16) 

99437402 + 0.5438 + (53) 
9.2410911 + 56521 + (65) 
9999.5658 + 0.0448 [- (13) + (16)] 
9.184397 1 
9.1843984 

13 . . . .log. - 13 = I.II39n 

— log. const. = X.3234 

9-7905n 



// 



OSK =» 6« 36 49.244 - (14) + (16) 
OKF = 147 16 45063 - (55) 
OFS =17 56 56.9*4 + (67) 

9.9627714 + 0.4325 [- (14) + (16)] 

9.7328328 - 15563 - (55) 
9.4887942 + 3.0868 + (67) 

9.1843984 



— .0.617 



o = - 0.617 - 0.0448 (13) + 0.4325 (14) 

+ 5.6521 (65) 



0.3877 (16) + 0.5438 (53) 
3.0868 (67), 



- 1.5563 (55) 



XLV. Haarskallen-Kverkilberg-Okulhoug-Follahögda. 

^ ^ sin HPK, sin HFO. sin HKF 
ßiu HKO. sifi HOF. ain HFK 



HOK = 99 17 32.312 - (32) + (39) 

HFO =*=• 22 31 i2.4«8 + (68) 

HKF = 156 5 48.125 - (52) + (55) 

9.994»632 - 0.1636 [- (32) + (39)] 
95832076 + 2.41 19 + (68) 
9.6076632 - 2.2562 [- (5a) + (55)] 

9.185 1340 
9.1851379 

0.0000039 . . . .log. - 39 = I.59IIn 

— log. const. = 1.3234 

0.2677n 



ff 



HKO = 56 37. 26.389 + (52) 

HOF = 121 58 46.801 - (32) + (40) 

HFK -X 12 «9 13.393 - (65) + (68) 

9.9217272 + 0.6588 .f- (52) 
9,9285168 - o.6;«44 [- (3«) + (40)] 

9.3348939 + 4.5155 [- (65) + (68)1 
9.1851379 



// 



- 1.852 



ff 



o == - 1.852 - 0.4608 (32) - 0.1636 (39) + 0.6244 (40) + 1.5974 (52) - 2.2562 (55) 

+ 4.5-155 (65) - Ä.1036 (68). 
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XLVI. Haarökallen-B-Okulhoug-Follahögda. 



I ^ 



sin HOB, sin HFO. sin HBF 
sin HBO. sin HOF. sin HFB 



HOB = 46 53 38-283 - (3*) + (36) 
HFO = 2a 31 H.428 + (68) 

HBF = 150 4 6.073 - (6) + (9) 

9.8633766 + 0.9360 [- (32) 4 (38)] 
9.5832076 + 2.4119 + (68) 
9.6980714 - 1.7366 [- (6) + (9)] 

9.1446556 
9.1446654 

98 ... . log. - 98 = 1.9912a 
— log. const. = 1.3234 

0.6678, 



HBO =116 54 27.770 - (11) + (6) 
HOF =121 58 46.801 - (32) + (40) 

HFB = 10 37 47.606 - (66) + (68) 

9.9502367 - 0.5075 [- (n) + (6)] 

9.9285168 - 0.6244 [- (32) + (40)] 

9.26591 19 -f 5.32S0 [- (66) + (68)] 
9.1446654 



- 4.654 



o = - 4.654 + 2.2441 (6) - 1.7366 (9) - 0.5075 (11) - 1.5604 (32) + 0.9360 (36) + 0.6244(40) 

+ 5.3280 (66) - 2.9161 (68). 



XL\TI. Follahögda-Kverkilberg-Stokvola. 



o 11.240 



43 
HO 6 19.495 

26 53 30.853 



(65) + (69) 
(54) + (55) 
(72) + (73) 



Follahögda = 
Kverldlberg = 
Stokvola = 

180 +« = 
o = - 0.060 - (54) + (55) - (65) + (69) - (72) + (73). 



180 
180 



o 
o 



1.588 
1.648 



XLVm. Follahögda-Okulhoug-Stokvola. 



Follahögda = 
Okulhoug = 
Stokvola = 

180 + ff = 



/ // 

53 2 10.529 + (69) 

84 43 46.186 - (35) + (40) 

42 14 5.661 - (72) + (74) 



180 
180 



o = 



- 0.318 



o 
o 



2.376 
2.694 



- (35) + (40) + (69) - (72) + (74). 



17 
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XLIX. Follahögda-Kvinfjeld-Stokvola. 

FoUahögda = 45 40 0.608 - (64) + (69) 

Kvinfjeld = 75 39 45.719 - (41) + (47) 

Stokvola = 58 40 16.083 - (72) + (75) 

180 o 2.410 

180 + « = 180 o 3.147 

o = - 0^737 - (41) + (47) - (64) + (69) - (72) + (75)- 



L. Follahögda-Haarskallen- Stokvola. 

Follahögda = 30 30' 57!677 - (68) + (69) 

Haarskallen = 76 13 15.703 - (57) + (63) 

Stokvola = 73 15 49-774 - (72) + (76) 

180 o 3.154 

180 + ff = 180 o 2.499 



// 



o = + 0.655 - (57) + (63) - (68) + (69) - (72) + (76). 

LI Kverkilberg-Follahögda-Okulhoug- Stokvola. 

sin SKF. sin SOK. sin SFO 



I = 



sin 8FK. sin SKO. sin SOF 



SKF = iio"" ^ 18^946 - (54) + (55) SFK = 43'' o' 10T691 ^ (6s) + (69) 

SOK = 62 2 31.175 - (35) + (39) SKO = 102 36 55.091 + (54) 

SFO = 53 2 9.631 + (69) SOF = 84 43 45.288 - (35) + (40) 

9.9726946 - 0.3660 [- (54) + (55)] I 9-8338075 + 10723 [- (65) + (69)] 
9.9461040 + 0.5308 [- (35) + (39)] 9.9893868 - 0.2238 + (54) 

9.9025541 + 0.7526 + (69) 9.9981599 + 0.0922 [- (35) + (40)] 

9.8213527 \ . 9.8213542 

9.8213542 

0.0000015 .... log. — 15 = I.l76ln 

- log. const. = 1.3234 



// 



9-852711 .... - 0.712 



ff 



o = - 0.712 - 0.4386 (35) + 0.5308 (39) - 0.0922 (40). + 0.5898 (54) - 0.3660 (55) 

-H 1.0723 (65) - 0.3197 (69). 
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LH. Kverkilberg— Okulhoug-Haarskallen-Stokvola. 

sin KHO. sin KSH. sin KOS 



I = 



sin KOH. sin KHS. sin KSO 



KHO = 24 


5 


KSH = 46 


22 


KOS = 62 


2 



I.I26 - (59) + (62) 

18.464 - (73) + (76) 
31.17s - (35) + (39) 

9.6107346 + 2.2372 [- (59) + (62)] 

9.8596379 + 0.9533 [- (73) + (76)] 
9.9461040 + 0.5308 [- (35) + (39)] 

9.4164765 
9.4164767 

0000000.2 .... log. — 2 = 0.30 IOb 

- log. const. = 1.3234 

8.9776, 



KOH = 99 17 32.312 - (32) + (39) 

KHS = 87 38 15.052 - (57) + (59) 

KSO =15 20 34.551 - (73) + (74) 

9.9942632 - 0.1636 [- (32) + (39)] 

9.9996307 + 0.0413 [- (57) + (59)] 

9.4225828 + 36945 [- (73) + (74)] 
9.4164767 



- 0.095 



o = - 0.095 - 0.1636 (32) - 0.5308 (35) + 0.6944 (39) + 0.0413 (57) - 2.2785 (59) 4- 2.2372(62) 

+ 2.6912 (73) - 3.6445 (74) + 0.9533 (76), 



LHI. Kverkilberg -KVinfjeld-Haarskallen-Stokvola. 



I = 



sin KbHKf. sin KbSH. ain KbKfS 
sin KbKfH. sin KbHS. sin KbSKf 



KbHKf = 48 13 7.375 - (59) 
KbSH = 46 22 18.464 - (73) + (76) 
KbKfS = 72 27 48.353 - (41) +• (45) 

9.8725605 + 0.8935 - (59) 
9.8596379 + 0.9S33 [- (73) + (76)] 
9.9793320 + 0.3160 [- (41) + (45)] 

9.7 115304 
9.71 15300 

0.0000004 log. 4 = 0.6020 

— log. const. = 1.3234 



KbKfH = 102 o 52.862 + (45) 
KbHS = 87 38 15.052 - (57) -h (59) 
KbSKf = 31 46 44.760 - (73) + (75) 

9.9903807 - 0.2128 + (45) 

9.9996307 4- 0.0413 [- (57) + (59)] 

9.721518 6 + 1.6141 [- (73) + (75)] 
9.71 15300 



// 



9.2786 + 0.190 



// 



o = -f 0.190 - 0.3160 (41) + 0.5288 (45) H- 0.0413 (57) - 0.9348 (59) -f 0.6608 (73) 

- 1.6141 (75) + 0.9533 (76). 



17 



140 



§ 14. 

Ausdrücke der Grössen [1], [2], [3] durch die Factoren I, ü, IH 

Aus den voranstehenden Bedingungsgleichuugen erhält man folgende Ausdrücke: 

[i] = - XIX - 0.6055 XX + 1.4603 XXI. 

[2] = + I - n - 1.0944 IV - X. 

[3] = + V + as44o XV - 3-6648 XXI. 

[4] = + X - XI - 1.324s XV + XIX + 0.5314 XX + 2.2045 XXI. 

[5] = + n + 0.47S9 IV + XI + 0.7805 XV. 

[6] = + xxxni + XXXIV + 2.2441 XLvr. 

[7] = - I + n + X. 

[8] = + I + m - 0.3952 xxvm. 

[9] = - xxxvm - 1.7366 XLVi. 

[10] = - VI - 0.5349 XVI - 0.2494 xxvm. 

[11] = - X - 0.1051 XVI - xxm - xxxm + xxxvm - 0.5075 xlvi. 

[12] = + xxm + 0.6446 xxvm - xxxiv. 

[13] = - XL - 0.0448 XLIV. 

[14] = - XVII - xvm + 0.4325 XX - XXVI + 0.4325 xliv. 

[,5] = _ V - vn - 4.0492 vm - 0.0255 IX + 0.5972 xiv + xvn - xxv - 0.3934 xxvm. 

[16] = - xn - 0.9579 XIV + xvm - 0.6351 xx - xxn - 0.2734 xxvn + xl - 0.3877 xliv. 

(17] = - I - m + 0.7704 IV + 5.0396 vm + 0.7093 xxvm. 

[18] = + m - 0.9905 IV + vn - 0.9905 vm - 1.5810 ix + xn + 0.3607 xrv + 0.9579 xxvn. 

[19] = + xxn + xxv + XXVI - 0.6845 xxvn - 0.3159 xxvm. 

[20] = - m - 1.3128 IV - vn - 1.3128 vm - 2.1571 ix - xn - 0.2073 xxvn. 

[21] = + n + in + 0.7849 IV - VI + 3.8978 vm. 

[22] = + VI + VII - 2.5850 vm + 0.1171 ix-xm - 1.0624 xxx. 

[23] = + XI + xn + xin - xrv + 0.2826 xxvn + 0.9871 xxx. 

[24] = + XIV - 0.0753 xxvn + 0.0753 xxx. 

[25] = + XXXII + 0.2902 xxxvn. 
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[26] = - V - 3-3639 IX + 1.4164 XV. 

[27] = 

[28] = 
[29] = 

[30] = 



+ VI + 3.6758 vm + 1.1622 XVI + 0.4446 xxvm. 

+ V + vn - 2.513« vm + 1.947s IX + 0.5227 xiv - xvii + xxv - 0.0397 xxvm. 

+ xvn + 0.4768 xxxvn. 

^ xm - 0.0237 XIV - 0.0237 XV - 0.0237 xvr - 0.468a xxx - xxxn 
- 0.7671 xxxvn. 
[31] = - xxv - 0.4049 xx\Tn + 0.444S jcxx. 
[32] = - XXXI - xxxn - xxxm + 0.1636 xxxv - 0.9360 xxxvi - xli + 0.6244 

XLra - 0.4608 XLV - 1.5603 XLVI - 0.1636 LH. 

- XI - xn - xm + 0.6101 XIV + 2.4197 xv + 0.6398 xvi + xxiv. 

- X + XI - 34066 XV - XIX + 1.8026 XXI. 



[33] = 
[34] = 

[35] = - XLVin - 0.4385 LI - 0.5308 LH. 

[36] = + X - 1.6267 x\T + xxm + xxxm + 0.6746 xxxvi - xxxvm - 0.9360 xlvi. 

[37] = + xn - 1.5970 XIV - xvm + xxn - 1.0360 xxrx - xl. 

[38] = + xm + 0.9869 XIV + 0.9869 XV + 0.9869 XVI - 3.0551 XXI + xxxn. 

[39] = + xvm + XIX + 1.2525 XXI + 0.7834 xxix + xxxi + 0.6106 xxxv - xxxix 

- 0.1636 XLV + 0.5308 LI + 0.6944 Ln. 

[40] = + xxxvm + XXXIX + XL + xli + 1.1386 xLm + 0.6244 xlv + 0.6244 xlvi 

+ XLMn - 0.0923 LI 
[41] = - XLIX - 0.3160 Lm. 

[42] = - xxn - xxv - XXVI - 0.8826 xxvn + 1.4535 xxix. 

[43] = - XXIV + 1.1134 xxvn - 1.1134 XXX. 

[44] = - xxm + xxxiv - 1.3938 XXXVI. 

[45] = + XXVI - 2.3361 XXIX - 1.8937 xxxv + 0.5288 Lin. 

[46] = + xxv + 2.1622 xxx. 

[47] = + XLII - 2.1792 XLm + XLIX. 

= + xxn + xxm + xxiv - 0.2308 xxvn + 0.8826 xxrx - 1.0488 xxx + 2.1065 

XXXV + 1.4396 XXXVI + 2.4511 XLm. 
= - xvn - 3.9660 XXI - 2.0594 xxxvn. 

[50] = - XXVI - 1.4494 XXIX. 

[51] = + XIX - 0.7380 XX + 1.9066 XXI. 

[52] = + XXXI + 0.6588 xxxvn + 1.5974 XLV. 

[53] = + xvn + xvm + 0.5438 xx + xxvi + 0.9056 xxix + 0.5438 xliv. 

[54] = - XLVn + 0.5899 LI. 

[55] = - XXXIX - 1.5564 XLIV - 2.2563 XLV + XLVn - 0.3661 LL 

[56] = o. 

[57] = - L + 0.0413 LH + 0.0413 Uli. 

[58] = o. 

[59] = - XXXI + 1.3436 xxxv + 2.2373 XXXVII - 2.2786 Ln - 0.9349 Lm. 



[48] 



[49] 
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6o] = - XXXm - XXXIV + 2.2646 XXXVI. 

61] = - xxxn - 4.2879 xxxvn. 

6a] = + XXXI + xxxn + xxxm - 2.2372 XXXV - 3.4424 XXXVI + 2.0506 xxxvn 

+ XLI — 1.4019 XLin + 2.2373 LH. 

63] = - XLI - XLH + 0.8160 XLm + L. 

64] = - XLH - XLDC 

65] = + XXXDC + 5.6521 XLIV + 4.5»55 XLV - XLVH + 1.0723 LI. 

66] = + XXXVm + 5.3282 XLVI. 

67] = + XL - 3.0868 XLIV. 

68] = + XLI + XLH - 2.1036 XLV - 2.9163 XLVI - L. 

69] = + xLvn + XLvm + xldc + l - 0.3198 u. 

70] = 0. 

71] = o. 

72] = - xLvn - xLvm - xldc - l. 

73] = + XLVn + 2.6914 LH + 0.6609 Lin. 

74] = + XLVm - 3.6446 LH. 

75] = + XLIX - 1.6141 Lm. 

76] = + L + 0.9532 Ln + 0,9532 LTTT. 
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§ 15. 



Darstellung der Verbesserungen CD, C2), C3) durch die 



Factoren I, II, III 



Durch Substitution der im vorangegangenen § erhaltenen Ausdrücke ixx die Gleichungen zur 

Bestimmung der unbekannten Grössen (i), (2) (76) erhält man folgende Ausdrücke für 

die Verbesserungen (1), (2) (76). 





I 


n 


IV 


V 


X 


XI 


XV 


XTX 


XX 


XXT 


(l) = 


-f ao278 


^_ 


— aoi72 


4-0.0417 


+ aoi39 


— aoi39 


— 0.0109 


— 0.1111 


— 0.0704 


4- 0.1622 


(2) = 


+ 0.0833 


- 0.0555 


— 0.0780 


4- ao278 


— ao555 


— 


— 


• 


— aoo2i 


— 


(3) = 


+ ao278 


^^^ 


— 0.0172 


•f ai528 


+ aoi39 


— aoi39 


+ ao497 


— 


— aoo3i 


— 0^072 


(4) = 


+ 0.0278 


— 


--aoi72 


-f-ao4i7 


+ 0.1250 


— ai25o 


— 0.1579 


+ 0.1 1 1 1 


-h ao559 


+ 0.2449 


(5) = 


•f ao278 


-f ao555 


+ 0.0092 


■+■ 0.0278 




+ ox>555 


4-ao433 




— 0.0021 
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I 


n 


TM 


^^ 


X 


XVI 


(6) = 


__„ 


-f- 0.0278 


4- ao278 


— 0.0417 


— aoi39 


— 0.0267 


(7) = 


— 0.0555 


4- 0.0833 


-f 0.0278 


— 0.0278 


4- 0.0555 


— aoi78 


(8) = 


+ OOS55 


H- ao278 


4- 0.0833 


— 0.0278 


— 


— aoi78 


(9) = 


— 


-f 0.0278 


+ 0.0278 


— 0.0417 


— 0.0139 


— 0.0267 


(10) = 


— 


-f- 0.0278 


4- 0.0278 


— ai528 


— 0.0139 


— ao86i 


(II) = 


— 


4- 0.0278 


4- 0.0278 


— 0.0417 


— 0.1250 


— ao384 


(12) = 


~^ 


+ 0.0278 


4- 0.0278 


— ao4i7 


— 0.0139 


— ao267 





I 


IM 


IV 


V 


vn 


VIII 


IX 


xn 


XIV 


(■3) = 


— 0.0278 


__ 


— 0.0061 


— 0.0417 


—0.0139 


— 0.0563 


— 0.045 1 


—0.0139 


— 0.0050 


(14) = 


— 0.0278 


— 


— 0.0061 


— 0.0417 


— aoi39 


— ao563 


— ao45i 


— 0.0139 


— 0.0050 


(IS) = 


— 0.0278 


— 


— 0.0061 


— 0.1528 


— 0.1250 


— a5o6i 


— 0.0479 


—0.0139 


— 0.0613 


(16) = 


— 0.0278 


— 


— 0.0061 


— 0.0417 


— aoi39 


— 0.0563 


— ao45i 


— ai25o 


— aiii5 


(17) = 


— ao833 


— O.OSS5 


4- 0.0367 


— 0.0278 


— 


4- 0,2.802 


—.0.0447 


— 


— 


(18) = 


— 0.0278 


4. ao555 


— 0.061 1 


— ao278 


4- 0.0555 


— ao55o 


— ai324 


+ 0.0555 


4- Ow0200 


(19) = 


— 0.0278 


-"• 


— Q,oo6i 


— 0.0417 


— aoi39 


-- 0.0563 


— ao45i 


— 0.0139 


— aoo5o 





n 


III 


IV 


VI 


iP 1.1... j, 

vu 


• 

VIII 


(20) = 


+ 00278 


— 0.0555 


— ao88o 


... 


— 0.0555 


— 0.0730 


(21) = 


+ 0^33 


4- 0.0555 


4- ao289 


— 0,0555 


— 


4- 0.2168 


(22) = 


+ 00278 


— 


— 0.0150 


4- 0.1250 


4- ai25o 


— 0.3231 


(»3) = 


+ 0.0278 


— 


— aoi5o 


4- 0.0139 


4- 0.0139 


— 0.0359 


(24) = 


+ 0.0278 


""" 


— 0.0150 


4- 0,0139 


4- aoi39 


— 0.0359 



r 
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■B 



XXIII 



— O.IIII 

4* O.I1II 



XXVllI 



4- O.00S5 
-f 0.0055 

— 0.0322 

•f 0.0055 
-f 0.0771 



XXXIll 



XXXIV 



XXXVIU 



XLVl 



•f 0.1111 



+ 0.1 III 



— O.IIII 



— 0.1 III 



0.1111 



4- 0.1111 



-f- 0.2493 



— ai929 



— 0.0564 



(6) 

(7) 
(8) 

(9) 
(lo) 

(II) 
(12) 



XVII 



XVIII 



XX 



— o*ini 
+ 0.1111 



— 0.1111 



+ 0.1111 



— 0.0084 
-f 0.0396 

— 0.0084 

— 0.0790 

— 0.0056 

— 0.0056 

— 0.0084 




XXV 



XXVI 



— — 0. 1 1 1 1 

— O.IIII 



-f O.IIII -1-0.1111 



— O.IIII 



+ O.II1I 



XXVU 



— 0.0133 

— aoi33 

— 0.0133 

— 0.0437 

-h 0.0532 

— 0.0894 



XXVIII 



XL 



XLIV 



— 0.0100 — o. 1 1 1 1 i — 0.0050 

— 0.0100 — I + 0.0481 

— 0.0536 — — 

I 

— o.oioo I 4-0.1111 —0.0430 

-h 0.0394 i — — 

— 0.0450 -r — 



= (13) 

= (14) 

= (15) 

= (16) 

= («7) 

= (18) 

= (19) 



IX 


XI 


Xll 


XIII 


XXIV 


XXVIl 

• 


XXX 




— 0.1768 


• 
4- 0.0278 


- 0.0555 


~ 




— 0.01 16 




= (20) 


— ao568 


4- 0.0278 


— 


— 


— 






- (21) 


— 0.0421 


4- 0.0417 


4- 0.0139 


— 0.1111 


— 


4- 0.0030 


— 0.1 185 


= (22) 


— 0.0552 


+ 0.1528 


4- 0.1250 


+ 0.1 III 


— O.IIII 


-f 0.0343 


4- 0.1097 


= (^3) 


— ao552 


+ ao4i7 


4- 0.0139 




4- 0.1111 


— 0.0055 


4- 0.0084 


= (24) 
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(25) 

(261 
«27) 
(28) 

(29) 

(30) 
(31) 




IX 



XIII 



XIV 



.^ 


-♦- ao556 


1 
4- 0.0556 


1 
-f ao646 


— ao788 


— 0.0556 


4- 00277 


— 0.1 III 


-f ao556 


+ 0.0556 


4- 0.0646 


— 0.4525 


— 0*0556 


-h 00277 


1 — 


+ ai667 


+ 0.0556 1 


+ 0.4730 ' 


— 00788 


— 0^)556 


H- 00277 


+ O.IIII 


f ao556 


-♦- ai667 


— 0.2146 


-4- 0.1377 


— 00556 


+ 00858 


— 


H- 0.0556 


-+• ao556 


+ ao646 


— 0^)788 


— 0.0556 


•f 00277 


— 


H- ao556 


+ 0^)556 


4. 0.0646 


— 0.0788 


— 0.1667 


4- 00251 


— 


4- 0.0556 


-f 0.0556 


4- 0.0646 


— 0.0788 


— 00556 


4- 00277 



<32) 

(33) 
(34) 

(35) 
(36) 

(37) 
(38) 

(39) 
(40) 






XI 



— OIIII 

+ 0.1 III 



— OIIII 



4-0.1111 ) 






XII 



— OIIII 



+ OIIII 



XIII 



— OIIII 



-♦- OIIII 



XIV 



I 



00678 



— 01774 
+ 01096 



XV 



4- 0.1096 



XVI 



+ 02688 +007II 

— 0.3785 



— 01807 



+ 01096 



XXXI 


xxxu 


XXXIIl 


XXXV 


XXXVI 


XXXVIII 


XXXIX 


XL 


— OIIII 


— 0.1 III ^ 


— OIIII 


+ 0.0612 


— OII85 




^.^ 




— 


— 


— 


+ 00430 


— 0.0145 


— 


— 


— 


^ 


— 


— 


• + 00430 


— 00145 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


+ 0.0430 


— 00145 


— 


^^ • 


— 


— 


— 


+ OIIII 


+ 00430 


+ 00665 


— OIIII 


— 


— 


— 


— 


— 


+ 00430 


— 00145 


— 


— 


— OIIII 


— 


+ OIIII 


— 


+ 00430 


— 00145 


— 






4 OIIII 


— 


^^ 


+ 0.1 109 


— 00145 


— 


— O.IIII 




^■~ 


— 


— 


+ 0.0430 


— 0.0145 


+ OIIII 


+ OIIII 


+ OIIII 











t"« • 




• 






XV 


XVI 


XVU 


XXV 


XXV 111 

• 


XXX 


XXXll 


XXX VJI 




-f 0.0774 


+ 0.0633 


1 


^^^ 


^^^ 


— 00013 


+ OIIII 


+ 00322 


= («5) 


+ 0.2348 


+ 00633 


— 


— 


— 


— 00013 


— 




= (*6) 


-f 0.0774 


+ 01924 




— 


+ 0.0494 


— 00013 




— 


= (27) 


-h 0.0774 


+ 0.0633 


— O.IIII 


+ 0.1 III 


— 0.0044 


— 00013 




— 


= (28( 


+ 0.0774 


+ 0.0633 


. -hO.IHl 


— 




— 00013 


— 


+ 0.0530 


= (»9) 


-♦- 0.0748 


+ 0.0606 




M^» 


^^ 


— 00533 


— OIIII 


— 0.0852 


= (3<* 


+ 0.Ö774 


+ 00633 




— 0.11 II 


— 0.0450 


+ 0.0481 






= (30 



XVIII 



XIX 



XXI 



'XXll 



xxm 



XXIV 



XXIX 



__ 


. 


^__ 


-»- 0.0556 


+ 0.0556 

« 


+ 00556 


— 0.0140 — 




^^ 


— 


4- 0.0556 


+ 0.0556 


+ 0.1667 


— 0.0140 


— 


— 0.1 III 


+ 02003 


+ 00556 


+ 00556 


+ 0.0556 


— 0.0140 




— 


— 


— 


+ 0.0556 


+ 00556 


+ 0.0556 


— 0.0140 




— 


— 


« ■■■ 


+ 0.0556 


+ 0.1667 


+ 00556 


— 00140 




+ 0.1 III 




• 


+ 01667 


+ 00556 


+ 0.0556 


— 0.1 291 




— 


— 


— 03390 


+ 00556 


+ 00556 


+ o/>556 


— 0.0140 




— OIIII 


-f- OIIII 


+ 01393 


+ 0.0556 


+ 0.0556 


-f- 0.0556 


+ 0.0730 


— 








+ ou>556 


+ 00556 


+ 0.0556 


— r 00140 





XLI 



XLllI 



XLV 



XLVl 



XLVIll 



— OIIII 


+ 0.1673 


— 00512 


— 01734 




+ 00980 


— 


— 


— 


+ 0.0980 


— 


— 


— 


+ 0.0980 


— 


— 


— 


+ Ob098o 


^^^ 


+ 0.1040 


— 


+ ojog&o 


— 


— 


— 


+ 00980 


— 


1 


— 


4- 0.0980 


— 00182 


— 


+ O.IIII 


-r- 02244 


+ 0.0694 


+ 0.0694 

1 




LH 



— 0,11 II 



— 0.0487 



•f 0.1 III 



,+ 00590 
— 0.0101 



— 0.0182 


= (3«) 




= (33) 


1 ■ 


= (34) 


— 00590 


= (35) 


— 


= (36) 




= (37) 


, ~ 


= (38) 


1 + <w>77« 


= (39) 


1 


= (40) 
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MMl 



(41) = 
(4«) - 

(43) = 

(44) = 

(45) = 

•t47) = 
(48) = 



XXll 



XXIll 



— aiiii 



+ 0.1 III 



— 0.1111 



+ 0. 1 1 1 1 



XXIV 



— O.IIII 



4" aiiii 



— 0.1111 



XXVII 




4- 0.11 II 



+ 0.1 III 



— 0.0256 



XXIX 



■j- 0.1615 



— Ö-2595 



+ ao98i 





XVll 


XVIIl 


XIX 

• 

+ 0.0556 


XX 


XXI 


XXVI 

% 


XXIX 


(49) = 


— 0.1111 


+ 0.0556 


— 0.0108 


—0.5551 


— ao302 


(50) = 




+ 0.0556 


+ 0.0556 


— aoio8 


— 0.1 145 


— O.HII 


— ai9i2 


(50 = 





+ 0.0556 


+ 0.1667 


— 0.0928 


+ 0.0973 


— 


— ao302 


(5«) «= 




+0.0556 


+ 0.0556 


— aoio8 


— aii45 


■ ■ 


— ao302 


(53) = 


-|-aiiii 


•+ 0.1662 


-f 0.0556 


+ 0.0497 


— 0.1145 


4- 0.1 III 


+ 0.0704 


(54) = 




+ 0.0556 


-f- 0.0556 


— 0.0108 


— 0.1 145 


— 


— ao302 


(55) = 


— 


-*- 0.0556 


+ 0.0556 


— 0.0108 


— 0.1 145 


— 


— 0.0302 




XXXIII 



— aiiii 



+ 0.1111 



XXXIV 



— aiiii 

— aiiii 

— aiiii 

— aiiii 

— 0.2222 

— aiiii 

— aiiii 



XXXV 



— o.o^9S 

— 0.0992 

— 0.0994 
+ 0.0500 

— o.o99f 

— Ob0993 

— 0.3480 



XXXVI 



— af307 

— ai307 

— 0.1307 

— ai307 
+ ai205 

— 0.1307 

— 0.5135 











!-»•' 










XXX 


XXXIV 


XXXV 


XXXVl 


XLIl 


• 

XLIII 


XLIX 


LIII 




^__ 


+ 0.0556 


+ 0.01 18 


4-0.0025 


4- ao556 


-f o.of 51 


— an II 


— ao233 


= (4«) 




-f 0.0556 


4- 0.01 18 


-t- 0.0025 


4 0.0556 


4-0.0151 


^^ 


+ 0.0118 


= (4») 


— 0.1237 


+ 0.0556 


4- 0.01 18 


1 -f- 0.<X>25 


+ ao556 


+ 0.0151 





4- 0.01 18 


= (43) 


— 


-h 0.1667 


4- 0.01 18 


— 0.1523 


-f ao556 


4-0.0151 





4- 0.01 18 


- (44) 


— 


+ 0.0556 


— 0.1987 


4- 0.0025 


4- 0.0556 


+ 0.0151 




4" 0.0706 


= (45) 


4- 0*2402 


-f 0.0556 


4" 0.01 18 


+ 0.0025 


+ 0.0556 


4-0.0151 




4- 0.01 18 


= (46> 




1 + 0.0556 


4- 0.01 18 


4 aoo25 


4- 0.1667 


— 0.2270 


4 aiiii 


4-0.0118 


= (47) 


— aii65 


4- 0.0556 

1 


4- a2458 

• 


4-0.1625 

1 


-h 0.0556 


+ 0.2874 

• 




4- 0.0118 


= (48) 



! ' f I 



XXXI 



+ 0.0556 
4-0.0556 
4- 0.0556 
4-0.1667 
4- 0.0556 
4- 0.0556 
+ 0.0556 



XXXVIl 



XXXIX 



XLIV 



XLV 



XLVU 



0.3067 


— 0.0556 


— 0.0563 


— 0.0366 




— 1 


0.0779 


— 0.0556 


— 0.0563 


— ao366 1 




— 


0.0779 


— ao556 


— ao563 


— 0.0366 




— 


0.0046 


— 0.0556 


— 0.0563 


4-0.1409 1 




— 


0.0779 


— ao556 


4 0.0042 


— 0.0366 




— 


0.0779 


— 0.0556 


— ao563 


— ao366 


— 


Obllll 


0.0779 


— ai667 


— 0.2293 


— 0.2873 ' 


+ 


aiiii 



LI 




• 


4- aoi24 


SS 


(49) 


-|-OX>I24 


= 


(so) 


4-0.0124 


=: 


(51) 


4-0.0124 


SS 


(5«) 


4- 0.0124 


= 


(S3> 


4- 0.0779 


3= 


(54) 


— 0.0282 


S£* 


(55) 



XXXVIl 



4- 0.2483 

— 0.4764 
4- 0.2276 



XLl 




4-O.IIII 
4-0.1111 
4- 0,11 II 
-r 0.111t 
4- 0.1111 
-f aiiii 
-|- 0.2222 
— 0.1667 



— ai667 



XLIU 



L 



-ai556 


— aiiii 


— ai556 


— 0.2222 


-0.1556 


— aiiii 


-ai556 


— aiiii 


— 0.1556 


— 0.1 III 


— 0.1556 


— aiiii 


— a3ii2 


— 0,1111 


4-0.1360 


-i- ai667 



LH 



4-aoo47 



0.2531 



4 0.2483 



LIII 



1 




— 0.0992 


= (56) 


— ao948 


= (57) 


— ao992 


= (58) 


— 0.2032 


' (59) 


— 0.0992 


= (60) 


— OU0992 


= (61) 


— 0.0992 


= (62) 


— 


= (63) 
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XXXVIIl 


XXXIX 


XL 


XLI 


XLII 


XLIV 


(64) = 


-f 0.0278 


•+■ 0.0278 


t 

1 

-f ao278 


+ a0292 


— 0.0624 


+ ao7i3 


(65) = 


+ ao278 


4- 0.0833 


-h ao278 


4- 0.0278 


— 


•+- 0.3856 


(66) = 


+ 0.0833 


+ 0.0278 


-h 0.0278 


•f 0.0278 




•f 0.0713 


(67) = 


-h 0.0278 


-f 0.0278 


+ 0.0833 


-f ao278 




— 0.1000 


(68) = 


-h 0.0278 


+ 0.0278 


-f 0.0278 


-♦- 0.1 154 


-f 0.0862 


+ 0.0713 


(69) = 


-h 0.0278 


4- 0.0278 


•f ao278 

j 


+ 0.0292 


■^"* 


+ ox>7i3 





XLVll 


XLVIII 


XLIX 


L 


LH 


LIII 


(70) = 

(71) = 

(7*) = 





— 









— 


0.1 III 


— 0.1 III 


— aiiii 


— O.IIII 


— 


— 


(73) = 


4- O.III1 


— 


— 


— 


+ 0.2990 


■f 0.0734 


(74) = 


— 


4- 0.1 III 


— 


— 


— 0.4049 


— 


(75) = 


— 


— 


4- aiiii 


— 


— 


— 0.1793 


(76) = 


■^^ 


^^ 


•~~~ 


-h 0.1111 


4- aio59 


4- 0.1059 
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XLV 



XL VI 



XLVIl 



XLVIIl 



XLIX 



LI 



+ 0.0641 

4- 0.3181 
+ ao67i 
-h 0.0671 
— aiiys 
+ ao64i 



-f- 0.0629 
-h 0.0671 
+ 0.3630 
•f 0.0671 
— 0.1885 
+ ao629 



+ 0.0014 
— 0.0555 



-f- 0.0014 
-I- ao638 



-f ao292 
-H 0.0278 
•f ao278 
-f ao278 
-+■ 0.0292 
-h 0.0916 



— 0^)624 



-h ao624 



— 


' -f ao205 


= (64) 


— 


, + ao8o4 


- (65) 


— 


-f 0.0209 


= (66) 


— 


-f 0.0209 


« (67) 


— ao862 


' -h 0.0205 


= (68) 


•f 0.0624 


+ 0.0005 


= (69) 
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§ 16. Formation der 



Dui'ch Kinsetzeu dei* im vorigen § erhaltenen Ausdrücke in die 







III 


II 


I 


IV 


V 


VI 


VII 


Vlll IX 

i 


XI 


3 


= -h 0.170 
0=4- 0.600 
= — a276 


4- 0.3053 


+ 0.0833 
4- 0.2776 


4- o.iiu> 
— 0.11 10 


4- 0.0191 
4- 0.1 161 
— 0.1147 
4- 0.3168 


— 


— 0.0833 


4- 0.1110 


— 0.0454 


4- ao323 


^MBW 


2 


4- 0.0833 

4- aiiio 
4- 0.0191 

— 0.0833 
4- 0.1 HO 

— 0.0454 


- 0.0833 - 


4- 0.2168 . — 0.0568 


4- 0.0833 


I 


— 0.1110 


4- 0.2776 


1 1 
4- 0.0556 — " 1 "" 0.2802 ; 4- 0.0447 — 


4 o = -h 0.142 


4- 0.1 161 
— 0.0833 
4- 0.2168 


— 0.1 147 


— aoii I — 0.0439 4- 0.01 79 


-f 0.5366 ; 4- ,0.2845 ; 4- 0.0114 


5 


= — 0.199 
= — 0.162 
0=4- 0.340 
0= + 1.330 


4- 0.0556 


— 0.0111 


4- a5278 


— 1 4- 0.2361 


4- 0.22^9 4- 0.6381 , — aoi39 


6 


0.0439 


4- 0.2361 
4- 0.2269 


4- 0.5000 


4-0.1806 


— 0.0669 — 0.0641 ! 4-0.0139 


7 


— 


4- 0.0179 


4-ai8o6 
— 0.0669 


4- 0.5277 


— 0.0136 1 -h 0.1879 
4- 7.5694 — 0.4160 


■f 0.0139 


8 


— 0.2802 1 4- 0.5366 


— 0.0136 


— 0.0359 


9 


= — 1.283 


4- 0.0323 


— 0.0568 


4- 0.0447 ' 4- 0.2845 


+ 0.6381 


— 0.0641 


4- 0.1879 


— 0.4160 1 4- 2.3772 ! — 0.0551 


II 


= — ai6i 


— 


4- 0.0833 


— 4- 0.01 14 


— 0.0139 


4- 0.0139 


4- 0.0139 


— 0.0359,-0.0551. 4-0.5^55 


25 


= -♦- 1.094 


— 


— 


— — ■ 


4- 0.2222 


— 1 4- 0.2222 


4-0.1703 


4- 0.2192 — 


13 


= -f- ao98 




— 


— — 


— 


— 0.1667 — 0.1667 


4- 0.2226 4- 0.0658 ', 4- a2222 


28 


= -h 0.190 


— 0.0613 


— 


— 0.0613 


4- 0.0304 


4- 0.0492 


4- 0.0716 


4- 0.0492 


4- 0.6083 — 0.0072 — 

1 


15 


= + 1.520 


— 


4- 0.0433 


— 


4- 0.0206 


— 0.1077 


4- 0.0774 4- 0.0774 1 4- 0.0899 — 0.6392 — 0.4461 


12 


= — 1.360 


4- 0.1 HO 


— 


— 


4- 0.0179 


4- aoi39 


4- 0.0139 , 4- 0.1388 1 4- 0.0384 4- 0.0343 , + 0.2361 


14 


* -f 0.855 


4- 0.0200 


— 


— — 0.0198 


— 0.0032 


4- 0.0277 


4- 0.0445 — 0.3819 4- 0.0409 . — 0.0678 


24 


= — 0.282 


— 


— 




— 


— 


1 


— 0.2222 


22 


= — 1.186 


— 




— 


— 


— 


— 


' 1 


— 


17 


— — aoi4 




«^v^ 


— 


— 


— 0.2222 


• »«— 


— 0.2222 


— 0.17061—0.2192 — 


27 


= — 0.760 


4- 0.0648 


— 


— 0.0375 


4- 0.0133 


4-0.0030 4-0.0811 


4: 0.0086 — 0.0584 


4- 0.0343 


30 


= -1- 1.045 




— 


1 


— 


— 0.1198 —0.1198 


-f 0.3048 —0.0121 -H 0.1097 


10 


= — a466 


— 


4- 0.1 HO 


— 0.1 HO 


4- 0.0607 


4- 0.0139 


4- 0.0139 — . 


— 1 — 


— 0.2361 


16 


=" -f 0.095 


— 0.0178 


— 0.0178 


— 




— 


4- 0.2785 


4- 0.0633 


4- 0.5482 


— ao897 


— ao7ii 


23 


= — a6i4 


— 


— 


— — 




1 


— 


— 


— 


26 


0=4- 0.103 


— 


— 


— j -_ — 


^"~ 1 """" 


— 




— 


18 


0= + 1.555 


— 




"" 


— ! — — ! — i — 


— 


19 


0=4- 1.985 ; — 


— 




— 


— — 1 — 




— 


— 0.2222 


20 


= — 1.282 




• 


4- 0.0035 


4- 0.0025 


4- 0.0053 




4- 0.0028 


4- 0.0113 


-f- 0.0091 


— 0.0580 
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Endgleichungen. 



Bedingungsgleichungen erhält man folgende Endgleichungen 



XXV 


XIII 


XXVIII 

■ 


XV 


XII 


XIV 

• 


XXIV 


XXII 


XVII 


XXVII 


XXX 




^__ 


_^ 


— 0.0613 


^. 


+ 0.1110 


+ 0.0200 


.^ 


__ 


^^ 


+ 0.0648 




^^ 




— 


— 


— ao6i3 
+ 0.0304 


+ 0.0433 






— 


— 




— 






+ 


— 


— 


+ 0.0206 


+ 0.0179 


— 0.0198 


— 




— 


- 0.0375 




— 


+ 


+ 0.2222 


— 


-f 0.0492 


— 0.1077 


+ 0.0139 


— 0.0032 


— 


— 


— 0.2222 


+ 0.0133 




— 


+ 


— 


— 0.1667 


4- 0.0716 


0.0774 


+ 0.0139 


+ 0.0277 


— 




— 


+ 0.0030 


— 


0.1 198 


+ 


-f 0.2222 


— ai667 


+ 0.0492 


+ 0.0774 


+ ai388 


+ 0.0445 


— 


t 


— 0.2222 


+ 0.081 1 


— 


0.1 198 




+ 0-1703 


+ 0.2226 


+ 0.6083 


+ 0.0899 


+ 0.0384 


— 0.3819 


— 


— 


— 0.1706 


+ 0.0086 


+ 


0.3048 




+ 0.2192 


+ ao658 


— 0.0072 


— a6392 


+ 0.0343 


+ 0.0409 


— 


— 


— 0.2192 


— 0.0584 




0.012 1 




— 


+ 0.2222 


— 


— 0.4461 


+ 0.2361 


— 0.0678 


— a2222 


— 


— 


+ 0.0343 


+ 


0.1097 


— 


+ 0.6666 


+ 0.61 II 


+ 0.0580 
+ 0.1675 


— 0.2342 
+ 2.6487 


+ 0.2222 
+ 0.0100 
— 0.2688 
+ 0.5830 


— 0.0082 
+ 0.0167 

— 0.0247 
4- 0.3109 

0.1137 
+ 0.6289 


— 0.2222 

+ 0.2688 

— 0.2222 

+ 0.0678 
+ 0.61 II 


+ 0.2222 

— 0.0350 

-f 0.2222 

— 0.0710 
+ 0.1667 
+ 0.61 II 


— 0.2222 

— 0.0392 

+ 0.0082 

+ 0.6666 


+ 0.0220 

+ 0.0313 
+ 0.0335 

+ 0.1428 

+ 0.0532 

— O.I89I 
4- 0.0268 

+ 0.3667 


+ 
+ 

+ 


0.1908 
0.2815 
0.0200 
aooo6 
0.1097 
0.0006 
0.0941 
0.1165 

0.0804 




— 




+ 0.0580 


— 0.2342 
+ 0.2222 
+ 0.0167 

— 0.2222 

• 

4- 0.0313 


— 


— 


+0.0100 

— 0.0247 

— 0.0350 

— 0.0392 
+ 0.0335 


+ 


— 


— 0.2688 
+ 0.3109 
+ 0.2688 




— 0.0082 


— 0.1 137 

— 0.2222 
+ 0.222s 

+ ai428 




— 


+ 0.0678 
+ 0.0710 
+ 0.0082 
+ 0.0532 




-f 0.2222 


+ 0.1667 
— ai89i 




— 0.2222 


4- 0.0268 




+ 0.0220 






+ 0.1908 


+ 0.2815 


— 0.0200 


— 0.0006 


4- 0.1097 


+ 0.0006 


— 0.0941 


— 0.1165 


— 


— 0.0804 


+ 


1.0604 






— 


— 0.0055 


+ 0.2206 


— 


— 


— 


— 


— 


— 




• 




— 


— 0.022 1 


+ 0.0687 


+ 0.3685 


— 0.07 1 1 


+ 0.1833 


4- 0.07 II 




— 


— 


— 


0.0002 


— 


— 


— 


+ ao7i6 


— 


— 


— 


+ ai667 


+ 0.1667 


— 


— 0.0256 


— 


0.1 165 


+ 


-|- a2222 


— 


— 0.0350 




— 


— 




+ 0.2222 


+ 0.2222 


+ a0220 




— 




— 


— 


— 




— 0.2222 


+ 0.0710 


— 


— 0.2222 


4- 0.2222 


— 0.0304 




— 




— 


— 


— 


+ 0.2313 


— 


— 


— 


— 


— 


— 




— 


+ 


— 


— 


+ 0.0020 


— 0.0773 


+ 0.0734 


+ 0.0687 


— 


+ 0.0706 


+ 0.0125 


+ 0.0219 




— 


+ 
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X 


XVI 


XXTII 


XXVI 


XVIIl 


XIX 


XX 


XXI 


XXTX 


XXXII 


— 


— 0.0178 





— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


+ 0.1II0 


— 0.0178 


— 


— ■ 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— O.IIIO 


— 





— 


— 


— 


+ 0.0035 


1 


— 


— 


+ 0.0607 


— 







— 


— 


+ 0.0025 


— 


— 


— 


+ O.OI39 


— 


— 




— 


— 


+ aoo53 


— a4072 


— 


— 


+ OOI39 


+ 0.2785 





— 


— 


• 


— 


— 


-— - 


— 


— 


+ 0.0633 





— 


— 


— 


+ aoo28 


— 


— 


— 


— 


+ a5482 





— 


— 


— 


+ 0.01 13 


— 


— 


— 


— 


— ao897 





— 


— 


— 


•f- aoo9i 


— 


— 


— 


— 0.2361 


— 0.07 II 





— 


— 


— 0.2222 


— ao58o 


— ao446 


— 


— 


— 


— 





+ 0.2222 


— 


— 


— 


— 


— 0.1615 


— 




— 0.0221 





— 


— 


— 


— 


— 0.3390 




+ a2222 


— 0.0055 


+ ao687 


+ ao7i6 


— 0.0350 


— 


« 


+ 0.0020 


— 


— 


— 


+ 0^2206 


.+ a3685 


— 


— 


— 


+0.2313 


— 0.0773 


— 1.5629 


— 


+ aii23 


— 


— 0.0711 


— 


— 


— 0.2222 


— 


+ 0.0734 


— 


— aii5i 


— 


— 


+ 0.1833 


— 


— 


+ 00.710 


— 


+ 0.0687 


— 0.3346 


+ 0.1838 


+ 0.1123 


— 


+ ao7ii 


+ ai667 


— 


— 


— 


— 


— 


+ 0.0841 


— 


— 


— 


+ ai667 


+ 0.2222 


— a2222 


— 


+ ao7o6 


— 


— 0.1925 


— 


— 


— 


— 


+ 0.2222 


+ 0.2222 


— 


+ 0.0125 


+ 0.4406 


+ 0.1006 


— 


— 


— 


— 0.0256 


+ a0220 


-0^3304 


# 


+ ao2i9 


— 


— ai65i 


— 


— 


— 0.0002 


— aii65 


— 


— 




.^_ 


— 


— 0.1028 


+ 0.0520 


+ 0.5832 


— 0.1601 


+ 0.2222 


— 


— 


4- 0.2222 


+ ao58o 


-|- ao446 


— 


— 


— O.160I 


+ a7205 


— ai69o 


— 


— 


- 


— 


— 0.3346 


— 


+ 0.1 123 


— a2222 


— 0.1690 


+ a6iii 


— 


— 





— 


— 


-f ao84i 


— 




— 


— 


+ 0.6666 


+ 0.2222 
+ 0.61 II 


+ 0.1667 
+ 0.61 II 


+ 0.0125 
— ao689 
+ 0.0335 


+ ao248 
+ aii90 


— ai594 
+ 0.2725 
+ ao568 


_ 


__ 


+ 0.2222 


^^^ 


-f 0.2222 


+ 0.1667 


— 


+ ao58o 


— 


— 


+ 0.0125 


— ao689 


+ 0.0335 


+ 0.2351 


— ai022 


+ 0.0606 


— 
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"^ 



XXXIII 



XXXIV 



xxxvni 



— ao7i6 



XL 



XLIV 



-{- 0.2222 
— 0.1690 
-f a2222 



— a2222 



— a2222 



+ 0.1690 



— a2222 



— a2222 



+ 0.0710 



— 0.2222 



— 0.0304 



+ a2222 



— 0.0706 



XXXIX 



XXXI 



+ 0.0430 
+ ao4i2 



+ 0.0430 
+ 0.0124 
+ aoii8 



+ 0.0124 

— 0.0869 

— ao563 
+ 0.0920 



— 0.1667 

— ai667 
+ 0.0108 



+ ai667 
+ 0.1667 
— 0.0108 



XXXV 



XXXVI 



+ a277o 
+ 0.2770 



— 0.0540 



— 0.2454 



+ a277o 
— a2io5 
+ 0.0679 
+ 0.0679 



+ 0.1455 
+ 0-I455 



— 0.0369 

— 0.1678 
+ ao75o 

— 0.1220 

+ 0-3753 



XXXVII 



+ 0.0852 



XLI 



+ 0.0020 



+ 0.0020 



+ a28i8 



+ 0-0399 



+ aoo2o 



— 0.0779 

— aö779 
+ 0.0151 
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f 






















XLII 


XLIII 


XLV 


XL VI 


XLVII 


XLVIII 


XLIX 


L 


LI 


LH 


LIIT 




— 








— 


• 


— 


— 






— 





3 

2 

I 
4 
5 

6 


— 








— 





— 


— 


— 


— 


— 





7 
8 

9 
II 















— 


— 


— 


— 


— 





25 

13 

28 


— 








— 





— 


— 


— 


■ 


— 





15 









— 





— 




— . 


— . 


— 


-_ 


12 
14 


— 


-f 0.3703 





— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 




24 


— 


+ 0.3703 


• 


— 





— 


— 


— 


— 


— 





22 


— 








— 





— 


— 


^ 


— 


— 





17 


— 


0.0628 





— 





— 


— 


— 


— 


— 





27 


— 


— 0.2856 





— 





— 


— 


— 


— 


— 





30 


— 





— 


+0.1604 





— 


— 


— 


• 


— 





10 


— 








— 0.1633 





— 




— 


— 


— 





16 




+ 0.3703 





-f 0.1604 





— 


— 


— 


— 


— 





23 


— 








— 





— 


— 


— . 




— 


+ 0.0558 


26 


— 





0.0548 


— 





— 


♦ 


— 


+0.0714 


+ 0.0771 





18 


— 





— 0.0548 


— 





— 


— 


— 


+ 0.0714 


+ 0.0771 





19 


-^ 


— 


4-0.0071 


— 





— 


— 


— 


— aoo25 


— 


■ 
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21 


= — a38i 


— 


— 


— . 


— 


— a4072 


— 


— 




— 


— 0.0446 




29 


SS ^ 0.997 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


* 


— 


— 


— 


32 


= + 1.722 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


• 


— 




33 


» — a389 


— 


'— 


— 


— 


— 




— 


— 


— 


i 




34 


= — 0.692 


— 


— 


— 


— 


— 




— 


^^m 




— 




38 


= — 0.653 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




40 


= — a235 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




44 


= — a6i7 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




39 


= — 1.083 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 




31 


= — 0.174 


— 


— 




— 


— 


— 


— 





— 


— 




35 


= — 1.187 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




36 


= — 1.615 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




37 


« + 4.037 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


^■i^^ ■ 




41 


0=r — 0.105 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




42 


=5 — 0.916 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




43 


» — 1.757 


^ 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





* 


— 




4S 


= — 1.852 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 







— 




4ß 


= — 4.654 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




47 


=r — 0.060 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


* 





— 


— 




48 


= — a3i8 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




49 


= — 0.737 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 




50 


= + a655 


— 


— 


— 


^^^^ 


— 


— 


— 





— 


— 




51 


0= — a7i2 


— 


— 


— 


— 


m 


— 


— 





— 


— 




52 


0« —0.095 


— 


— 


— 


— 





— 


— 





— 


— 




53 


«? +0.190 


— 


— 


— 


— 





— 


— 





— 


— 








in 


II 


I 


IV 


V 


VI 


VII 


VIII 


IX 


XI 





158 



— 0.1615 



— 0-3390 



-f a2222 



+ ao852 



— 0.0716 



— 1.5629 



-h 0.1 123 



4-0.0020 



— 0.1151 



— 0.2222 



•f 0.0430 



— 0.3346 
+ 0.1838 
+ 0.1 123 



4-0.0710 
4-0.0412 



4-0.0020 



4-0.0841 



4- 0.2770 
4 0.1445 



4 0.3703 



— 0.1925 



— 0.2222 



4- 0.0430 



4- a277o 
+ 0.1445 



+ 0.3703 



+ 0.4406 
+ 0.1006 



+ 0.0124 



+ 0.2818 



— ai65i 



— 0.0304 



+ 0.01 18 



— ao54o 



— ao369 



— 0.0628 



— ai028 



+ 0^)520 



0.2454 



— ai678 
+ 0.0399 



— 0.2856 



XXV 



xm 



XXVIII 



XV 



XII 



XIV 



XXIV 



XXII 



XVII 



xxvn 



XXX 



159 



4-0.0446 



— a3346 



+ 0.0841 



— O.IS94 



+ ao248 
+ 0.2725 



+ 0.2222 



+ 0.1 123 
— ai690 



— 0.2222 



+ 0.1690 



-)- 0.2222 



— a2222 



— 0.2222 



+ 0.0124 



+ 0.0750 



— ai220 



+ 0.0020 



+ 0.2770 

+0.3753 



— a2io5 



+ 0.2222 

— 0.0869 

— 0.1667 
+ ai667 

. + ao679 



— 0.0779 



+ 0.3703 



— 0.0548 



+ ai6o4 



— ai633 



+ ai604 



+ 0.0714 
+ ao77i 



+ 0.0588 



+ aii9o 
+ ao568 



— 0.0563 

— ai667 
+ 0.1667 
+ 0.0679 



— ao779 



— 0.0548 



+ ao7i4 
+ 0^0771 



— aio22 



+ 0.0606 



— ao7o6 



+ ao92o 
+ 0.0108 



— aoio8 



+ aoi5i 



+ 0.0071 



— 0.0025 



+ 6.2270 
+ ai7i2 
— 0.3390 



+ 0.1159 
— ao248 
+ 0.0248 
+ ao85i 



+ 1.0679 



+ 0.0526 



+ ao484 



-h ao966 



+ 0.1712 
-f 1.4594 



+ 0.1151 
+ 0.0854 
— 00568 
+ 0.0568 
+ 0.7405 
+ 0.1449 
+ ao424 



+ a2i55 
+ 0.0056 



+ ao4oo 



+ ao6o4 



— O.I374 



— 0.3390 



+ a6666 
+ 0.2222 



+ 
+ 



+ a2222 



— 0.2670 

— 0.2788 
+ 0.8214 
+ a2222 



+ 
+ 



— 0.2349 



+ 0.0512 

+ o-'734 



+ 



+ 



4- 0.2665 



XVI 



XXIII 



XXVI 



XVIII 



XIX 



XX 



XXI 



XXIX 



XXXII 



leo 



— 


— 


— 


— 


+ 0.1 159 


— ao248 


+ 0.0248 


+ 0.0851 


^— 


+ 1^79 


— 


— 


— 


— 


+ 0.U5I 


+ 0.0854 


— ao568 


+ 0.0568 


+0.7405 


+ 0.1449 


+ a0424 

* 


^ 


+ 0.2222 


— 


— 


— 


— 


— 


+ 0.2222 


— 0.2670 


— 0.2788 


+ 0.8214 


-f 0.2222 


+ 0.6666 


+ 0.2222 


— 0.2222 


- 


— 


— 


-f 0.2222 


— 0.2670 


— a455o 


+ 0.2276 


+ 0.2222 


-|- a2222 


+ 0.61 II 


4- 0.5277 


+0.1389 
+0.5277 


+ 0.0713 

— 0.1380 

+ 2.8854 


+ 0.1389 
+ 0.1389 
+ 0.6149 
+ 0.4722 


— 0.0563 

— 0.1667 
+ 0.61 II 


+ 0.1 HO 

— 0.0679 

— 0.3483 
+ 1.8173 


— 0.2729 

— 0.0750 

— a2788 
+ 1.2825 
+ 2.6380 


+ ao789 
+ 0.0779 

— 0.0254 

— 0. 1 760 

— 0.7842 


— 0.11II 


— 0.2222 


+ 0.1 HO 

— 0.2729 


+ 0.1389 


- 


+ 0.1389 
-f 0.0713 
+ 0.1389 

— 0.0750 


+ 0.1389 


^^^^ 


— 0.1380 

+ 0.1389 


+ 0.0713 


* 


4- 0.6149 
— ao563 


+ 0.1389 


+ 0.2222 


— 0.1667 

— 0,0679 


+ 0.2222 


— 0.2670 


— 0.3483 

— 0.2788 


— 0.3662 


— 0.4550 


+ 1.2825 


— 0.4095 


+ 0.2276 


« 




— 


+ 0.0789 


+ 0.0779 


— 0.0254 


— 0.1760 


— 0.7842 


+ 3-7940 


+ a2276 


+ 0.2222 


— O.IIII 


+ 0.1389 


+ 0.1389 


+ 0.0713 


0.1389 


+ 0.2222 


— 0.3662 


— 0.4095 


+ 0.2276 


+ 0.7265 


— 


+ 0.0556 


— 


— 


— 




— 


+ 0.0II8 


+ 0.0025 


— 


+ a2529 


— a2249 


+ 0.1707 


+ 0.1264 


+ 0.1264 




+ 0.1264 


— 0.2249 


+ I.I5I4 


+ 1.02 16 


— a3i9i 


— 0.3901 


+ 0.0512 


— 


+ 0.1365 


+0.1365 


+ 2.0183 


-r 0.6930 


+ 0.1739 


— 0.0195 


+ 0.0490 


+ 0.1682 


+ 0.0034 


+ 0.5831 


+ 0.2493 


+ 0.4649 


+0.1365 


+ 0.1720 


+ 0.1365 


+0.1734 


— 0.0284 


+ 0.2325 


— 


+ 0.0543 


— 


— 


— 


— 


— 0.4873 


— 0.1666 


— 


ab »MM 


— 


— 


+ oxx)i4 


— 


— 


+ 0.1389 


^+0.1389 


+ 0.0713 


+ 0.1389 


— 


— 


— 




+ 0.1403 


— 


+ 0.1 III 


— 


— 


— 


— 


— 


+ 0.0992 


+ 0.1307 




— 0.3640 


— 


— 


+ 0.0108 


+ 0.0108 


+ 0.4410 


+ 0.0395 


+ 0.0714 


+ ao36o 


— 


• 

— 0.0174 


+ 0.0104 


+ 0.2665 


— 


■ ■■ ■ 


— 


— 


— 0.0771 


+0.5967 


— 0.8519 


— 0.8386 


— 0.0568 


+ 0.2665 


— 


+ aiiio 


— 


— 


— 


— 


+ 0.1040 


— 0.1598 


+ 0.1173 


— 0.2324 


— ao992 


XXXIII 


XXXIV 


XXXVIII 


XL 


XLIV 


XXXIX 


XXXI 


XXXV 


XXXVI 


XXXVII 


XU 



^m^m 


— 


+ 0.0562 








L 


— 




+ ao484' + 0.0966 





21 





+ a2i55 1+0.0056 













^^ 


+ ao4oo! + 0.0604 


— 0.1374 


29 





— a2249 


+ 0.051« 


+ 0.1734 













— 


— ! + 0.2665 


— 


32 





— a2249 


+ 0.0512 


+ 0.5831 




1 

- 1 
1 
1 





— 


— + a2665 


— 


33 


+ 0.0556 


+ 0.1707 


""* 


+ 0.2493 











+ aiiii 


— — 


+ aiiio 


34 





+ 0.1264' +0.1365 

1 


+ a4649 





i- 0.1389 • 

1 







+ 0.0108' — 


— 


38 




+ ai264 +0.1365 

1 


+ 0.1365 


- 1+0.1389 








+ 0.0108 — 




40 





1 

— + 2.0183 

1 


+ 0.1720 


— 0.4873 


1 
-t- 0.0713 







+ a44iOi — 

1 


— 


44 




+ 0. 1 264 ' + 0.6930 + 0. 1 365 

1 1 


0.1666 


+ 0.1389' 

1 


— 


— 


+ 0.0395 


— ao77i 


__ 


39 




1 

— 0.2249 +o-»739 +0.1734 — — 

1 


— 


— 


+ 0.07 14',+ a5967 


+ 0.1040 


3' 


+ 0.0118 


+ 1.1514 ! — aoi95 — 0.0284 


' 1 
1 





1 
+ 0.0992 ' 4. ao36o — 0.8519 


-ai598 


35 


+ 0.0025 


+ 1.0216 


+ 0.0490; +0.2325 

1 


_ 1 __ 

1 





-ha 1307 , — '— 0.8386 


+ 0.1 173 


36 





— 0.3191 


+ 0.1682 — 











— — 0.0174; — ao568' — a2324 


37 


+ 0.2529 


— 0.3901 


+ 0.0034 +0.0543 


-t 0.0014 


t 0.1403 

1 


— j — 0.3640 


+ 0.0104 


+ 0.2665 ~ao99a 

1 


t 

41 

1 


+ 0.4820 


— 0.3630 
+ 2.1065 


— 0.1813 
+ 0.0470 


— 0.2514 — — 


+ 


0.1735 
0.2421 

0.1735 
0.1735 

a5692 


— 0.2529 
+ 0.2916 


i . 
— — 1+0.0118 


42 


— 0.3630 


— 0.0293 
+ 0.8229 
+ 3.8180 


' . 1 
— +0.1264 — 

1 : 
—0.5047 ' + 0.1335, 


— 0.0115 


1 
— 0.35951+0.1424 


43 


— O.I813 


+ 0.0470 


-f 2.6261 


1 
t 
+ 0.1813 + 0.3877, — aoo42 




45 


— 0.2514 


— 0.0293 

+ 0. 1 264 

— 0.242 1 
+ a29i6 

— 0.01 15 


+ 0.8229 
— 0.5047 

+ 0.1335 

-h ai8i3 
+ 0.3877 


— 0.0042 
+ 0.5637 


+ 0.1323 
+ 0.1749 
+ 0.5360 


+ 
+ 
+ 
+ 


+ 0.2514 

+ 0.1735 
+ 0.1735 
+ 0.1735 
+ 0.7J97 


+ 0.0454 

— 0.1860 
+ 0.0391 

— 0.0200 

— 0.0200 


1 

1 

+ 0.0284 — 


46 


^_ 


— 0.0042 
+ 0.1323 

+ 0.2514 
+ 0,0454 


+ 0.2990 
— 0.3459 

+ 0.1012 


+ 0.0734 

• 

— 0.1442 
+ a2oo7 


47 


^^ 


+ 0.1749 
4- 0.1735 

+ 0.1735 
— 0.1860 


48 


+ 0.1735 


+ 0.1735 

+ 0.1735 
+ 0.0391 


49 


0.2529 


0.1735 
ao2oo 


1 

50 





— 0.0200 


-h 0.19581 + 0.0668 


Sl 





— 0.3595 
+ 0,1424 

XLIIl 


— 0.0042 
XLV 


+ 0.0284 

XLVl 


+ 0.2990 
+ 0.0734 

XLVII 


— 0.3459 




0.1442 
XIX 


+ 0.1012 
+ 0.2007 

L 


+ 0.0668 




+ V601S 


+ 0.5356 
+ a6697 


52 


+ aoii8 


+ 0.5356 


53 


XLII 


XLVIII 


X 


LI 


LH 


Llll 





20 



162 



§ 17. Auflösung der 

Die abgeleiteten 







III 


II 


I 


IV 


V 


VI 


Vll 


VIII 


IX 


XI 


I 


— aiyoo 

— 0-5536 
-f ao309 

+ O.I2I2 

+ 0.1833 

— 0.0093 

— 0.4224 

— '-3753 
+ a29i9 

•f 0.4018 


+ 0.3053 


+ 0.0833 
■f a2549 


4- 0.1 HO 
— 0.1413 
+ 0.1589 


+ 0.01 91 
4- 0.1 109 
— 0.0601 
+ 0.2447 


+ 0.0556 
4- 0.0099 


"1 
— ao833 4- 0.1 HO 1 — 0.0454 


4- ao323 
— 0.0656 




2 




— 0.0606 , — 0.0303 


4- 0.2292 


+ 0.0833 


3 


# 


— 0.0033 


( 
— 0.0572 ! — 0.1367 — aoo34 


4- ao462 


4 




— 0.0135 + 0.0026 1 4- a388o 


+ 0.3097 
4- 0.6268 

— 0.0559 

— 0.1276 
1.2447 

4- 0.8762 


— 0.0073 


5 




4- 0.5079 


4- aooi6 
4- 0.4621 


4- 0.2560 4- 0.2590 


— 0.0298 


6 






4- 0.2018 
4- a246o 


— aoo7o 

— 0.1506 

+ 6.3994 


+ 0.0344 


7 




4-ao405 


8 




— aoi89 


9 




4-0.0349 


lO 




4- a502i 


II 


— 0.9619 


















1 


12 


— 0.3608 






















«3 


— 0.0549 


















• 




14 


— 0.5583 






















»5 


+ 1.2771 




















i6 


— a274i 




















17 


+ a6629 






















i8 


4- a3ii6 






















»9 


— 0.4140 






















20 


-4- a770o 






















21 


— 0.3835 














• 









Endgleichungen. 

Gleichungen. 



— 163 



XXV 



XIII 



XXVIU X\ 



XII 



+ a2a22 

— ObOoo7 
■f 0.1105 
-f ai246 
+ 0.0265 

— 0.0058 
■+• 0.5165 



— ^^ai667 
— ao939 
»-I- 0.1626 
+ 0.0285 
-f 0.2495 
+ ao4o8 
■f 0.3830 



1 



— ao6i3 
4- 0.0167 

— ao297 
4- 0.0157 
-f ao590 
-H 0.0590 
•f 0.007 ' 
+ a5o88 
-f- 0.0200 
+ 0.0022 ' 
+ 0.0186 
4- aoo77 
4- 0.0910 



4- 0.0240 
+ 0.0108 

— aii65 
4- ao892 
4- 0.1 107 
4- 0.1831 

— 0.3937 

— 0.4823 

4- aoo4i 
4-0.0878 

— 0.0054 j 

-H »»8777 



4- 0.1 HO 

— 0.0303 

— ao572 
4- 0.0026 
4- 0.0338 
4- 0.0358 
4- 0.0416 
4- 0.0376 
4- 0.0018 
4- 0.2552 

— ao3i4 
4- 0.1257 
4- 0.0081 

— ao563 
4-03309 



XIV 



XXIV XXII 



XVII 




4- 0.0200 

— 0.0054 I 

I 

— aoio3 I 

— ao226 ' 
4- aooi3 i 
4- 00304 1 
4- 0.0191 I 

— 0-3355 ' 
4- 0.0127 

— 0.0705 

— 0.0121 
4- 0.0790 
4- 0.0001 
4- 0.2298 

— 0.1 127 
4- 0.5104 



— 0.2222 

— 00076 

— 0.1 116 
4- 00033 
4- 00813 

— 00708 
4- 0.0255 
4- 0.4603 



4- 02222 

— 00176 

— 00476 

— 00003 

+ 02453 
4- 00213 
4- 02156 
4-02112 



— 02222 
4- 00007 

— Ol 105 

— 01249 

— 00165 
4- 00059 

— 00721 

— 00350 
4- 00034 
4- 00048 
4- 0.0382 
4- 0.0300 

— 00016 
4- 00021 
4- 04969 



4- 0.0648 

— 00177 

— 00334 

— 00465 
4- 00269 
4- 00131 
4- 04>246 
4- 00807 

— 00149 
4- 00459 

— 0.0015 
4- 0021 1 
4- 00323 
4- 0.0349 
4- 00659 
4-00637 

— 01545 
4- 0.0643 
4- 001 16 
4- 02199 



XXX 



— OII98 

— 0.0675 
4- 02617 

— 00107 
4- 0.1309 
4- 02177 
4- 0.1240 

— 0.0343 
4- 01342 

+ 00419 

4- 00234 

4- 00042 

— 02547 
4- 0.0122 

— 0.0149 
+ 0.4966 



do 



164 



XVI 



XXIII 



XXVI 



XVIII 



XIX 



XX 



22 + 0.6864 

23 + 0.8359 

24 — a2759 

25 -f a2o82 

26 — 0.5690 

27 — 1.6015 

28 -f 0.9636 

29 + 1.9695 

30 -f 1.4153 

31 — 1.1661 

32 H- a457o 

33 + ao48o 

34 + 1.1593 

35 ■*- 0.6357 

36 -— 0.2312 



-f 0.1 HO 

— 0.0495 

— 0.0063 
4- 0.0315 
4- 0.0389 

— 0.0374 

— o. 1 708 

— 0.0513 

— a25i6 
+ 0.0051 
+ 0.1303 

— aoi6i 

— 0.0648 
-♦- 0.0827 

— 0.0356 

— 0.0504 

— 0.0399 
+ 0.0012 
+ aoo4i 

— ao303 
-♦- a2872 



— 0.0178 

— aoi29 

— 0.0007 
+ aoo64 

— aoooi 
-I- 0.2709 

— ao504 
+ 0.5198 
4- 0.0087 

— 0.0772 
-f 0.01 17 
+ ao8o4 

— 0.0109 
+ 0.2366 

— 0.0604 
+ 0.1214 
-f ao3i6 
-f 0.0185 

— 0.0032 

— aooio 
+ ao273 

— 0.1983 
•f 0.2650 



+ ao7i6 
+ 0.0042 

— 0.0063 

— aoo27 
+ 0.1627 
+ 0.1288 

— 0.0024 

— 0.0341 
+ OW0627 
-t- 0.2829 
4- 0.0078 
4-0.1265 



4. 0.2222 

— 0.0176 

— ao426 

— 0.0003 
4- ao23i 
4- ao]67 
4- 0.0016 
+ 0.0874 
4- a2485 

— 0.0084 
4- aoo73 

— 0.0069 

— 0.0246 
4- 0.3824 



— 0.2222 

— 0.0046 

— 0.0473 

— 0.0351 
4- 0.2485 
4-0.0035 

— 0.0195 
4- ao4i6 

— 0.0018 

— 0.0028 
4- 0.1264 
-f- 0.2780 



— 0.2222 

— aoo27 

— 0.1 106 

— aooii 

— aoo76 
4-ao763 

— ao272 
•— ao48t 

— ao273 
4- aoo52 

— aoo5o 

— 0.0181 
4- ao403 

— aooi5 

— 0.0023 
4-OÄ>8s 
4- ai964 
4- 0.3078 



4- 0.0035 
4- aoo38 
■r 0.0039 
4- 0.0003 
4- aoQ20 
4-0,0075 
4- 0.0021 

— 0.0591 
-- 0.0035 
4- ao303 
+ 0.0011 

— 0.1410 
4- ao897 
4- aiQ25 
4- 0.0028 
4- aooi9 
4- 0.0024 

— aooi8 
4- 0.0038 
+ aooo6 

— 0.0061 

— 0.0018 
+ aoo38 

— 0.0096 

— aoioo 
+ 0.1693 



165 



XXI 



XXIX 



-♦- ouooi3 
4- 0.2046 

+ 0*3329 
4- 0.6735 

— ai28i 
-f 0.0578 

— 0.2317 
-I- 0.0025 

— 1.5260 
+ 0^)876 

— 0.0942 

— 0.0346 

— ao793 
•f 0.3696 
+ 0.0589 
+ 0.1378 
-f 0.0700 

— aoi6o 

— 0.01 18 

— ai9i8 

— 0.0613 
4- 0.1241 

— 0.2170 
-f 2.9167 



-— 0.1615 
+ 0.0128 
-f 0.0055 

— 0.0013 

— Obi296 

+ 0.1335 
-f 0.0525 

— 0.0539 
-f ao870 

— 0.1272 

— 0.1025 
-f 0.0314 

— 0.0252 
-f 0.0557 

— ou>958 
.-f 0.1657 

— 0.0381 
•f 0.0718 
-f 0.3279 
4-0^2675 



XXXll 


XXXlll 


XXXI V 


XXXVlll 


XL 


XLIV 


4- 0.2222 




— 


— 


— 


1 1 1 1 1 1 


— 


— aoo45 




— 


— 0.0716 


— 


— 


— 


4- 0.0611 






— aoo42 


— 


— 


— 


— 0.0707 




— 


4- aoo63 


— 


— 0.2222 


4- 0.0430 


4- 0.0348 




— 


4- 0.0027 


— 


— aoo46 


4- ao558 


4- 0.0454 




— 


+ 0.0040 


— 


— 0.0473 


•f 0.0064 


4- ao378 




— 


— 0.0402 


— 


— 0.0351 


4-aoo58 


+ 0.0261 




— 


4- 0.0022 


— 


4- 0.0261 


+ 0.0040 


4- 0.0012 




— 


4- 0.0374 


— 


4-0.0087 


— 0.0035 


4- 0.0261 




— 


— 0.0737 


— 


— 0.0136 


— aooi4 


— 0.0406 


4- 


0.2222 


— 0.0266 


— 0.2222 


+ 0.0423 


— aoo50 


-♦- 0.0006 


— 


0.0156 


— 0.0184 


4- 0.0156 


— aoo3o 


— 0.0098 


+ 0.0002 


4- 


0.0038 


— 0.1009 


— 0.0038 


— aoo45 


4- 0.0002 


— 0.0153 


— 


0.0053 


— 0.0392 


4 aoo53 


4- 0.0153 


-f 0.0030 


— 0.0373 


— 


0.0304 


4- 0.0078 


-f 0.0304 


+ 0.0373 


— 00582 


— 0.0032 


— 


0.0096 


— 0.01 17 


+ 0.0096 


4-0.0083 


— 0.0204 


— 0.0028 


— 


0.0020 


— 0.0017 


4- aoo2o 


— 0.0077 


4-ox)66i 


— 0.1473 


— 


ao628 


— 0.0280 


4- 0.0628 


4- aoi5i 


4- 01980 


4- 0.0021 


— 


0.0040 


4- 0.0349 


4- 0.0040 


4- aoo46 


4- 00676 


4- a4852 


4- 


0.2460 


+ aoo24 


— 0.0238 


— ao246 


4- 00061 




4- 


0.3639 


4- a2430 


— 0.0321 


— 0.0155 


— 00014 








4- 0.2770 


— oooa5 
-h 0.3457 


4-0.0057 
4- 6.1643 
4- a2729 


4- 0.0015 
4-00698 
— 01394 








• 






+ 2.7398 













— iW 














XXXTX 


XXXI 


XXXV 


XXXVI 


XXXVll 


XLl 


XLll 


XLl 11 






_^ 


^^ 


^_ 


-_ 


+ 0.0852 


— 


— 









— 


— 


— 


— 


— 0.0017 


^^ 


— 









— 


— 


— 


— 


— 0.0176 


^^^ 


— 









— 


— 


— 


— 


— 0.0283 




— 









— 


— 


— 


— 


— 0.0230 


"^ 


— 









— 


— 


■f 0.2770 


4- O.I4S5 


+ o.q;zo8 





— 


-h 0.3703 






— 


— 


+ 0.1473 


4- ao773 


+ 0.0154 




— 


+ 0.1969 






— 




— 0.0005 


— 0.0003 


+ 0.2943 





— 


— 0.0007 






— 


— 


— 0.0058 


— 0.01 16 


— 





— 


+ aooi6 






— 




— 0.0707 


— 0.0767 


+ 0.0288 





— 


- 0.0514 






^^^ 


— 


-f 0.0539 


4- 0.1010 


— 0.0181 




— . 


+ 0.0746 






— 


— 


+ 0.0092 


— 00.650 


— 0.0285 




— 


+ 0.01 17 








— 


-f 0.0439 


4-0.1871 


+ 0.0003 





— 


+ 0.0522 






— 


— 


— a266i 


— 0.0014 


— 0.1474 





— 


— OJ0748 






— 0^1667 


+ 0.1667 


4- 0.1997 


4-0.0149 


— 0.1874 


— 


— 


+ 0.0844 






— 0^)489 


-f 0.0489 


— 0.0287 


-f 0.0005 


+ 0.0428 




— i 


— OUO051 






-f 0.0034 


— 0.0034 


+ 0.0068 


+ 0.0004 


+ 0.0134 






-t 0.0005 






— 0.0375 


+ 0.0375 


H- 0.1052 


4- 0.0564 


+ 0.7763 




— 


-f 0.0873 






+ 0.0394 


— 0.0394 


4- 0.5004 


+ 0.0104 


— 0.0231 





— 


+ 0.1041 






— 0.0246 


-♦- 0.2470 


— 0.2893 


— 0.2842 


+ 0.7527 


+ a2222 


— 


— Ob27iq 






— 0.0078 


+ 0.1 173 


— 0.1411 


0.3956 


— 0.1461 


+- 0.1095 


— 


— 0.1358 






-f 0.0064 


— 0.0805 


+ a2i23 


4- 0.1503 


+ 0.0957 


— ai854 


+ 0.0556 


+ 0.3253 






+ 0.1573 


+ 0.0020 


— 0.0054 


— 0.0388 


+ 0.0163 


4-0.1592 


+ ObOOOI 


+ 0.1500 






+ 0.0864 


— oxx>57 


+ 0.0046 


— 0.0009 


+ 0.0220 


+ 0.0830 


— 0.001 1 


4 0.0800 




• 


+ 0.5847 


— ao2i9 


— 0.0046 


4- 0.0017 


— 0.0143 


+ Ob0772 


— 0.0008 


+ 0.0044 


37 


— 0.2941 


4- 0.1368 


— ao342 


-f- 0.0075 


4- 0.0004 


+ 0.0045 


+ 0.0416 


— O.O0O& 


+ 0.0545 


38 


-+- 1.2 130 




H- 0.3053 


— 0.1879 


-f- 0.0281 


— 0.2374 


+ 0.0318 


+ 0.0160 


+ aoi9i 


39 


+ a2503 






+ 0.4115 


4- 0.6077 


+ 0.0013 


— 0.0307 


— 0.0210 


+ 0.1276 


40 


-f 1.0607 








4- 0.6387 


— 0.5461 


+ 0.0007 


+ 0.0018 


+ 0.0606 


41 


— <M374 










+ 1.2779 


+ aooii 


— OÄ)5i 


— 0.0282 


42 


— 0.2061 












+ 9-3487 


+ 0.2873 


— aii02 


43 


•4- I.02II 














+ 0.2322 


— 0.3316 


44 


+ a7788 
















+ 0.2743 


45 


■f a9329 


















46 


+ 1.1595 










1 








47 


4- 0.1664 






• 




1 








48 


— 0.1 161 










1 








49 


— 0.0604 


















50 


— 0.7963 


















5» 


+ 0.9121 


















52 


— 4.4354 














• 




53 


— 0.5203 




m 
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XLV 



— 0.0548 

— aoi6i 
+ aoo47 
+ 0.0530 
+ 0.0283 
4-0.0463 
+ ao225 

— 0^148 
+ 0.1460 
+ 0.0783 
-I- 2.0055 
+ 0.1409 
+ a2269 

+ 0.1857 

— 0.1698 

-f 0.0853 

— 0.2344 
+ 0.0149 

— 0.1419 

+ 0-373S 



+ ai6o4 

— 0.0526 
+ 0.0039 

— aoo47 

— 0.0219 

— aoo7i 

— 0.0024 

— 0.0493 

— 0.0067 
-f 0.1903 

+ 0-3555 
+ 0.0249 

+ 0.6366 

— 0.1624 

— 0.0341 

— 0.0924 

— 0.0469 
+ ai8oo 
+ 0.4540 
+ 0.1778 

— a3202 
+ 0.0178 

— 0.2130 

+ 0.4143 
+ 0.6058 



I 



XLIX 



L 



— 0.4873 

— 0.0626 
, — 0.0196 

— aoo95 
+ aoi63 

— 0.0017 
+ 0.0354 

— ao292 

— 0.0022 

— ao356 
+ aoo96 

+2:420 



+ 0.1389 

-H 0.0729 
+ ao778 
+ ao36o 
+ aoi04 
-1-0.0055 
+ 0.0067 
+ 0.0006 
+ a04O3 

— 0.0329 

— 0.0070 

— ao23o 

— 0.0010 

+ 0.1954 
+ 0.3499 



+ 0.1735 
+ 0.0057 

— aoo82 

+ ObOOo6 

+ 0.1945 
+ aiio5 

+ 03176 



4- 0.1111 
+ aooo2 

— 0.0023 

— 0.0017 

— aooi6 
+ 0.0319 
+ 0.0337 
+ 0.0177 
+ 0^0017 

— 02894 

— 00368 
+ 00040 

— 00338 

— 00067 

+ 0.1965 
+ 01 107 

+ 0.0775 

+ 03166 



LI 



+ 00714 
+ 00210 
+ OU0007 
•f 00566 

— 0.0067 
+ 00127 
+ 00033 

— 00027 

+ 0.0030 
+ 00001 

+ 0.4532 

— 0.0102 
+ 0.0170 
+ 0.01 II 

— 00105 
+ 00017 

— 00098 
+ 00083 

— 00146 
+ 0.0434 

— 00243 

— 0.1020 
+ 0.0779 

— 00040 

— 00017 
+ 00488 



LH 



LIII 



+ 0.0771 

+ 00226 

+ 00034 

+ 01089 

+ 00035 

+ 02826 

+ 01346 

— 0.0917 
+ 00142 
+ 0.0039 
+ 00050 

— 00155 

+ 0.3277 

— 04174 

+ 01046 

— 00330 
+ 00065 

+ 00254 

— OU0588 

— 00126 

+ 0.3004 

— 04883 
+0.0134 

+ 01 185 
+ 0.2130 
+ 06546 



+ 00588 

— 00194 
+ 00124 

— 00009 
+ 00190 

— Ol 113 

+ OOOII 

— 0.0016 

+ 0.1233 
+ 00012 

— 00028 
+ 00010 

— 00074 
+ 0.1426 

— 00531 
+ 01167 

— 00660 

— 010330 

+ 00035 

+ 00194 

—00454 

— OWOI35 
+ 00750 

— 00349 

— 01707 
+ 01250 
+ 0.0277 
+ 00781 

+02225 



1«)8 



^ 18. Bestimmung der Factoren I, n, m . . . . 

Die Auflösung der abgeleiteten Gleichungen giebt nachstehende Werthe flir die 

Logarithmen der Factoren I, 11 ... . LIQ. 



I 


— 0.05994 


XV 


- 974036 


XXIX 


- 053832 . 


XLI II 


— 0.68679 


n 


== 0.69425» 


XVI 


— 0.56229 


XXX 


— 9-737i9n 


XLIV 


^ 0.635010 


m 


_ 9.928400 


xvn 


— 9-7831911 


XXXI 


— 1. 14536 


XLV 


0.828000 


i\^ 


0.01494 


xvm 


_ 9.666520 


XXXli 


— 0.509070 


XLVI 


— 0.51175 


V 


- 989597 


XIX 


— 0.75504» 


XXXIll 


0.30600 


XLVII 


— 1.40749 


VI 


— 0.37l8ln 


XX 


— 0.80638 


XXXIV 


— 0.877270 


XLVIU 


= 1.3133011 


vn 


9-58883» 


XXI 


= 956703 


XXXV 


— 9-63593a 


XLIX 


— 9-65782„ 


VIII 


- 9-73078» 


XXII 


— 0.62459 


XXXVI 


0.216460 


L 


9.94880 


TX 


— 976567 


XXlil 


_ 0.913120 


XXXVII 


- 9-72354« 


LI 


— 1.68436 


X 


= 0.73576 


XXIV 


— 0.4947 1 


xxxvm 


— 0.6l297n 


LTT 


0.817460 


XI 


— 0.46359 


XXV 


_ 0.36305a 


XXXIX 


— 1-49545 


LIII 


= 0.239850 


Xll 


— 8.462400 


XX\T 


— 9-99476» 


XL 


0.13896 






XIII 


— 0.08386 


xxvn 


— 0.68851 


XLI 


— 0.923920 






XIV 


— o.55907n 


xxvni 


— 9.46687 


XLU 


— 1.03310 







§ 19. Bestimmung der Verbesserungen (1), (2), C3) . . . . (76). 

Setzt man die oben gefundenen Werthe für I, 11 ... . LIII in die Gleichungen des § i6 ein, so 

ergeben sich als Werthe für die Verbesserungen (i) . . . . (76). 



(i) = -h 0.317 

(2) = — 0.004 

(3) = + 0.027 
'(4) = + 0.093 

(5) = - 0.039 

(6) == - 0.037 



(7) = - 0.197 

(8) = - 0.151 

(9) = - 0.405 

(10) = — 0.198 

(11) = - 0.836 

(12) = - 0.285 



(13) = - 0.296 

(14) = + 0.164 

(15) = - 0.033 

(16) = - 0.557 

(17) = - 0.234 

(18) = - 0.083 



(19) = - 0.454 

(20) = — 0.198 

(21) == - 0.368 

(22) = — 0.281 

(23) = + 0.132 

(24) = + 0.233 



(25) = - 0.503 

(26) = - 0.346 

(27) = - 0.123 

(28) = — 0.207 

(29) = — 0.222 

(30) = + 0.170 



(3i) - +.0.095 


(40 - + 


o.t^o 


(50 - 


1^ 
- 1.470 


(61) == + 


0.477 


(70 - 


— o.ooa 


(32) = -h 0.063 


(42) = + 


0.156 


(50 - 


— 0.070 


(6a) = - 


0.449 


(70 


— 0.602 


(33) - 4- 0.273 


(43) - + 


0.503 


(53) = 


- 0.146 


(63) -= + 


0.410 


(73) - 


•f 0.748 


(34) - + 0.435 


(44) = + 


0.505 


(54) = 


— 0.063 


(64) = - 


0.204 


(74) - 


+ 0.374 


(35) = + 0-537 


(45) - - 


0.019 


(55) = 


- 0.560 


(65) = + 


0.61 1 


(75) - 


+ 0.261 


(36) — + 0.165 


(46) - 


0.215 


(56) - 


- 0.133 


(66) = + 


1.192 


(76) - 


- 0.781 


(37) = + 0.829 


(47) - + 


0.I5I 


(57) - 


— 0.271 


(67) ^ + 


1.274 






(38) — - 0.068 


(48) - + 


0.410 


(58) - 


- 0.133 


(68) == + 


0.974 






(39) = + o»38 


(49) = - 


0.365 


(59) 


— 0.620 


(69) - 


0.188 






(40) = + 0.057 


(50) 

1 


0.837 


(60) 


-h 0.065 


(70) - - 

• 


0.000 


• 





§ 20. Bestimmung der Tetbessenmgen für die Nullpunkte der Ridbtungen 

auf den einzelnen Stationen. 

Wird die Verbesserung der Anfangsrichtung oder der Richtung der Nullpunkte auf den 
Stationen mit z bezeichnet, so hat man, wie bekannt, zwischen z und den Werthen (i), (2) . . . . 
folgende Gleichungen: 

A (südlicher Endpunkt der Basis) 9 z = - [(i) + 2 (2) + (3) + (4) + 2 (S)] 

B (nördlicher do. do. ) uz = - [(6) + 2 (7) + 2 (8) + (9) + (10) + (n) + (i»)] 

Skaanes iiz = - [(13) + (14) + (15) + (i^) + 2 (17) + 2 (18) + (19)] 

Baglan 9z = - [2 (20) + 2 (21) + (22) -h (23) -f (24)] 

Nordberghoug Äz = - [(25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31)] 

Oknlhoug loz = - [(32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (3») 

+ (39) + (40)] 

KvinQeld 9 z = - [(41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48)] 

KverküKTg 8z = - [(49) + (So) •+• (sO + (S^) + (S3) + (54) + (55)] 

Haarskallen 94z = - 9 [(56) + (57) + (59) + (60) + (61) + (62)] - 7(58) 

- " (^3) 
Follahögda 58 z = - 8 (64) - 9 {(65) + (66) + (67)] - 6 (68) - 8 (69) 

fit^kvola 8 z -r - [(70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76)] 

Durch Einsetsen erhält man die Verbesserungen: 

A ....—- 0.039 (0 bis (5) 
B , . . . = 4- 0.223 (6) s (12) 
Skaanes . . =4-0.165 (13) s (19) 
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Baglan. . . = + 0.116 


(20) bis (24) 


Nordberghoug = + 0.142 


(25) '- (31) 


Okulhoug. . = - 0.243 


(32) -' (40) 


Kvinigeld . . = + 0.198 


(41) -' (48) 


Kverkilberg . = - 0.439 


(49) = (55) 


Haarskallen . — + 0.047 


(56) = (69) 


Follahögda . ~ - 0.524 


(64) ^ (69) 


Stckvola . . — — 0.000 


(70) . (76) 



S^ 21. 

Zusammenstellung sämmtlicher Verbesserungen der Eichtungen des Netzes. 

Addirt man die Werthe der z stationsweise zu den Verbeseeningen (i), (2), (3) . . 

hält man die definitiven Verbesserungen, welche den Richtungen des Netzes hinzuzufügen 

ff 
Skaanes 



Basis A 



Basis B 



Skaanes 




Kverkilberg 

Basis B 

Nordberghoug 

Okulhoug 

Baglan 

Baglan 

Haarskallen 

Basis A 

Skaanes 

Follahögda 

Nordberghoug 

Okulhoug 

Kvinfleld 

Basis A 

Follahögda 

Kverkilberg 

Nordberghoug 

Okulhoug 

Basis B 

Baglan 

Kvin^eld 



- 0.039 
+ 0.278 

- 0.043 

- 0.012 
+ 0.054 

- 0.078 
+ 0.223 
+ 0.186 
+ 0.026 
+ 0.072 

- 0.282 
+ 0.025 

- 0.613 

- 0.062 
-f 0.165 

- 0.131 
+ 0.329 
+ 0.132 

- 0.392 

- 0.069 

4- 0.082 

— 0.289 



Baglan . 



Nordberghoug 



Okulhoug . 



{ Basis A 
Skaanes 
Basis B 
Nordberghoug 
Okulhoug 
Kvinfjeld 

'' Baglan 
Haarskallen 
Basis A 
Basis B 
Skaanes 
Kverkilberg 
Okulhoug 
Kvin^eld 

Kvinfjeld 

Haarskallen 

Baglan 

Basis A 

Stokvola 

Basis B 

Skaanes 

Nordberghoug 

Kverkilberg 

Follahögda 



+ 



+ 
+ 

+ 



+ 
+ 



+ 
+ 
+ 



. er- 
sind: 

O.II6 
0.082 
0.252 
0.165 
0.248 

0.349 

0.141 
0.361 
0.204 
0.019 
0.065 
0.080 
0.312 
0.237 

0.243 
0.180 

0.030 
0.192 
0.294 
0.078 
0.586 
0.311 
0.105 
0.186 



/ 
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Kverkilberg . 



Haarskallen 
Stokvola 
Skaanes 
Baglan 
Kvinfjeld . . . { Basis B 

Kverkilberg 
Nordberghoug 
Foflahögda 
Okulhoug 



Okulhoug 

Nordberghoug 

KvinQeld 

Basis A 

Haarskallen 

Skaänes 

Stokvola 

Follahögda 



M 



99 



- 0.198 
+ 0.092 

- 0.042 
+ 0.305 
•f 0.307 

- 0.217 

- 0.413 

- 0.047 

-J- 0.2I2 

+ 0.439 

■f 0.074 

- 0.398 

- I.03I 
•f 0.369 
+ 0.293 
+ 0.376 

- O.I2I 



Stokvola . 



Haarskallen 



Follahögda 



f Klev^eld 
Graakallen 
Munken 
Follahögda 
Kverkilberg 
Okulhoug 
Kvinfjeld 
Haarskallen 



tf 



— 0.000 

— 0.000 

— 0.000 

— 0.602 

-h 0.748 

+ 0.374 

• 

-h 0.261 

- 0.781 



KvinQeld 


+ 


0.047 , 


Klevfjeld 


— 


0.086 


Stokvola 


— 


0.224 


Munken 


— 


0.086 


Kverkilberg 


— 


0.573 


, Basis B 


+ 


0.112 


Nordl)erghoug 


+ 


0.524 


Okidhoug 


- 


0.402 


Follahögda 


+ 


0.447 



Okulhoug 

Kvinfjeld 

Kverkilberg 

Basis B 

Skaanes 

Haarskallen 

Stokvola 



— 0.524 

— 0.728 
+ 0.087 
+ 0.668 
+ 0.750 
+ 0.450 

— 0.712 



21 



m 






ZusammsQStellung der definitiven Eichtunfen und Bntftmungen der 
]}raeclQKptmkte untereinander von der Basis ,3indenleret" bis zur 

Seite ^kvola— HaarskaHen". 



A (südlicher Endpunkt d«r Basis). 



i»Mi>»4**fc»^*^a»i»^i^* 



Skaanes . . 
Kverkilberg . 
Basis B 
Nordberghoug 
Okulhoug . . 
Baglan . . . 



in Toisen 



in Metern 



- - 




1 
ff 






- 0.039 


26» 


57' 


13.796 


58 


»5 


44.915 


61 


21 


24.692 


85 


45 


32.089 


122 


48 


43.605 



Log. Entfernung. 

3.1099874.7 
3.7294480.5 
3.2567941.5 

3.4501371.0 
3.6690548.2 

3.2141045.4 



Entfernung. ' Log. Entfernung. 



1288.212 

5363.497 
1806.31777 

2819.273 

4667.183 

1637. 211 



) 



3.3998074.0 
4.0192679.8 
3.5466140.8 

3.7399570.3 
3.9588747.5 

3.5039244.7 



Entfernung. 



2510.773 

10453.651 

3520.579 
5494.865 

9096.509 
3190.983 



B (nördlicher Endpunkt der Basis). 



Baglan . • . 
Haarskallen . 
Basis A . . 
Skaanes . . 
FoUahögda . 
Nordberghoug 
Okulhoug . . 
Kvin^eld . . 



ft 
+ 0.223 

32© 54' 18.381 

53 16 44.375 

97 25 35,182 

182 58 24.183 

241 51 27.089 

275 59 49.737 
345 5» 34.481 



3.2658382.6 
3.9197640.8 
3.2567941.5 
3.1967*92.5 
4.1 730863.1 
3.0087102.4 
3.5019272.9 
3.7312789.1 



I 



1844.328 
8313.121 
1806.31777 
1572.966 
14896.571 
1020.259 

3176.342 
5386.156 



3.5556581.9 
4.2095840.1 

3.5466140.8 

3.4865391.8 

4.4629062.4 

3.2985301.7 
3.7917472.2 

4.0210988.4 



3594.6^ 
16202.575 

3520.579 
3065.767 

29033.956 
1988.521 
6190.806 

10497.813 
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Skaanes. 






r 1 

1 
1 

: 1 


in Toi 
Log. Entfernung. 

_ -. - 

3.1099874.7 


sen 


in Me 

Log. Entfernung. 


tern 




1 

1 

1 

1 


Entfernung. 
1288.212 i 


Entfernung. 


Basis A 




■f 0.165 


3.3998074.0 


2510.773 


FoUahögda . . 




» < 


1 

1 


I94O 0' 56.963: 


4.I7I9438.4 


14857.435 


4.4617637.7 


28957.678 


Kverkilberg 




1 


> !ai4 50 «59771 

1 1 


3.6289476.2 


4a55.47i 


. 3.9187675.5 


8294.067 


Nordberghoug 


• 


1 




a68 32 11.534! 


3.3935864.6 


2475.064 


3.6834063.9 


4823.990 


Okulhoug . 




» 




281 27 14.559! 


3.6766004.5 


4748.981 


3.9664203.8 


9255936 


Basis B . . . 




1 




282 24 35.907 ' 


3.I967I92.5 


1572.966 


3.4865391.8 


3065.767 


Baglan . . 




1 




327 41 8.004! 


3.4IO616O.7 


2574.045 


3 '7 004360.0 


5016.907 


KvinQeld . 








337 3 45.178! 


3.7882481. I 


6141.127 


4.0780680.4 


11969.279 



Basis A . . 
Skaanes . . 
Basis B . . 
Nordberghoug 
Okulhoug . 
KvinQeld 





Baglan 


• 






ff 

+ 0.II6 


3.2141045.4 


1637. 211 


3.5039244.7 


3190.983 


24^ 52' 24.328! 


3.4106160.7 


2574.045 


3.7004360.0 


5016.907 


62 IG 17.300; 


j 3.2658382.6 


1844.328 


3.5556581.9 


3594.663 


83 19 »3.6711 


, 3.3968091.8 


2493.499 


3.6866291. 1 


4859.921 


126 35 12.999 


3.5443618.1 


3502.369 


3.8341817.4 


6826.243 


220 53 33.096 


3.5594054.2 


3625.814 


3.8492253.5 


7066.842 



Nordberghoug. 



Baglan . . 
Haarskallen 
Basis A . . 
Basis B . . 
Skaanes . • 
Kveridlberg 
Okulhoug . 
Kvinfjeid 



// 



+ 0.142 

M° 49 37.230 

35 13 27.713 

40 42 30.^53 

62 24 14.382 

153 8 49.064 

268 38 37.438 

334 40 40.461 



3.3968091.8 
3.9646886.6 
3.450137 1.0 
3.0087102.4 

3.3935864.6 
35352580.6 
3.3804229.9 

3.7573458.5 



2493-499 
9219.104 

2819.273 

1020.259 

2475.064 

3429.715 
2401.17 1 

5719339 



3.6866291. 1 
4.2545085.9 

3.7399570.3 
3.2985301.7 

3.6834063.9 

3.8250779.9 

3.6702429.2 

4.0471657.8 



4859.921 
17968.367 
5494.865 
1988.521 
4823.990 
6684.640 
4679.968 
II 147.200 



- 174 - 



O k u I h o u ST. 



Kvinfjeld 
Haarskallen 
Baglau . . 
Basis A . . 
Stolcvola . . 
Basis B . . 
Skaanes . . 
Nordberghoug 
Kverkilberg 
Follahögda . 



Haarskallen 
ätokvola . . 
Skaanes . . 
Baglan . . 
Basis B . . 
Kverkilberg 
Nordberghoug 
FoUahögda . 
Okiilhoug . . 



Okulhoug . 
Nordberghoug. 
KvLoQeld . 
Basis A . . 
Haarskallen 
Skaanes . . 
Stokvola . . 
FoUahögda . 



in Toisen 



ff 
- 0.243 



28« 27 

43 46 

60 7 

65 42 

75 20 

75 49 

89 -8 

127 44 

150 26 



18.136 
2.725 

38.371 n 
19.649 

56.596, 

20.692 

40.751 
50.682 

5.355 



Log. Entfernung. 1 Entfernung. 



5226843 

10153.665 

3502.369 

4667.183 

18299.441 

3176.342 
4748.981 
2401. 171 
4961.706 
15394.429 



*/ 



— o.iq8 
! 29*^ z^' 4.305 



78 50 26.281 

85 28 57.902 

92 37 16.380 I 

102 o 52.8191 

i 102 35 18.852 ' 

105 12 49885 ' 

: 127 24 34 958 I 



// 



■f 0.439 
250 54' 2.206 
26 51 27.568 

53 34 30.035 

56 37 26.917 

61 27 42.042 

102 36 55.724 

212 43 14.722 



3.7182394.6 
4.0066228.5 
3,5443618.1 
3.6690548.2 

4.2624378.4 
3.5019272.9 

3.6766004.5 
3.3804229.9 
3.6956310.0 
4.1873635.9 



Kvinfjeld. 



3.7846673.1 
4.2262649.1 
3.7882481.1 

3.55940542 
3.7312789.1 
3.9613397.8 

3.7573458.5 
43033430.0 

3.7182394.6 



6090.701 
16837.008 
6141.127 
3625.814 
5386.156 
9148.287 

5719-339 
20106.801 

5226.843 



Kverkilberg. 



3.6956310.0 
3.5352580.6 

3.9613397.8 
3.7294480.5 

4.0791590.3 

3.6289476.2 

4.2191546.7 

4.0407858.4 



4961.706 

3429.715 
9148.287 

5363.497 
11999.386 

4255.471 
16563.598 
10984.640 



in Metern 



i 



Log. Entfernung. 

4.0080593.9 
4.2964427.8 

3.8341817.4 
3.9588747.5 

4.55225777 
3.7917472.2 

3.9664203.8 

3.6702429.2 

3.9854509.3 

4.4771835.2 



4.0744872.4 
4.5160848.4 
4.0780680.4 

3.8492253.5 
4.0210988.4 

4.2511597.1 

4.0471657.8 

4.5931629.3 

4.0080593.9 



3.9854509.3 
3.8250779.9 

4.2511597.1 
4.0192679.8 

4.3689789.6 

3.9187675.5 

4.5089746.0 

4.3306057.7 



Entfernung. 

10187.307 

19789.863 

6826.243 

9096.509 

35666.276 

6190.806 

9255.936 
4679.968 

9670.544 
30004.300 



11870.999 
32815.942 
11969.279 
7066.842 
10497.813 

17830.345 
II 147.200 

39188.885 

10187.307 



9670.544 
6684.640 

17830.345 
10453.651 
23387.240 
8294.067 
32283.052 
21409.462 



IT;") 



Haarskallen. 



in Toisen 



in Metern 



Log. Entfernung. Entfernung. Log« Entfernung. Entfernung. 



Kvinljeld 
Klevgeld . 
Stokvola . . 
Munken . . 
Folltthögda . 
KverkiU)org 
Basis B . . 
Nordberghoug 
Okullioug 



tf 



+ 0.047 

183® 53' 30.529 
224 8 36.718 ij 

232 36 •8.547 I 
300 21 53.092. 

311 46 51.878! 

319 40 0.214 I 
322 44 15.545!! 

335 51 53-334' 



3.7846673.1 



6090.701 



40763938.5 1x923.229 



4.0744872.4 11870.999 



4.3662137,8 23238.806 



4.35>9272.o 
4.0791590.3 
3.9197640.8 
3.9646886.6 
4.0066228.5 



22486.777 

11999.386 

8313.121 

9219.104 

10153.665 



4.6417471.3 
4.3689789.6 
4.2095840.1 

4 2545085.9 
4.2964427.8 



43827.543 
23387 240 
16202.575 
17968.367 
19789.863 



Follahögda. 



// 



Okullioug . 






- 0.524 


4.1873635.9 


15394.429 


4.4771835.2 


30004.300 


KvinQeld 






70 22' 9.193 


4.3033430.0 


20106.801 


4.5931629.3 


39188.885 


Kverkilberg 






10 1 59.376 


4.0407858.4 


10984.640 


4.3306057.7 


21409.462 


Basis B . . 






II 53 25.717 


4.1730863.1 


14896.571 


4.4629062.4 


29033956 


Skaanes . . 






17 56 57.900 


4.1719438.4 


14857.435 


4.4617637.7 


28957.678 


Haarskallen 






22 31 13.302 


4-3519272.0 


22486.777 


4.6417471.3 


43827.543 


Stokvola . . . 






53 2 10.017 


4.3580434.3 


22805.702 


4.6478633.6 


44449.139 




Stokvol 


a. 






Klevijeld .... — 0.000 


— 


— 


t 

, 
1 




Graakallen . . 






720 2' 1.838 


1 


— 


1 




Munken . . . 






1 93 9 36.093 






— 




Follahögda . . 






j 186 13 6.788 


' 43580434.3 


22805.702 


4.6478633.6 


44449139 


Kverkilberg 






i 213 6 38.791 


; 4.2191546.7 


16563.598 


4.5089746.0 


32283.052 


Oknlhoug . 






\ 228 27 13.225 


4.2624378.4 


18299.441 


4-5522577.7 


35666.276 


Kvinfjeld . . 


i 




! 244 53 23.534 

ii 


4.2262649.1 


16837.008 


4.5160848.4 


32815.941 


Haarskallen 


« 




; 259 28 56.183 


40763938.5 


11923.229 


4.3662137.8 


23238.806 
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§ 23. 

Bestimxnimg des mittleren Fehlers der Winkelmessung. 

Dieselbe Formel wie oben im zweiten Heft Pag. 68 nach der Küstenmessung § 97 citirt^ 
nämlich : 



s 

* = 1.2533 - 

m 



I . 0-5096 l 



giebt, hier angewendet, wo ä = 22.539 imd m ~ 84 wird: 



tr 



t = 0.336 ± 0.018. 

Man erhält übrigens zwei verschiedene Werihe von fy wenn man die im Jahre 1865 beobachteten * 

Richtungen von den späteren, das heisst die 8 ersten Stationen von den 3 letzten, trennt. Bestimmt man den 
mittleren Fehler dieser beiden Gruppen für sich, ergiebt sich: 

für die 8 ersten Stationen s ^ 1 3*353) im = 63 und 



H 



f = 0.266 ±^ 0*017 

für die 3 letzten Stationen s — 9.186, m = 21 und 

f = 0*548 +. 0.061 



zur Yerbiadim^ der Basis auf deia Kiadenleret 
mit der Haupt— Dreiecks eite 

Stokvola— Haar skallen 



OklanJunuf 




inffcJd 



r 

I 



Udgi vet 

af 

den norske Gradmaalingskommission. 



jo: 



Vandstandsobservationer 



I. Hefte. 



Observationer ved Oscarsborg fra 1872—1879 og i 

Throndhjem fra 1872-1878. 



Med 5 Plancher. 



{■^'i 17'. .2 -: 



^ ■ 



Christlania. 

Trykt hos W. C. Fabritius. 
1882. 
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Trykfeil. Pag. 114 Liiye 12 staar: tang 2 (0 - 17 24.6) = 

t. m. 

skal vaere: tang 2 (© — 4 58.6) = 
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§1. 

Indledning. 

Ved Udgiyelsen af de under Gradmaalingskommissionens Ledelse anstillede og bearbeidede 
Vandsrtandsobservationer, hvoraf det ferste Hefte, omfattende Oscarsborg og Throndhjem, firem- 
Isegges, har man troet at burde forudskikke en Oversigt over de Forseg, der tidligere hertillands 
har Yseret anstillede til Besvarelse af de Spfifrgsmaal, der skulle seges laste ved en gjennem et 
Ifiengere Tidsmm fortsat stadig lagttagelse af Vandstanden. 

I Erlgendelse af, at det for Sefartens Skyld vilde vsere af sterste Vigtighed at erholde et 
nejere Kjendskab til Tidvandets Bevsegelse, lod i 1835 ^^^ engelske Admiralitet udgaa en Op- 
fordring til de til Nordseen og Atlanterhavet stedende Landes Regjeringer om at lade Obser- 
vationer over Flod og Ebbe anstille fra 8de til 28de Juni s. A. For Norges Vedkommende blev 
lagttagelser anstillede paa 24 Punkter af Kysten fra Svelvig til Tromse og Resultateme over- 
sendte til England, hvor de sammen med de fra de evrige Lande indhentede Observationer bleve 
bearbeidede af den bekjendte Videnskabsmand Rev. Mr. Whewell, fra hvem Ideen fra fevst af 
egentlig var udgaaen. Da det formentlig ikke vil veere uden Interesse, hidssettes lagttagelseme 
paa de norske Stationer, forsaavidt Forskjellen mellem Hojvand og Lawand angaar: 





Sted. 

_ . • 


Observator. 


starst 
Forskjel. 


mindst 
Forsigel. 


I 


Tromse 


Lieutenant Due 


8' 8'' 


3' II" 


2 


Andenses 


Lieutenant Hagei*up 


7 7 


2 7 


3 


Vsero 


Lieutenant Rynning 


8 S 


3 4 


4 


Freyen: Titteren 


Com. Ferry. Capt. Schon 


6 8 


2 II 


5 


Munkholmen 


Captein Erbe 


8 II 


4 2 


6 


Christiansund 


Capt. Schive og Bryhn 


6 8 


2 9 


7 


Bimdo Skotholmen 


W. Lorange 


6 


2 2 


8 


Kumlesund (Korsfjord) 


Bergh 


3 9 


2 4 



2 





Sted. 

• 


Observator. 


sterst 
Forskjel. 


mindst 
Forskjel. 


9 

lO 


Bergen 
Skudesnses 


F. A. Diriks 
Pedersen 


4' 6'' 
2 I 


i' II" 

IG 


II 

12 
13 


Stavanger 
Tananger 
Lindesnses 


Clausen og Haaland 
G. Monsen 
0. Gullichsen 


3 5 

I 9 



I 7 
5 



14 


" Christiansand 


0. W. Eriehsen 


I I 

• 


2 


15 
16 


0x0 

Arendal 


V, Bergh 

Aslaksen 


I I 
I 


3 
3 


17 
18 

20 


0sterris0er 
Jomfruland 
Langesund 
Fredriksvaern 


Houge 
ürung 

« 

Molbach 
S. Lous 


I 4 

I 4 
I 2 

I 3 


4 
4 
4 
4 


21 


Hvalsfeme 


Lieutenant Bull 


I 3 


5 


22 


Fredrikstad 


Koch 


2 I 


3 


23 

24 


Horten 
Svelvig 


Winge 
Brenraehl 




1 2 



4 



Mr. Wheweirs Beregninger ere offentliggjorte i «Philosophical transactions of the Royal 
Society of London.» Part IL 1836. For de ovennsevnte Steder fandt han feigende midiere 
Havnetid, hvorved foi'staaes det gjennemsnitlige Tidsforleb mellem Maanens evre eller nedre 
Culmination og det paafelgende Hßrjvande. (I Sekalenderen findes den samme Liste, foreget med 
3 andre Punkter; men der er i de sidste Aargange indkommet en Trykfejl, idet Haviietiden ved 
Munkholmen urigtig er anfert 14*- ii"*- istedetfor ii*- 14"*). 



Christiania. 
Svelvig . . 
Fredrikstad 
Hval0erne . 
Langesund . 
Fredriksvaern 
Jomfruland 
0stre Ris0r 



t, 

5 

5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 



in. 

34 
5 
47 
36 
18 

19 
28 

53 



Arendal . . 
0x0 . . . 
Christiansand 
Lindesntes . 
Tananger . 
Stavanger . 
Skudesnpes . 



t. 


m. 


4 


2 


3 


53 


4 


I 


2 


36 


9 


22 


• 

9 


54 


9 


58 



Bergen . . . 
Runde . . . 
Öhristiansund 
Freyen . . 
Munkholmen 
Vaere . . . 
Andenees . • . 
Tromse . . 



10 



m. 
25 



10 34 
10 44 



IG 



II 



12 



12 



58 
14 
31 

45 
14 



Kumlesund (KorsQord) 9 48 ^ 

Som bekjendt har man paa flere Steder af Kysten gjort den Erfaring, at Havet ligesom 
troekker sig tilbage. De for Geologien og den fysiske Geografi betydningsfulde Spergsmaal, som 
knytter sig til dette Fa?nomGn, kunne alene ventes bes\^arede derved, at man i et Antal Havne 



3 

längs helc Kysten besteminer Hayets midiere Niveau, ved saavidt mulig samtidigt igjemiem en 
leengere Tid fortsatte lagttagelser over Vandstanden, forbinder de forskjellige Havnes Nullpunkter 
ved PrsBcisionsnivellements og fornyer disse Bestemmelser efter Irengere Tidsrum. Det tor vsere 
mindre bekjendt, at Kravet paa saadanne fundamentale Arbejder, der i vor Tid holdes saa steerkt 
frem — navnlig paa Gradmaalingskonfereneeme — allerede for mere end en Menneskealder siden 
gav Anledning til Foranstaltninger, der vel fortjene at erindres. Stodet til disse Foranstaltninger 
blev givet af davserende Kanal-, Havne- og Fyr-Inspecteur Schive, som i 1839 henvendte sig til 
Marinedepartementet med Anmodning om, at der af Fyrvßßsenets Midier maatte udredes, hvad 
der udfordredes for i Nserheden af Fyrene paa dertil skikkede Klipper at indhugge Meerker med 
tilfajede Aarstal, ligesom lian ogsaa anholdt om ßemyndigelse til i samme Hensigt at underhandle 
med de respective Havnekommissioner og at det maatte tillades disse at afholde de medgaaede 
Udgifter af Havnekasserne. Schive foreslog, at Mserket paa Rigets ostlige Kyst, hvor ingen syn- 
derlig mierkbar Flod og Ebbe finder Sted, skulde bestaa af cn enkelt horizontal i Aarstallet ind- 
hugget Streg, paa den vestlige og nordlige Kyst, foruden Aarstallet, af tvende Streger, en for 
hojt og en for lavt Vand. 

Eflorat Marinedepartementots Samtykke beredvilligen var meddelt, tilskrev derpaa In- 
speeteur Schive de respective Havnekommissioner og FjTbetjentc og henstillede til dem at lade 
Mserker, som oven antydet, indhugge i en saavidt muligt lodret, glat Klippevffig, efterat dagligt 
Vand (Middelvand) saavidt gjerUgt forud nejagtig var bestemt Som den bedste Tid til Mrorkets 
Anbringelsc paapegedes Tiden mellcm 8de Juni og 4te Juli eller omkring Solhvcrv, ligesom vcd- 
kommende anmodedes om at indsende ntrjagtig Beskrivelse over Micrkernos Beliggenhed med An- 
givelse af de Dage, hvori de vare indhuggede. 

Sagen blev modt med almindelig Interesse og Mferker anbragte ved eftemievnte Stcder, 
hvorfra tillige nojagtige Beskrivelscr bleve indsendte, hvilke man har troct her at bürde meddele 
i Uddrag, for at Stederne med Lethed skal kunne gjenfindes ved fremtidige Undersogelser. 

1. Mo SS. Mserket er udhugget i en nogenledes locjret glat Klippe, beliggende i den 
nordre Deel af Jernvserksbugten, eller Pramtorpbugten kaldet, og bestaar samme i en omtrent 2 
Fod lang Streg, Va Tonmie bred og V, Tomme indhugget, der viser middels Vand; omtrent 
I Alen ovenover er indhugget 1839 ^^ omtrent 12 Tommer heie Tal og med Linier »/j Tonune 
brede samt V» Tomme dybe, og endelig ovenover Aarstallet er der atter anbragt en Streg, af 
omtrentlig samme Bredde og Dybde som den Forste. 

2. Fredrikshald. I Saugeens vestre Side mod Ballastpladsen hersteds i en lodret 
Klippe er den i6de Juli indhugget et Mrorke bestaaende af en enkelt Streg for dagligt Vand 2 
Fod lang, > , Tomme bred og "/, Tomme dybt, samt over dette Mrorke Aarstallet 1839. 

3. Holmestrand. Aar 1839 den 26de Juni Kl. 10 Formiddag blev et Mcerke, for 
dagligt ^^and, betegnet paa den saakaldte Muulaas, omtrent Va Miil SSO fra Holmestrand, hen- 
herende under Gaarden nordre eller nedre Snekkestad -i Waale Sogn. 



Bemeldte Mmilaas er paa dets vestre Side, hvor Mserket er anbragt, et Fjeld, der £ra 
Toppen er ganske lodret ned til Yandfladen og ligeledes derfira til Bunden; fra det indhugne 
Maerke er 13 Fod Vand. 

Fra den 26de Juni til den yde Juli blev Mserket og Aarstallet 1839 indhugget paa den 
foreskrevne Maade. 

4. Tensberg. I den mellemste af trende fra Store Rambergaasen paa Netteree mod 
Vest fremstikkende Pynter, i den rede Granitklippe, er indhugget Mserke for Middelvandstanden, 
nemlig en horizontal Streg, i Alen lang, Va Tomme bred og V» Tomme dyb og cirka i Alen 
ovenfor samme Aarstallet 1839. Middelvandstanden er udfundet ved paa Toldbodbryggen 
at observere Vandets Heide 3 Gange daglig, nemlig Klokken 8 Formiddag og Klokken 2 og 8 
Eflermiddag, fra den 8de Juni til den 6te Juli, begge Dage inklusive, og af disse forslgellige Vand- 
hfidder uddrage Middeltallet, som udentvivl maatte blive Vandstanden for Middelvande for Som- 
meren 1839. Derefter er Strogen i Klippen hieven indhugget. 

5. Laurvig. Middelvandsmserket er afinserket paa et temmelig lodret staaende Fjeld i 
Tolderbjerget visende mod SV. 

6. Krag er 0. Paa Gundersholmen, beliggende ved Krageresundet og Havnen, er der 
den iste, 2den og 3die Juli indhugget et Horizontalmserke i Fjeldet, i Alen langt, i Tomme 
dybt, og I Tomme bredt, paa det Sted som ansaaes for at vsere middels Vande, og i Alen oven- 
for bensevnte Mserke indhugget Aarstallet 1839, ligeledes i Tomme dybt og i Tomme bredt samt 
Ciffeme eller Tallenes Lcengde 12 Tommer. 

7. 0sterri80er. Til d6t bestemte Mserke er valgt et her i Havnen lodret, glat Fjeld 
ved Vaierpynten ligeoverfor Steenslgseret paa Nordenden af Badskjserholmen, og er der den 2den 
Juli 1839 anbragt de befalede Mserker. 

Uagtet Observationer i leengere Tid og daglig til bestemt Tid fra 2 2de til 3ote Juni incl., 
künde iütet bestemt Resultat om dagligt Vande erholdes, men efber Lodsers og Fiskeres Udsagn 
antoges dette at vaere ved Roden og i Kanten af den everste Ejioptang, og anbragtes Vand- 
meerket to Tommer heiere end denne. 

I det valgte lodrette Fjeld findes 2de horizontale MsBrker efter Vandet, der tydelig lader 
sig slgelne. Den nu anbragte horizontale Streg er 6«/, Tomme fra den underste og loVs Tomme 
fra det everste Vandmaerke. 

8. Arendal. Dette Vandmfierke er anbragt i den Fjeldvsßg, som danner Byens Grcendse 
ved Kiddelsbugten, der er et brat i Seen nedgaaende Fjeld, og bestaar af en Linie eller enkelt 
Streg, som det egentUge Vandmaerke, der er afsat den 28de Juni sidstleden efter Vandets da 
vserende og almindelige middels Heide, og indhugget 2 Fod lang og V» Tomme bred og dyb. 

En Alen eller 24 Tommer ovenfor denne Streg eller Linie er anbragt Aarstallet 1839 ^^ 
Ziffire, 18 Tommer lange, og indhugne Vj Tomme bredt og dybt i Fjeldet, der er saagodtsom 
lodret, da det vel helder noget lidet indover, men saa ubetydeligt at det ikke kan komme i Be- 
tragtning. 



9. Christiansand. Efter at dagl^ Vand, imellem den ijde og 22de Juni, med stille 
Veir, forad er blevet observeret, er Mserket indhugget imellem den 22de og 29de samme Maaned 
ved den vestre Kant af Nodevigen, i Fjeldet paa estre Side af Oddereen, i Strsekning fra Node- 
vigen til den nordre Pynt, som Leiber ind i ICanalen, og ender ligeoverfor Trappen i Gravene. 

IC. Mandal. Dagligt Vande er paa det Nedagtigste observeret i den satte Mellemtid 
samt derefter foretaget Udhugning af Mserke og Aarstal mellem isde og i8de Juli i Judefjeldet 
kaldet i Klevenshavn. 

11. Stavanger. I Nserheden af Havnen paa sydvestre Side af Kalhammerbugten i 
Bjerget er den 8de, isde og i6de Juni observeret Vandets Stigen og Falden eller heit og lavt 
Vande. Demsest er paa üerr aufarte Bjerg indhugget en Streg af en Alens Lsengde, Vs Tommes 
Bredde, V2 Tommes Dybde for heit Vand, og en Streg af en Alens Lsengde, Vt Tommes Bredde, 
Vj Tommes Dybde for lavt Vand, en Alen ovenfor antarte Streg for heit Vand er indhugget 
med Tal Aarstallet 1839, '* Tommer heie, Vi Tomme brede, Vs Tomme dybe. Efter Havne- 
kommissionens Anmodning er ligeledes observeret Vandets Flod og Fjsere i Havnen paa sydvestre 
Side af Skandsen eller Batteriet i Neerheden af Havneringen den i8de, 2ode og 21 de Juni og paa 
aufarte Sted er i Bjerget indhugget en Streg for heit Vand og en Streg for lavt Vand med 
Aarstal 1839 af samme Beskaffenhed som paa Kalhammerbjerget. 

• 

12. Egersund. Hed- og Lawandsmaerket blev indhugget den i9de og 2ode Juni 1839 

efter de opgivne Maal i et lodret Fjeld tfißt udenom den saakaldte Bruhelle udenfor Bruvigen, 
og tvivles ikke paa, at disse Meerker, ovenfor hvilke Aarstallet er anbragt, neiagtig viser middels, 
heit og lavt Vand ved Solhvervstider. 

13. Aalesund. Efter at Havnekommissionen havde foretaget en Besigtigelse rundt 
Havnen, for at udfinde det beleiUgste og bedst skikkede Sted til Mserkers Anbringelse, blev man 
enig i, at dette vilde veere den estligste Pynt af Brunholmen, hge mod Brunholmslgaeret, paa 
hvilket Forteiningsstolpen staaer. 

Den i8de Juni med stille og godt Veir blev Flod og Fjsere naiagtig iagttaget og smaae 
Mserker indhugget, hvilke siden for hver ere indhuggede 2 Fod lange, Vs Tomme brede og V, 
Tomme dybe. 

Paa Orund af Klippens Beskaffenhed künde Mserkeme for Flod og Fjsere ei komme lige 
over hinanden, men Begyndelsen af Merket for Flod er trukket 22 Tommer Isengere mod Nord 
fra hvor Mserket for Fjaere slutter. 

Aarstallet 1 839 var ei heller muligt at faae i en Heide af i Alen ovenover everste Msrke, 
men er indhugget 6 Tommer ovenfor Flodmserket, og med 12 Tommer heie Tal, samt Liniemes 
Bredde og Dybde efter Bestemmelsen. 

14. Christiansund. Det bekvemmeste Sted, der blev fundet, og hvor Maerker ere 
indhuggede, var i en lodret, brat Klippe. Paa den sydvestlige Side under Thorebiks Pakhuus, 
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eller at regne fra den sj'dvestlige störe Ring i Hämmeren, findes Mrorkeme imellem den 2den og 
3die Ring Nordost efter mod Vaagen til midt paa Ha%Tien. 

De Obsen'ationer, der blev gjort paa Flod og Fjajre, vare tagne til folgende Tider, naar 
Maanen stod i Kvarterskifte, som var den 4de og ste Juni med godt Veir, estlig Vind, den iQde 
Jimi var det stonnendc Veir, saa det Kvarterskifte künde ikke benyttes, den 4de og 6te Juli ob- 
serveredes Vandet igjen med godt Veir og Stille. Altsaa efter disse Observationer tagne de oven- 
nsevnte Data, nemlig den 4de og ste Juni samt 4de og 6te Juli blev Resultatet, at Forskjellen 
imellem Flod og Fja^re eller hoieste og laveste Vand paa de anferte Dage blev 3 Fod og 8 Tom- 
mer, hvorefter Mierkeme ere blevne indhuggede i Bjerget. 

Yed at indhugge Ma^rket for Fja?ro var ikke alene Vandet til Hinder, mon Bjerget var 
afgaaende ind .eft^er, hvorfor Mserket indhuggedes 9 Tommer heiere end som det egentlig skulde 
staa. Det samme blev ogsaa gjort. ved de andre Mserker, saaledes at ikke alene Maerket for 
Fjaere men for Flod samt Aarstallet ere alle indhuggede i feste Klippen paa bensevnte Sted 9 
Tommer haiere end som de skulde va^rc. Forovrigt ere Ma^rkerne forsvarlig indhuggede efter 
Forlangende. 

Bliver der for Eftertiden gjort Observation paa Flod eller Fjswe, da er det alene at fra- 
regne de 9 Tommer, som alle Majrker staaer for heit. 

15. 0x0. Mterket blev indhugget i en stör Sten beliggende imellem de VSV. smaa 
Holme og Skja^r, der danne Havnen med Tabaks^'igen og omtrent i folgende Retning for Compas, 
nemlig WV. Va V. fra Fyrtaarnet, VSV. V4 V. fra Bryggehovedet og SV. '/^ V. fra det saakaldte 
Oxohuus, samt efter bedste Skjen omtrent ligesaalangt fra n^ermeste Strandbred af 0x0 som fra 
nederste Ende af Rsekvrerket til Stranden. Mferket vender mod Svd. 

Dagene paa h^^lket Mserket blev indhugget vare fra ißde til 2ode Juni. 

16. Varnffis Fyr. For at kunne foretage den befalede Indhugning af Mserker for Vand- 
hüiden ved Varnsespjaitens Fyr, blev et Fodmaal fastboltet i lodret Stilling og saa beskyttet mod 
Sogang som muligt ; ved Siden af dette Maal er i Tidsrumniet fra 8de til 3ote Juni flere Gange 
daglig bemajrket ^^andhoiden, efter disse Observ^ationer viser der sig intet Spor til Ebbe og Flod. 

Der er saaledes indhugget i en ntesten lodret Klippe paa den 0stlige Side af Steensvigen 
(den forste Bugt 0stenfor Varna?spynten) lige imod Fyrbygningen, og sjnilig fra denne et Mjerke 
eller Streg, 2 Fod lang, V? Tomme bred og V» Tomme dyb, for almindeligt eller dagligt Sommer- 
vand, I Alen ovenfor er med Tal af omtrent 12 Tommers Hoide anbragt Aarstallet 1839. 

17. Fa3rder g. Fyr. Sonnnervandsmajrke blev anbragt paa sondre Side eller Odde af 
MachaUcalven kaldet, som er den vestligste Klippe af Fa^rder, omtrent i V. til S. fra Taaniet, 
hvorfra det anbragte Aarstal 1839 kan sces. Mierket paabegyndtes den yde Juni om Morgenen, 
da det var Sostilt og lavt Vand med bekvemt Veir. 

Vandmserket bestaar i en horizontal Streg, i Alen lang, \2 Tomme bred, Va Tomme dyb 
indvendig i Bunden, over VandUnien med dagUgt eller ahnindeUgt Sommen'and. Dagligvandslinie 



Grenske i Underkanten af Stregon, og de paa Seklipper almindelig fiestede hvidspidsede Skjsel 
i Linie med Stregen. 

En Alen lodret fra Midten af Vandliniestregen er Underkanten af Aarstallet 1839 anbragt 
Vs Tomme dybt, Vs Tomme bredt i Bunden, Tallene er lidt over 12 Tommers Heide, noget 
videre i Yderkant. 

Med Vinden fra SO. 8. og V. gaaer der S0, som bryder over anbragte Mserke, ved svffirt 
ötormveir og hait Vand bryder Seen som oftest over Machalkälven. 

18. Marko Fyr. Uagtet her ikke findes virkelig Spring, blot en liden Ebbe og Flod 
paa 47» Tommers Forskjel, er dog dette anmterket med 2 Streger med 4V» Tomme mellem liver 
Streg og Aarstallet 1839 anbragt omtrent iV« Alen ovenlor de 2 Streger, hver Streg er 2 Fod 
lang, ^'a Tomme bred og V» Tomme dyb, ligeledes er Aarstallet eller hvert Tal */» Tomme bred 
og 7s Tomme dyb og 12 Tommer heit; dette Vandmserke er indhugget i Fjeldet ved Losnings- 
stedet i Fellesmid paa SSV. Side af Marko Fyr mellem 3ote Juni og 4de Juli. 

19. Tyrhoug Fyr. Den i8de Juni, paa NO. Siden omtrent 30 Favne fra Fyrbygningen 
i on skraa Linie nod til et lodret Klippestykke, er indhugget Mserke for lavt Vand, som var Kl. 
1 1 sanime Dags Forniiddag. Indhugningen for hoit Vand künde ikke skee formedelst hei Segang 
forinden den 2ode Juni. 

Mierkeme er som befalet, hver i i Alens La^ngde V« Tomme brede og V2 Tomme dybe. 
Ligeledes i Alen ovenfor dLsse Mserker er Aarsttillet 1839 af 12 Tommers Heide, Vj Tomme bredo 
og V2 Tomme dybe. Alt i Indhugningernc er overmalet med hvid Oliemaling, og kan samme 
Mferker sees i on temmelig Frastand, 

20. Terniugon Fyr. Klippen som Mserkeme staa paa er saa lodret som mulig, men 
dog ikke ganske glat, men alligevel ganske hjtelpelig til at afma^rke paa. Don i2te Oktober i et 
ganske stille Veir, hiev Flod og Fjrero bestemt og fra den i6de til den 21 de s. M. blev Mferkerne 
indhuggede. 

21. Lindesnais Fyr. Majrke for den almindeUge Flod og Fjsere, blev 1839 indhugget 
i den mest lodrette og derhos glatteste Klippe lige over for Bryggen i Stranden under Lindesna^s Fyr. 

Fra den i8de Juni og lige til den 21 de Juni inklusive blev observeret, at Vandet beholdt 
en regelmsessig Forskjel af Flod og Fjsere ; hvilken fandtes lig 4 ä 5 Tommer, og blev med deime 
Forskjel 2de horizontale Streger af i Alens Lcengde, V» Tommes Bredde og V» Tommes Dybde ind- 
huggede. Ovenfor i 2 a 3 Fods Heide, hvor Klippens glatteste Flade bedst tiUod det, er indhugget 
Aarstiillet 1839. Tallene 13 ä 14 Tonuners Heide og i Linie tilsammen 2 Vi Fod, hvert for sig 
med sine proportioneret grove Traek af i Tomme, og de fine Vi Tomme brede, retvinklode Ind- 
hug af Va Tommes Dybde. 

22. Agdences Fyr. Efter neie lagttagelse i Tidsrummet mellem 8de Juni og 4de Juli 
d. A. af MiddelflcKl og Fjsere er Mierker forfcerdiget og indhugget paa en steil Khppevseg paa 
Fyrets Eiendom, at se no Alen omtrent i ret Syd for den i Agdencesbjerget anbragte Skibsring. 
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23- Bunde Fyr. Mserket, der blev indhugget den 4de og sie Juli, er anbra^ i den UOTdre 
Baadehavn, der hvor Kranen forhen stod, da dette var det bedste Sied, som künde findes til at 
anbringe det paa. Forslgellen mellem almindelig Flod og Fjsere er 3 Fod og 10 Tommer, den- 
mod paa Springtid voxer og falder Vandet omtrent i Fod over og under Msßrket ; dog hender 
det undertiden, at Vandet voxer endnu meget mere isser om Hasten og Vinteren med stormende 
Veir. Det indhuggede Möerke vil v»re rigtig for almindelig Flod og Fjaere. 

24. Villa Fyr. Den iste August 1839 blev Seens Stand i Flod og Ebbe observeret 
ved Villa Fyr i Namdalen, og betegnedes samme ved 2de 3 Fod lange, i Tomme dybe, hori- 
zontale Streger, hvilke findes indhuggede i en brat Klippevseg af den Hedde, hvorpaa Fyrtaamet 
er opsat og lige i Vest for dette, ved IndLabet nordenfra i et trangt Sund, der adskiller Villa fra 
den nsermeste Holme. Stregerne bleve, formedelst Fjeldets Beskaffenhed, ikke huggede ind fiild- 
kommen lige ovenover hinanden, men den underste er anbragt 2 Fod Isengere mod Syd, fra 
Midte til Midte regnet. Afstanden mellem begge Streger er 3 Fod og 5 Tonuner, og over begge 
er Aarstallet «1839» indhugget med 12 Tommer hede, lodretstaaende Zifre. Efter Almanaken 
skulde der den Dag vsere Flod Kl. 4, 39 Minutter Formiddag, men Floden indtraf her omtrent 
en Time for. 

25. Lange. Aar 1839 ^^^ ^ste Juli blev Seens Middelvandstand observeret ved Lang- 
oen ved Langesund, og blev samme betegnet med et Mserke bestaaende i en Streg indhugget i 
Fjeldet paa den vestre Side af 0en i den saakaldte Vittingbugt. Stregen er 24 Tommer lang, i 
Tomme bred og i Tomme dyb; 2V6 Alen over Stregen er Aarstallet 1839 indhugget med 15 
Tommer heie Tal. 

26. Jomfruland. Aar 1839, den 3ote Juni blev Seens Middelvandstand observeret ved 
0en Jomfruland, og blev samme betegnet ved et Meerke, bestaaende i en Streg indhugget i 
Fjeldet paa den sydestre Pynt af 0en Sturholmen. Stregen er 25 Tommer lang, i Tomme dyb 
og I Tomme bred; 13 Tommer over Stregen er Aarstallet 1839 indhugget med 12 Tommer heie 
Tal. For end nsermere at bestemme Stedet toges folgende Peilinger: Jesperkollen i S. 65® V. og 
Jomfrulands Fyrtaam i S. 7 ® Ost. 

Samtlige de oven omhandlede Mserker ere beliggende i det sydlige Norge ; omtrent samtidig 
blev dog ogsaa Vandstandsmserker afeatte i det nordhge Norge efter Forslag fremsat af den seldre 
Professor Esmark i den physiografiske Forening i Christiania. Professorens Forslag, der vandt 
Foreningens og navnKg Professor Keilhaus Bifald, gik ud paa, at man skulde benytte en af Fyr- 
vsesenet til Opscetning af Semaerker i Nordland og Finmarken opsendt Mand til samtidig at ind- 
hugge Vandstandsmserker. Disse Maerker bürde anbringes i det af Balseneme dannede hvide 
Belte, hvis everste Grsendse antoges at kunne bestemmes temmelig neje. Den af Foreningen op- 
naevnte Komit^, Profes8(WPeme Keilhau og Esmark, satte sig i Forbindelse med Fyrdirekteren og 
blev vedkommende Betjent, H. Hansen, paalagt at anbringe Vandstandsmserker i Nserheden af 
SemfiBTkeme paa den af Professor Esmark foreslaaede Mäade. Efter H. Hansens Hjemkomst fra 



Nordland indmeldte han, at han havde anbragt Meerker ved de fleste Seineerker i overste Rand 
af Baleen-Beltet paa saa steile Klipper som mnligt, samt afieverede tillige en Liste paa Maerkeme 
samt en Beskrivelse over Stedet, hvor de vare anbragte. Denne Liste er imidlertid senere gaaen 
tabt og dermed ogsaa Kjendskabet til disse Mserkers Beliggenhed. 

Undersegelse af de i 1839 indhuggede Maerker har hidindtil kun fundet Sted engang, 
nemlig efter Foranstaltning af Havnedirekter Roll, som i 1865 tilskrev vedkommende Funktio- 
naerer ved de ovennsevnte Havne og Fyre med Anmodning om at efterse, hvorledes Daglig-Vand 
forholdt sig til Mserkeme fra 1839. Resnltatet af Sammenligningen er given i nedenstaaende 
Tabel : 

ved Mo SS fandtes Daglig-Vand 2" mider MiddelVand i 1839 



» 



2> Fredrikshald — 



Holmestrand 

T0nsberg 

Laurvig 

Jomfruland 

Krager0 

Langesund 



// 



-; 9 " 



(sandsynUgvis uncgagtig). 
2 V»" under Middel-Vand i 1839 

2V5" — —'- ' - 

6" — — r— - — 

3V4" - -=- - - 



// 






// 



- 3 
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(Resultatet af 3 daglige Observationer i 3 Maaneder.) 
08ter Risoer fandtes Daglig-Vand 3" under Middel-Vand i 1839 
Arendal — 

Christiansand — 



—'.— 4 •' — 



f> 
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0x0 — 

Mandal — 

Lindesnaes — 

Varnaes — 

Egersund — 

Stavanger — 

Aalesund — 
Christiansund — 

Tyrhoug Fyr — 

Terningen — 

Agdejiads — 



5V2" 



iV," 

2Vi" 



(rimeUgvis unejagtig.) 
ui^der Middel-Vand i 1839 






.5 — 2 



// 



2 Vi" 



// 



ti 



—'— 4 



// 



o 
8" 



Rimeligvis upaalideligt 

paa Grund af den staerke 

Flod og Fjaere. 



Disse Resultater, der skulde tyde paa en Haevning af Landet af omtrent 3^^ i 26 Aar, 
beror imidlertid paa et altfor ringe Antal lagttagelser til at de skulde kunne tillaeggcs synderlig 
Vaegt, hvilket ogsaa af Havnedirekt0ren udtrykkelig er bemaerket. 

Fra Havnedirektoren oversendtes Sagen til Universitetet, i hvia Mathematisk*Naturviden- 
skabelige Fakultet Forslag fremsattes om Nedsaettelsen af en Komit<5, der skulde tage Sporgs- 
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maalet om Vandstandsobservationer og demied i Forbindelse staaende Nivellements under Over- 
vejelse og derom afgive Betsenkning og Forslag. En Komitö, hvoraf blandt andre Havne-, Fyr- 
og Jernbanedirektereme vare Medlemmer, blev ogsaa nedsat og afholdt nogle Meder, uden at 
dog Forhandlingerne ledede til noget Resultat, vaesentlig af den Grund, at udstrakte Frsecisions- 
nivellements syntes at maatte falde altfor kostbare, saalsenge man ikke künde fere dem längs 
Jernbaner. 

Forslagsstilleren (Prof. Fearnley) havde henledet Opmserksomheden paa, at na\iilig Los- 
ningen af Sporgsmaalet om Havels midiere Niveau havde faaet en forhejet Betydning ved den 
nylig til Liv vakte europseiske Gradmaaling, idet der paa dens fiarste almindelige Congres (i Berlin 
1864) var fattet folgende Resolutioner. 

Hvert Lands Herjdenet er at henfore til et eneste solid sikret Nulpimkt. Alle disse Nul- 
punkter skulle forbindes med h verandre ved Nivellements af iste Orden. 

De forskjellige Haves midiere Hqde skal bestemmes i saamange Hanie som muligt, og 
— hvor det gaar an — med registrerende Apparater. Disse Vandstandsmaaleres Nulpunkter 
skulle indtages i Hfirjdenettet af iste Orden. 

Efter Resultatet af disse Maalinger \nl senere det for hele "Europa gjceldende Nulpunkt 
for de absolute Hegder blive bestemt. 

Som Felge af disse Resolutioner blev der ogsaa efterhaanden i de fleste europseiske Lande 
opstillet selvregistrerende Apparat er til Optagelse af regelmcessige Vandstandsobservationer; i 
enkelte Lande havde forovrigt saadanne Apparater allerede i Isengere Tid vaeret i Gang. I vort 
Land fandt den davjerende Direktion for Gradmaalingen at bürde henskyde Sagens Behandling 
til et senere Tidspunkt, na\Tilig paa Grund af de vigtige astronomiske og geodsetiske Arbejder, 
der forst maatte seges fremmede. Da disse Arbejder ved den nuvserende Commissions Overtagen 
af Besty reisen af Gradmaalingens Anliggender, i 1876 paa det neermeste vare afsluttede, besluttede 
man at optage Sporgsmaalet om Vandstandsobservationer og henvendte sig i denne Anledning 
til HavnedirektOTen og Havnecommissioneme i de Byer, hvis Beliggenhed tillod en nogenlunde 
continuerlig Forfolgen af Flodbelgens Gang längs den norske Kyst. Henvendelsen blev — som 
ssedvanlig, hvor der er Spergsmaal om videnskabeHge Arbeider — medt med den sterste Vel- 
vilie og er nu selvregistrerende Apparater opsatte i Christiania, Arendal, Stavanger, Kabelvaag, 
Troms0 og Varde og ville blive opsatte i Bergen og Christiansuud. Af disse Apparater ere de 
fleste fenrst traadte i Virksomhed i Lobet af forrige og indevcerende Aar, hvorfor de med dem 
gjorte Observationer ikke ville kunne bHve gjort til Gjenstand for Behandling forend i et folgende 
Hefte. Paa tvende Steder, nemlig Oscarsborg og Throndhjem, var der dog allerede gjennem flere 
Aar anstillet Vand8tandsobser\'ationer ved Hjaelp af selvregistrerende Apparater, paa det ferste 
Sted opsat af Ligenierbrigaden i Anledning Jetteanlaegget i Drobaksmid, paa det sidste af Stads- 
ingeniaren for de sammesteds under Arbejde vserende störe Ha^Tieanlseg. lagttagelseme omfatter 
for Oscarsborgs vedkommende Tidsrummet fra 1872 til 1879 og for Throndhjems fra 1872 
til 1878. 
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Disse lagttagelser ere ved Cominissionens Forsorg samlede og beaxbejdede og foreligger 
de heraf udledede Resultater, hvad disse Steders Havnetid, Flodhqde in. V. angaar, i de efter- 
feigende Blade. Den endelige videnskabelige Discussion af de optraedende locale Anomalier i 
Forhold til Fsenonunet i sin Almindelighed tillige med andre herhen hörende Spergsmaal, har 
man derimod troet at bnrde udssette, indtil et mere fuldstsendigt Materiale foreligger til Be- 
handling. 



§ 2. 

Beskrivelse af de afben3rttede Instrumenter. 

I. Den til Observationeme paa Oscarsborg benyttede selvregistrerende Vandstandsmaaler 
er konstrueret af davserende Mcyor Klingenberg og Kaptein Segelcke, begge af Ingeniorbrigaden, 
og bestaar af feigende Dele: 

Et cylinderformet verticalt Ror A, (Fig. i) der mider Vandmeerkets Nulpimkt er beiet 
horizontalt, staar under Jorden i Forbindelse med Vandet. I dette Rer er anbragt en Floter 
By der ved en Snor over Hjulet C staar i Forbindelse med Hjulet D i hvis Pereferi er udskaaret 
et Leie for Snoren. Paa samme Axe staar det mindre Hjul E ved en Snor i Forbindelse med 
Glidebrsettet G i hvis Arm h Blyanten K er befsestiget. Blyanten trykkes ved Fjaedren 6 mod 
Glidebraettet L, hvorpaa et Rudepapir er udspsendt. Glidebrsettet L gaar paa RuUerne c, af 
hvilke det ene har Axe fselles med Jlf, der igjen ved en Snor over m staar i Forbindelse med 
et Uhr K 

Naar Vandet i Cylinderen A stiger, bevceger Floteren sig opad, Loddet i Flotersnorens 
modsatte Ende synker og bringer Hjulet D til at dreie sig i Pilens Retning. Det mindre Hjul E 
dreier sig samtidigt i samme Retning, hvormed Snoren over Tridsen -F traekker Glidebreettet O og 
dermed Blyanten K opad. Samtidig vil L ved Hjselp af Loddet paa Uhret bev»ge sig i Pilens 
Retning. Blyanten beskriver herved en Linie, der fremstiller Vandets Falden og Stigen i Forhold 
til den forlebne Tid. 

IL I Throndhjem er Apparatet konstinieret af Stadsingenier Dahl, der ved en sindrig 
Afbenyttelse af en i Havnen udlagt Landgangsponton som Flotter blev istand til med smaa 
Midier at opnaa gode Resultater. Af Fig. 3 sees Pontonens Forbindelse med selve det skrivende 
Apparat, hvilket findes afbildet paa Fig. 2, hvortil nedenstaaende, af Stadsingeniercn meddelte 
Beskrivelse refererer sig. 

Inde i Trsekassen T er indsat en halvrund Blikkasse B, ovenpaa hvilken er fsestet den 
heirunde Blikkasse 6, hvori Uhrvserket er indesluttet. Fra Uhret gaar der ned en Tap p (den 
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forlaengede Uhrtap), der ikke naar ganske ned paa Tappen p\ som er ÜEtstloddet til Blik- 
troinmelen fi's 0vre Flade. Hylsen /* med sine 2 Ssetskruer s og s' har samme Lsengde som 
Tappen p'. 

. Jemstangen t, der hseves og ssenkes med Pontonen, gaar op i Trsekassen gjennem en ud- 
hulet Rende, og er paa sin 0vre Ende forsjTiet med en liden Hylse h med Ssetskrue r. Gjennem 
denne Hylse Je stikkes Messingstangen eller Messingreret m, hvortil Skriveren / (en liden Arm med 
Hylse for Blyanten) er fast forbundet. En liden Gummisnor omkring Skriveren og Stangen m 
trykker Blyanten stadig ind mod Papiret paa Trommelen. Messingreret w gaar gjennem Blik- 
kassen JB's Bund og ned i et i Trsekassen udboret Hnl, der er tilstrsekkelig langt til ikke at 
hindre Stangens Saßnkning. 

Naar en med paasat Schema fserdig Bliktroramel skal anbringes i Kassen, bringes ferst 
Hylsen h ned paa Tappen p' ; Trommelen inds^ttes, Hylsen h skyves hahi, op paa Tappen jp, og 
den 0vre Hylseskrue s scettes til, saa Hylsen fsestes til Uhrtappen p, og gaar rundt med Uhr- 
vserket. Uhret observeres og Trommelen dreies rundt, indtil det tilsvarende Klokkeslet paa 
Schemaet kommer midt ud for Skriveren, hvorpaa Ssetskruen s' fastskrues. 

Dernsest iagtt^ges Vandstanden paa et ved Siden af Apparatet under Broen staaende 
Vandstandsmserke (Fodstang), og Messingroret m med sin Skriver hteves eller saenkes, indtil 
Blyanten kommer midt foran den tilsvarende Vandstandsstreg paa Schemaet, hvorefter Saet- 
skruen r i Hylsen k tilssettes. 

Paa Oscarsborg er Apparatet beregnet paa at Papiret skiftes hver Dag, i Thröndhjem 
derimod kun hver ottende Dag. Et Exempel paa de af begge Vandstandsraaalere tegnede Kurver 
ere givne henholdsvis i Fig. 4 og 5. 
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% 3. 

Fremgangsmaaden ved Tabellemes Udledelse. 

Ved Udledelsen af Tabelleme har man i alt vsesentligt ful^ den af Rev. Whewell i 
«Philosophical transactions of the Royal Society of London» 1834 til 1836 fremstillede Methode. 
Samtidig har dog ogsaa «Ebbe und Fluthbeobachtungen der zweiten deutschen Nordpolarfahrt 
in 1869 und 1870, bearbeitet von K. Koldewey», samt <H. Lenz: Ebbe und Fluth», tjent som 
Rettesnor for enkelte Tabeller, der ville faa Betydning ved den enddige Discussion. 

Uagtet vistnok hver enkelt Tabel med Lethed vil kunne forstaaes uden nogen vidleftig 
Forklaring, har man dog troet at bürde ledsage dem med nogle körte Bemaerkninger, der nar- 
mere ville belyse den valgte Fremgangsmaade. 

I. I Tabel !• betegner den everste horizontale Rubrik Degnets Timer fra 0—23 og 
Rubrikken tilvenstre Maanedens Dage fra i til 31. Tabelleme — for Rummets Skyld 
indtages blot Resultateme for en Maaned — ere udfyldte ved direkte Maaling for hver 
Time paa den af den selvregistrerende Vandstandsmaaler optrukne Kurve. I Rubrikken 
tilhfirire med Overskriften Middel findes Middelva3rdien af Vandstandsheiden for hver 
Dag. Ved at summere samtlige for hver enkelt Time anferte Observationer og 
dividere Siunmen med Antallet erholder man i nederste horizontale Rubrik Maanedens 
Solbelgekurve. I Anmeerkningsrubrikken findes Maanens Phaser m. m. 

Ligeledes er ved direkte Aflsesning af den af Vandstandsmaaleren optegnede Kurve 
samtidig i Tabel P for hver Dag noteret Tiden for Vandets hmeste og laveste Punkter 
(Flod og Ebbe) samt disses Haider. 

Lcengre tilheire lindes Rubrikker for Maanens Culminationstider, der ere benyttede 
ved Udregning af Ha^Tietideme i de 4 Rubrikker, der have Overskriften «Tidsforleb fra 
Maanens Culmination til nsermeste Hei- eller Lav\'and». I Rubrikken med Over- 
skriften Kedvand -r- Lawand er noteret Forskjellen mellem Heiderne for paahinanden 
feigende Hoi- og Lawand, hvoraf Middelvrordien for Maaneden findes nederst. 

Ved Oscarsborg fremtrteder der — navnlig omkring Fuld- og Nymaane — et 
Par Timer for det egentlige Hojvand cndnu et andet, i Regelen lavere, Hqvand med 
eller uden mellemliggende Law^and. Phsenomenet optrseder ikke pludselig; det viser 
sig i Begyndelsen som en Hden Uregelmeessighed paa Kurven, der bliver storre og 
storre, indtil et sjerskildt Hej- og La\^"and tydelig udskiller sig. hvorpaa det atter paa 
samme Maade aftager og forsvinder. 

Uddragne af Kurverne ere dissc uregelmsessige Hey og La wände noterede for 
de Dage, hvori de optraede og findes i Tabel P- benseTOede h' og h", V og V\ 
n. I Tabel n ere de i Tabel !• anforte Observationer omordnede efter Soltimer regnet 
fra Maanens ovro Culmination. I den nederste horizontale Rubrik erholder man 
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paa samme Maade sein i Tabel I* Maanedens Maanebelgekurve. Af disse Tabeller er 
for Rummets Skyld ligeledes krni den ene medtagen. 
in. I Tabel III ere de maanedlige Solbolgekurver indtagne for Aaret, og heraf dettes 
Middelkurve udregnet. Den nederste Tabsekke i denne Tabel udviser Differentsen 
mellem Aarets og de enkelte Timers midiere Vandstandshmder; heraf vil sees at 
Middelvserdien af 4 Observationer i Degnet temmelig nser stemmer med Aarets MiddeL 
rV. Tabel IV gjengiver efter Tabel 11 de maanedlige Maanebelgekurver for hvert Aar og 

de deraf udledede Middelkurver. 
V. Tabel V. indeholder Havnetider og Haider for saavel Heivand som Lawand. Ved 
Havnetid forstaaes her Tids-Forskjellen mellem Heivand eller Lawand og Maanens 
Gulmination. 

Tabellen udledes af Tabel P ved at sammenstille de Havnetider og Heider der 
indtrseffe naar Maanen culminerer mellem Kl. o og i, i og 2, 2 og 3 o. s. v. og af 
disse udregne Middelvserdien. 
VL og Vn. Af Tabel V ere TabeUerne VI og VH udledede idet Havnetider og tilherende 
Heider for samtlige Observationer her ere ordnede efter Maanens Gulmination. 
Vm. I Tabel Vin er den i hver Maaned observerede hoieste Heivandsheide noteret med 
Datum og Klokkeslet. I Anmserkningsrubrikken er Barometerstanden for Dagen samt 
Vindens Retning og Styrke an&rt, forsaavidt de kjendes. 
EX. Tabel IX indeholder paa lignende Maade den observerede mindste Lawandsheide i 
hver Maaned. 
X. I Tabel X er indtaget den sterste Forskjel mellem paahinanden folgende Hei- og Lav- 
vand i hver Maaned. I Rubrikken for Klokkeslet er angivet Tiderne for de respektive 
Hei- og Lawande mellem hvilke MaaJingen har fundet Sted. 
XI. I Tabel XI paa lignende Maade den mindste Forsigel mellem paahinanden Mgende 

Hei- og Lawand. 
Xn. Tabel XH indeholder Middelvserdieme for hver Maaned af Forslqellen mellem paahin- 
anden folgende Hei- og Lawand. Tabellen fremkommer ved direkte Udskrivning af 
den i Tabel I** fundne Middelvaerdi. 
Samtlige Tabeller ere under Gradmaalingscommissionens Ledelse opsatte og udregnede af 
Premierleitnant K. Olsen. 



Forsaavidt en enkelt Maaued er udeladt i Tabellerne har der for denne ikke foreligget nogle Ob8er?a- 
tioner til Behandling. 

For Throndhjems vedkommende ere samtlige H0ider refererede til en Grundlinie, som ligger 

0.380 under laveste Lawand; for Oscarsborgs vedkommende til en Grundlinie, der ligger 0.450 OTer 

in. 

laveste Lawand, hvorhos i.ooo er tillagt i Tabellerne I*t V* og II for at undgaa Forskjel i Fortegnene. 



§ 4. 



Tabeller 



for 



Oscarsborg 



-M- 
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Tabel !«• 



Eegistreret Vandstand ved 



1878, Middag. 



Midnat. 





1 
1 

0»- 

1 


1*- 


2*. 


3' 


1 

4 t. 


5*- 


6*- 


7»- 


8»- 


9*- 


10»- 


11*. 


12*. 


13*- 


14t. 




0. 


Ol. 


Ul. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


n. 


in. 


m. 


I 


1.48 


1.54 


1.60 


1.76 


1.87 


I.91 


1.90 


1.80 


1.67 


1.59 


1.59 


1.62 


1.70 


1.82 


I.91 


2 


1.48 


1.45 


1.52 


1.63 


1.72 


I.81 


1.80 


1.80 


1.75 


1.65 


1.52 


1.48 


1.44 


1.42 


MI 


3 


1.50 


1.47 


1.47 


1.57 


I.7I 


I.81 


1.84 


1.84 


1.86 


1.84 


1.72 


1.63 


1.59 


1.58 


1.57 


4 


1.62 


1-57 


1.48 


1.48 


1.49 


1.70 


".75 


1.80 


1.87 


1.89 


1.87 


1.75 


1.66 


1.59 


»54 


5 


* 1.62 


1.6 1 


I.5I 


1.44 


1.44 


>.55 


1.63 


1.67 


1.73 


1.84 


1.90 


1.90 


1.83 


1.75 


1.67 


6 


1.87 


1.86 


1.74 


1.62 


1.55 


1.52 


1.56 


1.63 


1.68 


1.76 


1.89 


2.01 


2.02 


2.01 


1.94 


7 


2.02 


2.04 


1.94 


186 


I.71 


1.65 


1.65 


1.66 


1.70 


1.79 


1.90 


2.05 


2.16 


2.16 


2.07 


8 


1 2.05 


2.09 


2.12 


2.04 


1.89 


1.75 


1.65 


1.63 


1.67 


1.74 


I.81 


1.92 


2.07 


2.17 


2.20 


9 


1 1.98 


2.04 


2.16 


2.19 


2.1 1 


1.98 


1.87 


1-75 


1.71 


1.74 


1.84 


1.90 


2.00 


2.II 


2.20 


lO 


: 1.97 


2.00 


2.12 


2.20 


2.24 


2.16 


2X)4 


1.92 


1.81 


1.77 


1.83 


1.89 


1.98 


2.04 


2.13 


II 


2.06 


2.09 


2.17 


2.28 


2.36 


2.36 


2.30 


2.20 


2.12 


2.II 


2.12 


2.20 


2.28 


2.36 


2.41 


12 


2.19 


2.23 


2.25 


2.28 


2.31 


2.31 


2.20 


2.05 


1.97 


1.89 


1.88 


1.91 


1.98 


2.05 


2.08 


>3 


• 2.16 


2.24 


2.37 


2.38 


2.44 


2.48 


2.44 


2.30 


2.18 


2.15 


2.15 


2.16 


2.23 


2.31 


2.31 


«4 


1 2.17 


2.20 


2.36 


2.36 


2.32 


2.32 


2.29 


2.19 


2.09 


2^06 


2.06 


2.1 1 


2.21 


2.35 


2^4 


15 


2.24 


2.32 


2.44 


2.48 


2.47 


2.44 


243 


2.39 


2.24 


2.14 


2.09 


2.06 


2.08 


2.10 


2.16 


i6 


! 1-9$ 


1.98 


2.02 


2.08 


2.1 1 


2.09 


2.II 


2.17 


2.20 


2.12 


2.04 


2.00 


1.98 


1.98 


2.00 


n 


2^5 


2.04 


2.09 


2.17 


2.24 


2.24 


2.27 


2.33 


2.36 


2.28 


2.19 


2.11 


2.09 


2.II 


2.19 


i8 


' 1.89 


1.87 


1.93 


2.01 


2.09 


2.10 


2.09 


2.08 


2.05 


2.00 


1.94 


1.90 


1.87 


1.87 


1.87 


19 


1.86 


1.86 


1.79 


1.76 


1.80 


1.87 


1.90 


1.94 


201 


2.08 


2.12 


2.10 


2.05 


1.98 


1.90 


20 


1 1-96 


1.94 


1.90 


1.87 


1.88 


1.90 


1.91 


190 


1.90 


1.94 


1.98 


1.99 


1.98 


1.93 


1.86 


21 


1.94 


1.94 


1.89 


1.84 


1.80 


1.80 


1.83 


1.85 


1.86 


1.90 


1.98 


2.01 


2.02 


X.98 


1.90 


22 


1.96 


198 


».93 


1.83 


1.71 


1.67 


1.67 


1.70 


1.75 


1.84 


1.97 


2.05 


2.10 


2.09 


2.00 


23 


2.04 


2.05 


2.02 


1.94 


1.80 


1.66 


1.59 


1.62 


1.67 


1.72 


1.83 


1.95 


2.09 


2.16 


2.16 


24 


■ «98 
^ 1.81 


2.01 


2.06 


2.01 


1.90 


1.77 


1.66 


1.62 


1.62 


1.67 


1.70 


1.77 


1.90 


2.01 


2.09 


25 


1.89 


1.98 


1.99 


1.94 


1.86 


1.71 


1.63 


1.63 


1.69 


1-74 


1.75 


1.85 


1.95 


2.04 


26 


1.94 


1.94 


2.01 


206 


2.06 


1.99 


1.90 


' 1.80 


1.71 


1.70 


1.75 


1.84 


1.94 


I.9S 


2.05 


27 


1.99 


2.03 


2.06 


2.10 


2.13 


2.12 


2.02 


1.90 


1.80 


1.75 


1-75 


1.84 


1.90 


1.96 


1.98 


28 


1.90 


1.97 


2.04 


2.05 , 


2.12 


2.12 


2.04 


1.89 


1.79 


1.72 


1.74 


1.83 


1.94 


2X>2 


2.09 


29 


1.83 


1.90 


2.00 


2.04 


2.02 


2.02 


1.98 


1.83 


1.66 


1.58 


1.56 


1.56 


1.63 


1.74 


1JJ4 


30 


i.6t 


1.67 


1.86 


2.00 


2.03 ' 


2.05 


2.14 


2.12 


1.94 


1.79 


1.74 


1.74 


1.79 


1.87 


1.98 


31 


1 1-54 


1.63 


1.80 


1.90 


2.02 


2.12 


2.12 


2.1 1 


2.00 


1.80 


1.63 


1.60 


1.62 


I.7I 


1.84 




I — 10 


, «7-59 


17.67 : 


17.66 


1 

'7-79 


'7.73 


17.84 


17.69 


17.50 


«7.45 


17.61 


17.87 


18.15 


i8w|5 


18.65 


18.64 


• 

s 


11—20 


20.56 


20.77 . 


21.32 


21.67 


22.02 


22.11 


21.94 


21.55 


21.12 


20.77 


20.57 


20.54 


20.75 


21.04 


21.22 


s 


21—31 


20.54 


21.01 1 

1 


21.65 ' 


21.76 


21.53 


21.18 


20.66 


2ao7 


i9-»3 


19.16 


«9.39 


19.94 


2a78 


21.47 


21.97 


I— 3i 


58.69 


59.45 


60.63 , 


61.22 1 


61.28 ! 

1 


61.13 

1 


60.29 


59.12 1 


58.00 


57.54 1 


57.83 


58.63 


59.98 


61.16 ! 


61.83 




Middel 


1.893 


1.918 


1.056 1 

1 


'.975 


«.977 


«.972 1 


».945 


".907 j 


1.871 


1.856 


1.865 


1.891 


«.935 


«.973 


«995 



Oscarsborg^ i August 1878. 
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Tabel I*- 



15»- 


16*- 


17*- 


18*- 


19*- 


20»- 


21' 


22* 


23*- 


Sum. 


Middel. 


Anmaerkninger. 


n. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


rn. 


in. 


m. 






I.91 


1.92 


I 92 


1.92 


1.87 


1.72 


1.63 


«.55 


1.49 


4J.69 


1.737 


C i ^qv. 12.9*- 




1.50 


1.58 


1.62 


1.63 


1.63 


1.63 


1.59 


1-55 


1.52 


38-13 


1.589 






1.58 


1.63 


1.67 


1.67 


1.67 


I.7I 


1.75 


1.74 


1.67 


40.09 


1.670 


\ 




1.52 


1.56 


1.59 


ij6o 


1.60 


1.62 


1.67 


1.68 


1.66 


39.56 


1.648 






1.59 


1.56 


1.56 


1.56 


1.56 


1.62 


I.7I 


1.83 


1.87 


39.95 


1.665 


1 1.3*- 




1.80 


1.67 


1.62 


1.62 


1.62 


1.62 


1.67 


1.81 


1.94 


42.03 


i.751 






1.94 


1.80 


1.70 


1.67 


1.67 


I.7I 


1.75 


1.84 


1.97 


44-41 


1.850 


C 23.0*- 8.: 27* 2o'.4. 




2.15 


2.03 


1.90 


ij8o 


1.75 


1.75 


1.80 


1.83 


1.87 


45.68 


1.903 






2.23 


2.19 


2.09 


1.97 


1.84 


«•77 


1.77 


1.82 


1.88 


47.14 


1.964 






2.24 


2.30 


2.28 


2.18 


2.05 


1.94 


1.89' 


1.90 


1.98 


48.86 


2.036 






2.45 


2.48 


2.44 


2.35 


2.24 


2.15 


2.07 


2.07 


2.1 1 


53.78 


2.241 






2.08 


2.12 


2.16 


2.16 


2.10 


2.04 


2.02 


2.01 


2.05 


50.32 


2.097 






2.24 


2.24 


2.24 


2.18 


2.10 


2.05 


2.04 


2.04 


2.06 


53.49 


2.229 


9 ".3*- 




247 


2.48 


2.48 


2.44 


2.40 


2.28 


2.23 


2.21 


2.21 


54.73 


2.280 






2.19 


2.16 


2.13 


2.12 


2.13 


2.11 


2.05 


2.01 


2.00 


52.98 


2.208 


C i ^qv. 4.5*- 




2.06 


2.09 


2.08 


2.09 


2.16 


2.19 


2.16 


2.12 


2.08 


49.89 


2.079 


(C Apog. 15.0^. 




2.28 


2.33 


2.31 


2.27 


2.24 


2.16 


2.05 


1.94 


1.90 


52.24 


2.177 




• 


1.89 


I.9I 


I.91 


1.87 


1.87 


1.88 


1.90 


1.89 


1.89 


46.57 


1.940 






1.90 


1.90 


I.91 


1.90 


1.89 


1.90 


«•93 


1.94 


1.97 


46.26 


1.928 






1.82 


1.80 


1.80 


1.83 


1.84 


1.86 


1.90 


1.94 


1.94 


45.57 


1.899 


ff 16.1» 




1.80 


I.7I 


1.70 


1.70 


1.70 


1.70 


1.76 


1.87 


1.94 


44.42 


1.85 1 






1.87 


«.73 


1.66 


1.64 


1.64 


1.67 


1.73 


1.84 


1.94 


43.97 


1.832 


C 14.5*- N. 27 • 19'.!. 




2.07 


1.96 


1.86 


1.80 


1.77 


1.80 


1.82 


1.84 


1.90 


45.12 


1.880 






2.05 


1.98. 


1.84 


1.71 


1.61 


1.59 


1.59 


1.65 


1.71 


43.50 


1.813 






2.09 


2.04 


1.94 


1.84 


1.73 


1.71 


1.76 


1.87 


1.91 


44.35 


1.848 






2.12 


2.15 


2.10 


2.00 


1.89 


1.80 


1.76 


1.84 


«•93 


46.26 


1.928 






2.00 


2.04 


2.05 


2.00 


1.89 


1.80 


1.75 


1.72 


1.80 


46.38 


1.932 


# 18.0^ 




2.12 


2.12 


2.08 


2.00 


1.87. 


1.75 


1.67 


1.64 


1.69 


46.20 


1.925 


ff Perig. 21.0». C i ^Q^* 


22.0^ 


1.87 


1.87 


1.87 


1.88 


1.82 


1.68 


1.62 - 


1.59 


1.58 


42.97 


1.790 






2.0$ 


2.06 


2.09 


2.1 1 


2.09 


1.97 


1.79 


1.63 


1.56 


45.68 


1.903 






1.94 


2.00 


1.98 


1.99 


2.01 


2.00 


1.90 


1.80 


«•75 


44.81 


1.867 






18.46 


18.24 


17.95 


17.62 


17.26 


17.09 


17.23 


17.55 


17.85 


427.54 


17.814 






21.38 


21.51 


21.46 


21.21 


20.97 


20.62 


20.35 


20.17 


2a2i 


505.83 


21.076 






21.98 


21.66 


21.17 


20.67 


20.02 


19.47 


19.15 


19.29 


19.71 


493.66 


20.569 






61.82 


61.41 


60.58 


59.50 


58.25 


57.18 


56.73 


57.01 


57.77 


1427.03— 


—59.459 




«•994 


1.98 1 


1.954 


1.919 


1.879 


1.845 


1.830 


1.839 


1.864 


46.033— 


— I.918 
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Tabel |b- 









Andet 


Ferste 


Andet ^ ^"^"*- 


Datum. 


Ferste Heivande. 


Heivande. 


Lavvande. 


Lavvande. 


i Greenwich 
Middeliid. 




Tid. 


Stand. 


Tid. 


Stand. 


Tid. 


Stand. 


Tid. 


Stand. 


0vrp. 


nedre. 




t. 


m. 


t 


m. 


t. 


m. 


t. 


m. 


t. 


t. 


I 


5.7 


1.93 


17.6 


1-93 


9-9 


1.58 


— 


— 


2.4 


14.8 


2 


7.3 


1.80 


19.0 


1.63 


I.O 


1.45 


'3-5 


I.41 


3.2 


15.6 


3 


8.4 


1.86 


21. 1 


1-75 


1.5 


1.44 


14.3 


1.56 


4.0 


16.5 


4 


1 9.3 


1.89 


21.8 


. 1.68 


2.7 


1.48 


14.9 


1.52 


4.9 


17^ 


5 


las 

• 


1.90 


23.4 


1.87 


3.4 


1.44 


17.4 


1-55 


5.8 


18.3 


6 


12.5 


2.04 


— 


— 


5.0 


1.52 


18.6 


1.61 


6.7 


19.2 


7 


0.6 


2.04 


12.5 


2.18 


5.8 


1.65 


18.4 


1.67 


7.7 


2a2 


8 


1.6 


2.1? 


13.9 


2.21 


6.9 


1.62 


194 . 


1-75 


8.7 


21.2 


9 


2.8 


2.20 


15.0 


2.23 


8.0 


I.71 


20.5 


"•75 


9.6 


22.1 


lO 


3.7 


2.24 


16.3 


2.31 


9.0 


1.76 


21.2 


1.89 


10.5 


22.9 


II 


4.7 


2.37 


16.0 


2.48 


9.0 


2.10 


21.7 


2.06 


11.3 


23.7 


12 


4.6 


2.32 


17.3 


2.16 


10.0 


1.88 


21.6 


2.01 


12.0 


— 


13 


5-4 


2.48 


16.6 


2.24 


10.0 


2.12 


22.2 


2.01 


12.8 


0-4 


H 


5.1 


2.32 


17.3 


2.48 


9.0 


2.06 


22.4 


2.21 


13.4 


i.i 


15 ' 

1 


6.0 


2.43 


19.2 


2.14 


11.3 


2.07 


— 


— 


14.1 


1.8 


i6 


7.8 


2.20 


20.1 


2.19 


0.4 


1.98 


12.7 


1.98 


14.7 


2.4 


17 1 


8.0 


2.36 


18.5 


2.25 


0.7 


2.05 


11.8 


2.09 


15.4 


3.1 


i8 


7.4 


2.08 


22.1 


1.90 


0.5 


1.98 


13.2 


1.87 


16. 1 


3.8 


19 


10.2 


2.12 


23.4 


1.98 


3.0 


1.76 


15.2 


1.90 


16.9 


4.5 


20 


11. i 


1.99 


23.1 


1.94 


3.5 


1.87 


16.2 


1.80 


17.7 


5-3 


21 


11.7 


2.01 


— 


— 


4.4 


1.80 


18.5 


1.70 


18.6 


6.2 


22 


0.6 


1.97 


12.3 


2.12 


5.8 


1.67 


18.5 


1.64 


19.5 


7.1 


23 


1-5 


2.05 


13.5 


2.15 


6.0 


1.59 


18.9 


1.79 


2a 5 


8.0 


24 


1.9 


2.06 


14.3 


2.08 


7.1 


1.62 


20.1 


1.58 


21.4 


8.9 


25 


2.8 


1.99 


15.2 


2.09 


7.6 


1.62 


19.8 


1.69 


22.4 


9-9 


26 


3.7 


2.08 


15.9 


2.15 


8.7 


1.70 


21.0 


1.76 


23.3 


ia8 


27 


4.4 


2.15 


16.9 


2.05 


9.4 


»•75 


20.8 


1.73 


— 


11.8 


28 


4.5 


2.13 


15-3 


2.13 


9.4 


1.72 


22.2 


1.64 


0.2 


12.6 


29 


4.5 


2.02 


17.8 


1.89 


10.0 


1.56 


23.0 


1.58 


1.0 


13.5 


30 


6.5 


2.15 


18.2 


2.1 1 


10.5 


1.74 


23.8 


1.53 


1.9 


14.4 


31 


6.5 


2.13 


19-4 


2.01 


ii.i 


1.60 


* 




2.8 


15.2 
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Tabel !<>■ 





Ti 


d8forl0b 
















fra en ( 


!]lulmination af Maanen til 


















nsermeste 




Heivande — Lavvande. 












Heivand 


e. 


Lavvande. 














1 


t. 




« 

t. 


t. 














3.3 


2.8 


0.0 


7.5 


— 


-r 0.35 H- 0.35 — :— 






h* 14.7 = 1.92 






4*1 2.1 


3.4 




10.2 


10.3 


-r 0.48 -f 0.35 -r 0.39 4- 0.22 


h* 


5.3 = 1.83 








4A 1.6 


4.6 


1.5 


! 9.9 


10.3 


-r 0.19 4- 0.42 -r 0.30 -f 0.19 


h* 


5.6 = 1.84 


h" 18.0 = 1.67 






4.4 


4.4 


0.7 


10.2 


10.0 


-r 0.27 4- 0.41 -r 0.37 4- O.16 






h" 18.1 = 1.60 






4.7 


5.' 




10.0 


11.6 


-r 0.22 4- 0.46 "T 0.35 4- 0.32 












5.8 


— 




1 
10.7 


11.9 


■r 0.35 4- 0.52 — 0.43 — : — 












5.4 


4.8 




10.6 


10.7 


-^ 0.43 -. 


r 0.39 4- 0.53 -r 0.51 








• 




5.4 


5.2 




10.7 


10.7 


4- 0.45 -■ 


f- 0.50 4- 0.59 -r 0.46 












5.6 


5.4 




. 10.8 


10.9 


4- 0.45 - 


r 0.49 4- 0.52 -T 0.48 












5.6 


5.8 


;' »0.9 


10.7 


4- 0.49 -■ 


r 0.48 4- 0.55 -r 0.42 












5.8 


4.7 




10. 1 


10.4 


4- 0.48 - 


r 0.27 4- 0.38 -T 0.42 












4.9 2.1 


5.3 




10.3 


9.6 


4- 0.26 H 


r 0.44 4- 0.28 -r 0.15 






h* 14. 1 = 2.08 






5.0 0.8 


3.8 


2.0 


9.6 


9.4 


4- 0.47 -i 


r 0.36 4- 0.12 -r 0.23 


h* 


2.4 = 2.38 


h* 13.6 = 2.32 






4.0 


3.9 


1.4 


7.9 


9.0 


4- 0.31 -i 


r 0.26 4- 0.42 -r 0.27 


h' 


2.5 = 2.39 








4'2 I.I 


5.1 


1.5 


9.5 3.8 


«— 


4- 0.22 -i 


f- 0.36 4- 0.07 


h' 


3.3 =r 2.50 


h" 15.2 a 2.19 


1" 17.9 = 


2.12 


5.4 1.2 


5.4 


».5 


10.3 2.6 


10.3 2.5 


-r 0.16 4- 0.22 -r 0.22 4- 0.2I 


h' 


3.9= 2.1 1 


h" 15.9 = 2.IO 


1-17.3 = 


2.09 


4-9 0.6 


3.1 


1.3 


10.0 


8.7 


-r 0.14 4- 0.31 -f 0.27 4- 0.16 


h' 


4.4 = 2.25 


h" 16.0 = 2.33 






3.6 0.4 


6.0 


1.2 


9.1 2.9 


9.4 


-r 0.27 4- 0.10 -r 0.21 -4- 0.03 


h' 


5.0 =^ 2.10 


h" 16.5 = 1.91 


1- 19.0 =r 


1.87 


5.7 0.7 


6.5 




ia9 2.3 


10.7 


-r 0.14 4- 0.36 -r 0.22 4- 0.08 






h" 17.6 = 1.92 


1" 19.2 = 


1.88 


5.8 


5.4 


0.5 

r 


10.6 


10.9 


-r 0.1 1 4- 0.12 -r 0.19 4- 0.14 


h» 


5.8 =r I.9I 








5.5 


— 




10.7 


12.3 


-r 0.14 4- 0.21 -r 0.31 










• 


6.0 


5.2 




11.2 


11.4 


4- 0.27 -: 


- 0.30 4- 0.45 -r 0.48 












6.0 


5.5 




10.5 


10.9 


4- 0.41 -■ 


- 0.46 4- 0.56 -r 0.36 












5.4 


5.4 




10.6 


11.2 


4- 0.27 -i 


- 0.44 4- 0.46 -r 0.50 












5.4 


5.3 


1 


> 10.2 

1 


9.9 


4- 0.41 -i 


r 0.37 4- 0.47 -r- 0.40 












5.3 


5.1 




10.3 


10.2 


+ 0.39 - 


r 0.38 4- 0.45 -r 0.39 












5.1 


5.1 




10. 1 


9.0 


+ 0.39 -i 


r 0.40 4- 0.30 -r 0.32 












4.3 


2.7 




9.2 


9.6 


4- 0.40 -■ 


r -0.41 4- 0.41 -r 0.49 












3'S 2.0 


4.3 


1.8 


9.0 


9.5 2.7 


4- 0.38 -i 


r 0.46 4- 0.33 -f 0.31 


h* 


3.0 = 2.03 


h" 15.3 = 1.87 


1- 16.2 = 


1.86 


4.6 2.1 


3.8 


1.6 


8.6 


9.4 


4- 0.57 - 


r 0.41 4- 0.37 -r 0.58 


h' 


4.0 = 2.04 


h" 16.0 = 2.06 






3.7 2.7 


4.2 


0.9 


8.3 


— 1.9 


4- 0.60 -i 


r 0.53 4- 0.41 


h* 


5-5 = 2.13 


h* 16. 1 = 2.00 


1" I7.I « 


1.98 




Hovedsum 41.22 












Antal 118 
























Midd«*I 0.349 













8 



20 



Tabei 11. 



1878, Middag. 



ordnet eftet © Titaier regnet 

Midnat. 



1 

■ 


0»- 


!*• 


2*- 


3* 


4' 


5*- 


6*- 


7*- 


8*- 


9*- 


10*- 


11»- 

• 


'"11. 
12*- 


13*- 


14t. 




m. 


m. 


m. 


m. 


». 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


I 


1.76 


1.87 


I.9I 


1.90 


1.80 


1.67 


1.59 


1-59 


1.62 


1.70 


1.82 


I.9I 


1.91 


1.92 


1.92 


2 


1.72 


I.81 


1.80 


1.80 


1.75 


1.65 


1.52 


1.48 


1.44 


1.42 


1.41 


1.50 


1.58 


1.62 


1.63 


3 


I.71 


I.81 


1.84 


1.84 


1.86 


1.84 


1.72 


1.63 


1.59 


1.58 


1.57 


1.58 


1.63 


1.67 


1.67 


4 


1.70 


1.75 


1.80 


1.87 


1.89 


1.87 


1.75 


1.66 


1.59 


1.54 


1.52 


1.56 


1.59 


1.60 


1.60 


5 


1.63 


1.67 


1.73 


1.84 


1.90 


1.90 


1.83 


1-75 


1.67 


1.59 


1.56 


1.56 


1.56 


1.56 


1.62 


6 


1.63 


1.68 


1.76 


1.89 


2.01 


2.02 


2.01 


1.94 


1.80 


1.67 


1.62 


1.62 


1.62 


1.62 


1.67 


7 


1.70 


1.79 


1.90 


2.05 


2.16 


2.16 


2.07 


1.94 


1.80 


1.70 


1.67 


1.67 


I.71 


1.75 


1.84 


8 


1.74 


1.81 


1.92 


2.07 


2.17 


2.20 


2.15 


2.03 


1.90 


1.80 


1.75 


1.75 


1.80 


1.83 


1.87 


9 


1.84 


1.90 


2.00 


2.1 1 


2.20 


2.23 


2.19 


2.09 


1.97 


1.84 


«.77 


1.77 


1.82 


1.88 


1.97 


lO 


1.89 


1.98 


2.04 


2.13 


2.24 


2.30 


2.28 


2.18 


2.05 


1.94 


1.89 


1.90 


1.98 


2.06 


2.09 


II 


2.28 


2.36 


2.41 


2.45 


2.48 


2.44 


2.35 


2.24 


2.15 


2.07 


2.07 


2.II 


2.19 


2.23 


2.25 


12 

13 
14 


1.98 


2.0$ 


2.08 


2.08 


2.12 


2.16 


2.16 


2.10 


2.04 


2.02 


2.01 


2.05 


2.16 


2.24 


2.37 


2.31 


2.31 


2.24 


2.24 


2.24 


2.18 


2.10 


2.05 


2.04 


2.04 


2.06 


2.17 


2.20 


2.36 


2.36 


15 


2.44 


2.47 


2.48 


2.48 


2.44 


2.40 


2.28 


2.23 


2.21 


2.21 
1.98 


2.24 


2.3z 


2.44 


2.48 


2^7 


i6 


2.19 


2.16 


2.13 


2.12 


2.13 


2.1 1 


2.05 


2.01 


2.00 


1.98 


2.02 


2.08 


2.1 1 


2.09 


n 


2.06 


2.09 


2.08 


2.09 


2.16 


2.19 


2.16 


2.12 


2.08 


2.05 


2.04 


2.09 


2.17 


2.24 


2.24 


i8 


2.33 


2.3 r 


2.27 


2.24 


2.16 


2.05 


1.94 


1.90 


1.89 


1.87 


1.93 


2.01 


2.09 


2.10 


2.09 


19 


I.91 


1.87 


1.87 


1.88 


1.90 


1.89 


1.89 


1.86 


1.86 


1.79 


1.76 


1.80 


1.87 


1.90 


1.94 


20 


I.9I 


1.90 


1.89 


1.90 


1.93 


1.94 


1.97 


1.96 


1.94 


1.90 


1.87 


1.88 


1.90 


1.91 


1.90 


21 


1.83 


1.84 


1.86 


1.90 


1.94 


1.94 


1.94 


1.94 


1.89 


1.84 


1.80 


1.80 


1.83 


1.85 


1.86 


22 


1.70 


1.70 


1.76 


1.87 


1-94 


1.96 


1.98 


1.93 


1.83 


1.71 


1.67 


1.67 


1.70 


1.75 


1.84 


23 


1.67 


1-73 


1.84 


1.94 


2.04 


2.05 


2.02 


1.94 


1.80 


1.66 


1.59 


1.62 


1.67 


1.72 


1.83 


24 


1.82 


1.84 


1.90 


1.98 


2.01 


2.06 


2.01 


1.90 


1.77 


1.66 


1.62 


1.62 


1.67 


1.70 


1.77 


25 


1.65 

1 


1.71 
1.94 


1.81 


1.89 


1.98 


1.99 


1.94 


1.86 


1.71 


1.63 


1.63 


1.69 


1.74 


1.75 


1.85 


26 


I.91 


1.94 


2.01 


2.06 


2.06 


1.99 


.1.90 


1.80 


1.71 


1.70 


1-75 


1.84 


1.94 


1.98 


27 


j 1-99 


2.03 


2.06 


2.10 


2.13 


2.12 


2.02 


1.90 


1.80 


1-75 


1.75 


1.84 


1.90 


1.96 


1.98 


28 


,1 1-97 


2.04 


2.05 


2.12 


2.12 


2.04 


1.89 


1.79 


1.72 


«.74 


1.83 


1.94 


2.02 


2.09 


2.12 


29 


1 2.00 


2.04 


2.02 


2.02 


1.98 


1.83 


1.66 


1.58 


1.56 


1.56 


1:63 


1.74 


1.84 


1.87 


1.87 


30 


, 1.86 


2.00 


2.03 


2.05 


2.14 


2.12 


1,94 


1.79 


1.74 


».74 


1.79 


1.87 


1.98 


2.05 


2.06 


31 


1.90 

1 


2.02 


2.12 


2.12 


2.11 


2.00 


1.80 


1.63 


1.60 


1.62 


I.71 


1.84 


1.94 


2.00 


1.98 


.-,0 


' .7.3« 


18.07 


18.70 


19.50 


19.98 


19.84 


19. II 


18.29 


17.43 


16.78 


16.58 


16.82 


17.20 


17.51 


17.88 


• 

e 

9 


11—20 


1 19^1 


19.52 


19.45 


19.48 


19.56 


19.36 


18.90 


18.47 


18.21 


17.93 


17.96 


18.45 


19.10 


«9.57 


19.71 


21—31 


' 20.30 

1 


20.89 


21.39 


22.00 


22.45 


22.17 


21.19 


2a 16 


19.22 


18.62 


18.72 


19.38 


20.11 


2a68 


21.14 


Qu 


I— 31 


57.03 

1 


58.48 


59.54 


60.98 


61.99 


61.37 


59.20 


56.92 


54.86 


53.33 


53.26 


54.65 


56.43 


57.76 


58.73 


ü 


liddel 


'1.901 


1-949 


1.984 


2.033 


2.066 


2.046 


1.973 


1.897 


1.829 


1.778 


1.775 


1.822 


1.88 1 


1.925 


1.958 
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Oscarsborg i August 1878. 

fra $ evre Culmination. 



Tabel II 







i 










■ 


# 










16*- 


16*- 


17t. 


18»- 


19* 


20*- 


21*- 


22« 


23»- 


24* 


^ 0vre 
Gulmin. 


Anmeerkninger. 




m. 


in. 


m. 


m. 


IB. 


m. 


Ol. 


m. 


m. 


m. 


t. 






1.92 


1.87 


1.72 


1.63 


1.55 


".49 


1.48 


"•45 


1.52 


1.63 


2.4 


C i Mqy. 12.9t. 




1.63 


1.63 


»•S9 


«•55 


1.52 


1.50 


".47 


M7 


"•57 


— 


3.2 






1.67 


I.7I 


1.75 


1.74 


1.67 


1.62 


"57 


1.48 


1.48 


M9 


4.0 






1.62 


1.67 


1.68 


1.66 


1.62 


I.61 


1.51 


1.44 


".44 


"•55 


4.9 






I.71 


1.83 


1.87 


1.87 


1.86 


"•74 


1.62 


"•55 


1.52 


1.56 


5.8 


» "•3*- 




I.81 


1.94 


2.02 


2.04 


1.94 


1.86 


1.71 


1.65 


1.65 


1.66 


6.7 






1.97 


2.05 


2.09 


2.12 


2.04 


1.89 


".75 


1.65 


1.63 


1.67 


7.7 


C 23.0*. 8.: 27« 2o'4, 




1.98 


2.04 


2.16 


2.19 


2.1 1 


1.98 


1.87 


"•75 


1.71 


1.74 


8.7 






2.00 


2.12 


2.20 


2.24 


2.16 


2.04 


1.92 


1.81 


"•77 


1.83 


9.6 • 






2.17 


2.28 


2.36 


2.36 


2.30 


2.20 


2.12 


2.1 1 


2.12 


2.20 


10.5 






2.28 


2.31 


2.3" 


2i20 


2.05 


".97 


1.89 


1.88 


1.91 


— 


11.3 






2.38 


2.44 


2.48 


2.44 


2.30 


2.r8 


2.15 


2.15 


2.16 


2.23 


12.0 


® "2.3*- 


m 


2.32 


2.32 


2.29 


2.19 


2.09 


2.06 


2.06 


2.1 1 


2.31 


«•35 


12.8 






2.44 


2.43 


2.39 


2.24 


2.14 


2.09 


2.06 


2.08 

• 


2.10 


2.16 


"3.4 


C i -3Eqv. 4-5*' 




2.II 


2.17 


2.20 


2.12 


2.04 


2.00 


1.98 


1.98 


2.00 


.^^ 


14-1 


(C Apog. 15.0^ 




2.27 


2.33 


2.36 


2.28 


2.19 


2.11 


2.09 


2.11 


2«I9 


2.26 


»4-7 






2.08 


2.05 


2.00 


1.94 


1.90 


1.87 


1.87 


1.87 


1.89 


1.91 


"54 






2.01 


2.08 


2.12 


2.10 


2.05 


1.98 


1.90 


1.90 


1.90 


— 


16.1 






1.90 


1.94 


1.98 


1.99 


1.98 


"•93 


1.86 


1.82 


1.80 


1.80 


16.9 


(^ 16. i*^ 




1.90 


1.98 


2.01 


2.02 


1.98 


1.90 


1.80 


1.71 


1.70 


1.70 


"7.7 






1.97 


2«05 


2.10 


J.09 


2jOO 


"-87 


".73 


1.66 


1.64 


1.64 


18.6 


C I4-5*' N. 27» i9'.i. 




1.95 


2.09 


2.16 


2.16 


2.07 


1.96 


1.86 


1.80 


"•77 


1.80 


19.5 






1.90 


2.01 


2.09 


2.05 


1.98 


lA^ 


1.71 


1.61 


"•59 


"•59 


2a 5 






».95 


2.04 


2.09 


2.04 


1.94 


1.84 


"73 


1.71 


1.76 


1.87 


21.4 






2.05 


2.12 


2.15 


2.10 


2.00 


1.89 


1.80 


1.76 


1.84 


"•93 


22.4 






2.00 


2.04 


2.05 


2.00 


1.89 


1.80 


»•75 


1.72 


1.80 


1.90 


»3-3 


# i&ot. 




2.12 


2.08 


2.00 


1.87 


"•75 


1.67 


1.64 


1.69 


1.83 


1.90 


0.2 


^ Perig. 21.0^ C i MqY. 


22.0*' 


1.87 


1.88 


1.82 


1.68 


1.62 


"•59 


1.58 


1.61 


1.67 


— 


i.i 






2.09 


2.1 1 


2.09 


1.97 


1.79 


1.63 


1.56 


"•54 


1.63 


1.80 


1.9 






1.99 


2.01 


2.00 


1.90 


1.80 


"•75 


1.72 


"•73 


ii8i 


"•93 


2.8 






18.48 


19.14 


19.44 


19.40 


18.77 


"7^93 


17.02 


16.36 


164.1 


"5-33 








19.79 


2ao7 


2ai3 


19.50 


18.74 


18.19 


17.86 


17.90 


18.16 


12.73 






• 


21.79 


2241 


22.56 


21^ 


2a82 


"9-74 


18.88 


18.54 


19.04 


18.06 








6ao6 


61.62 


62.13 


6a78 


58.33 


55.86 


53.76 


52.80 


53.6" 


46.12 


Midd^l. 




2.CX>2 


2.054 


2.071 


2.026 


1.944 


1.862 


1.792 


1.760 


1.787 


1.845 


1.918 
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Den maanedli^e og aar- 



ordnet efter 



1872 


0* 


1* 


2»- 


3* 


4*- 


5* 


6* 


7t. 


8*- 


9*- 


10*- 


11* 


Janaar . . . 
Februar . . . 


m. 
0.702 


m. 
0.730 


m. 
0.756 


m. 
0.756 


m. 
0.753 


m. 
0.749 


m. 
0.727 


m. 
0.702 


m. 
0.681 


ni. 
0.658 


m. 
0.651 


m. 
0.663 


Maris .... 


0.730 


0.736 


0.788 


0.782 


0.765 


0.733 


0.694 


0.663 


a645 


0.643 


0.651 


0.672 


April .... 


0.666 


0.689 


0.702 


• 

0.719 


0.716 


0.703 


0.671 


0.644 


0.627 


0.628 


0.637 


a656 


Mai .... 


0.892 


0.918 


0.927 


0.927 


0.907 


a886 


0.860 


0.840 


0.826 


0.833 


0.861 


0.890 


Jani .... 


0.799 


0.819 


0.835 


a842 


0.856 


0.843 


0.835 


0.822 


0.806 


0.807 


0.815 


0.832 


Juli .... 


0-937 


0.954 


0.971 


0.978 


0.980 


0.965 


0.949 


0.938 


0.938 


0.944 


0.965 


a966 


August . . . 


0.899 


0.925 


0.946 


0.975 


0.983 


0.980 


0.964 


0.936 


0.919 


0.908 


0.908 


a9i6 


September . . 


I.I23 


I.150 


I.165 


1.171 


I.166 


1.146 


I.I20 


1.092 


1.078 


1.078 


1.094 


1.120 


Oktober . . . 


1.074 


1.092 


1.097 


1.099 


1.089 


1.079 


1.046 


I.OI6 


1.009 


1.008 


1.026 


1.058 


November . . 


' — 


— 


— 




— 


— 


— 


- 


— 


— 


— 


— 


December . . 


0.766 


0.784 


0.792 


0.795 


0.798 


0.793 


0.780 


0.762 


0.748 


0.746 


0.751 


a762 


Middel . . . 


0.859 


0.882 


a898 


0.904 


0.901 


0.888 


a865 


a842 


0.828 


0.825 


0.836 


0.854 


Forskjel . . . 


-f I 


+ 24 


4- 44 


4- 46 


+ 43 


+ 30 


+ 7 


-f 16 


-^3o 


-r33 


-r22 


•f 4 



4 daglige Observationer Kl. o, 6, 12 



lige ICiddelvandstäEd, 

Timer (Solbelgen). 
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Tabel III. 



12» 


13*^ 


14t 


15*- 


16*- 


17t. 


IS«- 


19*- 


20»- 


21*- 


22»- 


23»- 


Middel. 


m. 

a685 


m 
0.706 


m. 

0-735 


m. 
0.738 


m. 
0.746 


m. 
0.726 


n. 

a699 


m. 

a682 


m. 
0.673 


m. 

a65o 


m. 
0.649 


m. 
0.678 


m. 
0.704 


a668 


0.727 


0.743 


0.750 


0.744 


0.722 


0.659 


0.666 


0.651 


0.655 


a668 


0.685 


0.704 


0.679 


0.705 


0.715 


0.707 


0.694 


0.675 


0.648 


0.636 


0.606 


a6o9 


a62i 


0.639 


a666 


aSSs 


0.930 


0.930 


0.916 


a89o 


0.862 


0.825 


0.768 


0.723 


0.727 


0.783 

• 


0.853 


a86i 


0.852 


0.874 


0.882 


a88i 


0.867 


a844 


0.823 


0.797 


0.777 


a766 


0.770 


0.783 


0.826 


0.979 


0.989 


0.995 


0.992 


0.976 


0.952 


0.917 


0.909 


a898 


0.905 


a9i2 


0.933 


0.952 


0.929 


0.944 


0.964 


0.975 


a972 


• 0.959 


0.939 


0.907 


a889 


0.887 


0.868 


0.874 


0.932 


1.149 


I-I73 


1.186 


1.180 


1.158 


1.124 


1.089 


1.053 


1.025 


1.020 


1.036 


1.072 


1.115 


1.085 


I.IOO 


I.IOI 


1.082 


1.069 


1.053 


1.027 


1.000 


a992 


0.999 


1.016 


1.04 1 

• 


1.052 


a78i 


0.805 


0.808 


a792 


0.761 


0.752 


0.754 


0.746 


0.736 


0.732 


0.744 


0.747 


a768 


0.869 


0.895 


a9o6 


a90i 


a888 


a867 


a842 


0.816 


0.797 


0.795 


0.807 


0.831 


0.858 


-h II 


+ 37 


4-48 


+ 43 


+ 30 


+ 9 


-r 16 


^42 


4^61 


■f 63 


■^5I 


■f27 





m. 



og 18 i Middel . . . 0.859. 
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Den maanedlige og aar- 



ordnet efter 



1873 


0^ 


1* 


2»- 


3»- 


4* 


5*- 


6*- 


7^ 


8*- 


9*. 

• 


10' 


11* 


Januar . . . 


n. 
I.103 


m. 
I.138 


m. 
I.160 


m. 

I-I73 


m. 
I.162 


1.147 


m. 
I.130 


m. 
I.I09 


n. 
1.086 


m. 
1.059 


m. 
1.048 


m. 
1.059 


Febraar . . . 

1 


0.705 


0.731 


0.750 


0.756 


0.752 


0.724 


0.691 


0.667 


0.643 


0.632 


0.640 


0.666 


Marts .... 


0496 


0.518 


0.548 


0.574 


0.590 


0.572 


0.546 


0.526 


0.503 


0.481 


0.482 


0.501 


April .... 


0.578 


a6o3 


0.615 


a6i7 


0.605 


0.585 


0.557 


0.529 


0.523 


0.524 


0.531 


0.553 


Mai 


0.396 


0.415 


Ow^6 


0.425 


0.420 


a40o 


0.365 


0.340 


0.332 


0.336 


0.346 


0.360 


Jani .... 


asio 


0.531 


0.545 


0.541 


0.539 


0.541 


0.536 


0.528 


0.520 


0.516 


0.522 


0.529 


JuH .... 


0.681 


0.703 


0.717 


0.724 


0.735 


0.744 


0.733 


0.715 


0.703 


a698 


0.698 


0.706 


Augrast . . . 


0.859 


0.875 


0.899 


0.921 


0.926 


0.913 


0.89 X 


a868 


0.856 


0.846 


0.837 


a828 


September . . 


i.iii 


1.130 


1.142 


1.138 


1.133 


1.117 


1.088 


1.059 


1.050 


1.060 


1.078 


1.112 


Oktober ... 


1.218 


1.262 


1.294 


1.226 


1.220 


1.164 


I.II5 


1.074 


1.054 


1.06 1 


1.087 


1.128 


November . . 


0.969 


1.018 


1.019 


1.011 


0.997 


0.983 


0.957 


0.933 


a926 


0.932 


0.942 


a968 


December . . 


1.132 


1.168 


1.181 


1.164 


1.123 


1.086 


1.036 


0.984 


0.950 


0.958 


0.986 


1.026 


Middel . . . 


0.813 


0.841 


a858 


0.856 


0.850 


0.831 


0.804 


0.778 


0.762 


0.759 


0.766 


0.786 


Forskjel . . . 


+ 7 


+ 35 


+ 5» 


+ 50 


+ 44 


+ 25 


-r 2 


T-28 


-^44 


-f47 


-^40 


^20 



4 daglige Observationer Kl. o, 6, 12 



lige MiddelvandsLland» 

Timer (Solbetlgen). 
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Tabel III, 



12*- 


13»- 


14». 


15» 


16* 


17»- 


18*- 


i^t 


20»- 


21»- 


22» 


23* 


Middel. 


m. 
1.082 


1.118 


m. 
1.149 


m. 
I.168 


m. 
I.I70 


m. 
1.163 


1.149 


1.137 


m. 
1.102 


Bl. 
1.086 


1.074 


1.078 


m. 
I.II8 


0.699 


0-723 


0.747 


0.758 


0^759 


0.743 


a73o 


a685 


0.673 


* 

0.656 


0.660 


0.681 


0^703 


0.518 


0.535 


a56o 


a586 


0.600 


0.583 


0.558 


0.530 


0.503 


0.473 


0.459 


0.47« 


0.530 


0.570 


0.583 


0.590 


0.589 


0.585 


0.567 


0.539 


O.H5 


0.503 


0.494 


0.504 


0.520 


0.557 


0.381 


0.400 


0.409 


0-404 


0.397 


0.379 


0.350 


0.333 


a3ii 


* 0.337 


0L336 


0.371 


0.373 


0.533 


0.535 


0.53a 


0.531 


0.533 


0.507 


0494 


OJ^79 


0.478 


0484 


0494 


a5i2 


0.5 «9 


0.717 


0.730 


0.730 


0.730 


0.716 


0.709 


0.703 


a684 


0.665 


0.655 


0.653 


0.664 


0.704 


OÄ44 


0.863 


0.889 


0.896 

• 


0.901 


a9oi 


0.898 


0.881 


0.863 


0.851 


0.854 


0.857 


a876 


1.141 


1.167 


1.173 


1.139 


1.1 30 


1.091 


1.059 


1.030 


1.019 


1.033 


1.043 


1.077 


1.096 


1.166 


i.ao5 


1.329 


1.836 


1.305 


1.174 


1.144 


1.113 


1.098 


1.097 


1.113 


1.147 


1.159 


0.991 


1.006 


0.998 


o.9«3 


0.973 


0.960 


0.945 


0.934 


a9i3 


0*930 


0.955 


0.970 


0.967 


1.07 1 


1.102 


I.IIO 


1.105 


1.093 


1.065 


ix>36 


1.030 


1.011 


1.019 


1.045 


1.083 


imSs 


a8o9 


a83i 


oA»3 


0.843 


Ä837 


0.830 


o»8oo 


0.776 


a76i 


0.758 


0.776 


a786 


0.806 


+ 3 


+ «5 


+ 37 


•+•36 


+ 3' 


-H 14 


+ 6 


-5- 30 


^45 


-f48 


+ 40 


^20 





m. 



og iS i Middel . . . 0.806. 
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26 



Den maanedlig'e og aar- 



ordnet efter 



1874 


0»- 


!♦• 


V' 


3* 


4»^ 


5*- 


6»- 


7»- 


8*- 


9* 


10»^ 


11» 


Januar . • . 


n. 
a669 


zu. 

a682 


m. 
0.702 


Ol. 

a728 


m. 
0.735 


a722 


0.693 


m. 
a652 


m 

a6i5 


0.606 


a6i2 


m. 

a625 


Februar . . . 


ai99 


0.230 


• 

0.251 


0.261 


0.250 


0.233 


a2ii 


ai85 


0.116 


ai6o 


ai62 


0.182 


Maris. . . . 


ai65 


0.193 


o;222 


0.243 


0.256 


a2i5 


0.174 


ai32 


aii6 


0.121 


0.137 


ai64 


April .... 


a82o 


0.851 


a872 


a872 


0.861 


a832 


a8o4 


a762 


0.731 


0.729 


0.739 


0.767 


Mai .... 


OwSso 


0.857 


0.854 


• 

0.846 


0.830 


a8i2 


a8oo 


0.797 


0.797 


0.81 1 


0.825 


a836 


Jnni .... 


a900 


0.877 


0.877 


0.872 


a869 


a88o 


a9ii 


a929 


a922 


0.908 


CX909 


0.897 


Juli .... 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


^ 


— 


— 


— 


— 


— 


Angast . . . 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


» 


— 


•September . . 


— 


— 


— 


— 


— 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


Oktober . . . 


— 


— 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


November . . 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


_ • 


— 


— 


December . . 


— 


— 


— 


— 




^ 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


Middel . . . 


a6oi 


a6x5 


0.629 


0.637 


0.630 


a6i6 


0.599 


0.576 


0.558 


0.556 


0.564 


0.579 


Forskjel . . . 


+ 12 


-f 26 


4-40 


+48 


+ 41 


+ 27 


-f 10 


-f 13 


•^31 


^33 


-5-25 


-r 10 
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Tabel III, 
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Timer (Solbolgen). 



12* 


13* 


141. 


15*- 


16* 


171. 


18»- 


19*^ 


20*- 


21» 


22*^ 


23*- 


Middel. 


m. 
0.663 

a2i8 
aiQO 
0.808 
0.847 
0.879 

* 


m. 
0.691 

0.244 

a2QO 

0.826 
0.850 
a862 


in. 
0.703 

0.248 

0.204 

0.824 

0.852 

0.854 


m. 
0.71 1 

0.247 

0.214 

0.820 

0.849 

0.844 


m. 
0.704 

0.229 

0.219 

0.809 

0.833 
0.837 


m. 
0.692 

0.199 
0.207 

0.798 
0.803 

0.829 

__ • 


m. 
0.656 

0.175 

ai8i 
0.794 
0.803 
0.821 


m. 
0.624 

0.151 

0.145 

0,778 

0.779 

a836 


m. 
0.613 

0.129 

0.II7 

0.771 

0.774 
0.863 


m. 
0^20 

0.119 

aii3 

0.779 
0.774 

0.885 


m. 
0.621 

ai32 
0.122 
0.790 
0.800 

0.895 


m. 
0.639 

0.148 

ai6i 
0.782 
0.820 
a89i 


m. 
a666 

0.197 
0.175 
0.801 
0.821 
0.877 


0.601 


0.612 


0.614 


0.614 


0.605 


0.588 


0.572 


0.552 


0.545 


0.548 


0.560 


0.574 


0.589 


+ ia 


-f-aj 


+ »s 


+ 25 


•f 16 


^«7 


^17 


^37 


-^44 


-f4i 


•r 29 


■MS 
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TabeJ III. 



Den maanedlige og aar- 



ordnet efter 



1875 


0«-' 


!*• 


2*- 


3* 


4*- 


5*^ 


6»^ 


7*- 


8»- 


9*- 


10*- 


11*- 


Januar . . . 
Februar . . . 


— 







— 











— 


— 


— 


— 


Martft .... 


— 








— 





— 





— 


— 


— 


• 


— 


April .... 


— 








— 





— 


• 


— 


— 


— 


— 


— 


Mai .... 


m. 
0.864 


IQ. 
0.895 


m. 
0.859 


m. 
0.877 


m. 
0.858 


0.831 


m. 
0.805 


m. 
0.798 


m. 
0.801 


m. 
0.815 


n. 
0.844 


0.869 


Juni .... 


0.966 


0.984 


1.004 


1.008 


1.003 


0.998 


0.988 


0.974 


0.960 


0.961 


0.970 


0.978 


Juli .... 


0.863 


0.885 


0.906 


0.922 


0.928 


0.917 


a902 


a89i 


0.882 


0.875 


0.864 


0.860 


August . . . 

m 


0-937 


1.007 


1.026 


X.034 


I.04I 


1.035 


1.009 


0.963 


0.932 


0.932 


0.942 


0.962 


September . . 


1.077 


I.O6I 


1.089 


1.095 


I.184 


1.067 


1.035 


I.OIO 


0.996 


0.987 


0.991 


1.004 


Oktober . . . 


a8o6 


0.843 


0.859 


0.856 


0.842 


0.807 


a762 


0.726 


0.696 


0.683 


0.685 


a7i6 


November . . 


0-705 


0.719 


0.740 


0.747 


0.740 


0.721 


• 
0.700 


0.679 


0.657 


0.656 


0.679 


0.705 


December . . 


0.920 


0.921 


0.921 


0.929 


0.929 


0.925 


0.9x6 


0.91 1 


0.905 


0.906 


0.916 


0.931 


Widdel . . . 


0.885 


0.914 


0.926 


0.934 


0.928 


0.912 


0.890 


a869 


0.8S4 


0.852 


0.861 


a878 


Forskjel . . . 


-r 6 


+ «3 


+ 35 


+ 44 


+ 37 


+ ai 


-r I 


+ 22 


+ 37 


+ 39 


•+ 30 


+ «3 
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Tabei lil 



la»- 


13* 


14t. 


15»- 


16*- 


17 t. 


18*- 


19»- 


20»- 


21*- 


aa^- 


23»- 


Middel. 


1 1 1 1 a«: 


im. 
0.903 


1 

1 1 1 1 fl| 


IN. 
0.889 


0.873 


m. 
0.845 


a8o6 


0.774 


m. 
0.760 


1 

1 1 1 1 «f 


n. 
0.789 


0.828 


m. 
0.839 


a982 


0^993 


1.009 


I.OI5 


1.008 


0.993 


0.977 


0.960 


0.945 


0.936 


0.946 


0.958 


a98o 


a866 


a88o 


0.895 


0.909 


a9ii 


a9i6 


0.907 


0.893 


0.873 


0.856 


0.855 


0.862 


0.888 


a989 


1.018 


1.037 


1.034 


1.019 


1.007 


0.990 


0.967 


0.927 


0.916 


0.925 


0.944 


0.983 


1.025 


1.053 


1.076 


1.089 


1.073 


1.039 


0.995 


0.957 


0.928 


0.922 


0.939 


0.974 


1.021 


0.755 


0.795 


0.816 


0.820 


0.806 


0.783 


0.746 


0.728 


0.724 


0.729 


0.732 


0.755 


a77o 


0.730 


0.749 


0.768 


a786 


0.783 


0.751 


0.7 18 


0.705 


0.707 


0.705 


0.704 


0.708 


0.719 


0.953 


0.964 


a96i 


0.9$« 


0.947 


0.932 


0.910 


0.891 


0.890 


0.901 


a9io 


0.916 


0.923 


0.899 


0.919 


0.933 


0.937 


a928 


0.908 


0.881 


0.859 


a844 


0.844 


0.850 


a868 


a89i 


•f 8 


+ 28 


+ 42 


•f 46 


+ 37 


+ 17 


-T 10 


•f3« 


-^47 


^47 


•s-41 


■f23 
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Den maanedlige og aar- 



ordnet efter 



1876 


0* 


1» 


2* 


3«- 


41. 


5«- 


6»- 


7»- 


8*- 


9*- 


10» 


11* 


Januar . . . 


m. 
0.806 


m. 
0.818 


0.830 


m. 
0.835 


m. 
0.833 


m. 
0.808 


m. 
0.784 


m. 
0.773 


m. 
0.768 


m. 

a76i 


m. 
0.758 


m. 
0.764 


Februar . . . 


0.619 


0.655 


0.689 


0.705 


0.713 


0.710 


0.694 


a668 

• 


0.636 


a62i 


0.595 


0.633 


Marts .... 


0.818 


0.846 


0.875 


a890 


0.889 


a87i 


0.843 


0.818 


0.795 


0.783 


0.779 


0.785 


April .... 


0.721 


0.754 


0.764 


a77o 


0.752 


0.732 


0.707 


a69i 


0.689 


a696 


a7o8 


a726 


Mai .... 


a629 


0.644 


a646 


0.647 


0.646 


0.628 


0.614 


0.604 


0.600 


a6o3 


Oi^II 


0.630 


Juni .... 


0.853 


0.871 


a878 


0.893 


a887 


0.856 


a827 


a8o4 


0.799 


a8io 


0.829 


0.853 


Juli .... 


0.964 


1.003 


1.028 


1.044 


1.049 


1.042 


1.027 


IW004 


0.991 


0.981 


0.980 


0.990 


Auf^ust . . . 


0.961 


0.998 


I-037 


1.05 1 


1.049 


1-035 


1.005 


0.970 


0.943 


0.941 


0.953 


0.972 


September . . 


0.962 


a992 


1.020 


1.039 


1.041 


1.027 


0.995 


0.956 


0.929 


0.920 


0.928 


0.951 


Oktober . . . 


0.928 


a928 


a92i 


0.900 


a88i 


0.854 


0.819 


a788 


0.776 


0.787 


0.821 


a86i 


November . . 


0.609 


0.635 


0.636 


0.628 


0.61 1 


0.580 


0.548 


0.533 


0.536 


0.558 


0.587 


0.622 


December . . 


0.493 


0.503 


0.525 


0.548 


0.568 


0.573 


0.570 


0.560 


0.540 


0.519 


0.501 


0.495 


Middel . . . 


aySo 


0.804 


0.821 


0.829 


0.8J7 


0.810 


a786 


0.764 


0.742 


0.748 


0.754 


0.774 


Forskjel . . . 


+ 


+ »4 


+ 41 


-»- 49 


+ 47 


4. 30 


4- 6 


-r 16 


-^38 


-^32 


-S-26 


-f 6 
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Tabei III. 



12» 


13»^ 

m. 
0.797 


14*- 

m. 

a8o8 


15«- 

m. 

a8i9 


16»- 

m. 

a829 


17t. 

m. 
0.820 


18*- 

m. 

a8o6 


19»- 

m. 

a8o6 


20 •• 


21» 


22«- 


23' 


Middel. 


m. 
0.781 


m. 
0.795 


m. 
0.784 


m. 
0.779 


m. 
0.787 


m. 
0.798 


a640 


0.649 


a66o 


0.679 


0.685 


0.685 


a665 


0.633 


0.603 


0.581 


a568 


0.569 


a648 


0.794 


0.826 


0.859 


a88o 


a885 


0.867 


a836 


0.798 


0.779 


0.784 


0.796 


0.819 


0.830 


0.746 


0.763 


a768 


0.759 


a728 


a7o8 


a682 


. 0.650 


0.634 


a644 


a666 


a694 


0.715 


0.645 


0.647 


0.641 


0.636 


a627 


0.604 


0.576 


0.556 


0.555 


0.564 


a586 


0.614 


a6i5 


0.871 


0.879 


a888 


a885 


0.870 


0.842 


a8ii 


a786 


0.774 


0.777 


0,800 


a828 


0.840 


1.010 


1.039 


1.060 


1.066 


1.060 


1.043 


1.012 


0.972 


0.951 


0.941 


0.943 


0.963 


1.007 


0.990 


1.013 


1.027 


I-033 


1.021 


1.003 


0.984 


0.955 


0.925 


0.908 


0.912 


0.933 


a98o 


0.972 


a998 


1.008 


1.004 


0.991 


0.967 


0.936 


0.892 


0.861 


0.858 


0.873 


« 

0.902 


0.959 


a899 


a92o 


0.929 


0.923 


0.901 


0.866 


0.828 


0.799 


a789 


0.802 


0.836 


a88i 


a86o 


a648 


0.661 


0.657 


0.633 

• 


0.598 


0.562 


0.532 


0.506 • 


0.496 


0.504 


0.530 


0.564 


0.582 


0-503 


0.516 


0.532 


0.536 


0.535 


0.533 


0.529 


0.523 


a520 


0.511 


0.505 


0.500 


0.527 


0.792 


a8o9 


a820 


a82i 


a8ii 


0.792 


0.766 


0.740 


0.724 


0.722 


0.733 


0-75S 


0.780 


4- 12 


4- 29 


4-40 


4-41 


+ 31 


+ 12 

* 


^ 14 


-5- 40 


4.56 


-5-58 


•f47 


■5- »5 

• 





m. 
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32 



Den maansdlige og aar- 



ordnet efter 



1877 


0*- 


1* 


2* 


s* 


4t. 


5*- 


« 

6*- 


7»- 


8«- 


9*^ 


10* 


11«- 


Januar . . . 


m. 
0.740 


m. 
0.799 


m. 
0.818 


1 

1 

m. 
0.835 


1 

m. 
0.839 


m. 
0.834 


m. 
0.800 


m. 
0.750 


m. 
0.708 


m. 
0.684 


0.686 


in. 
0.706 


Februar . . . 
Maris .... 
April .... 


0.743 


0.787 


0.817 


0.828 


0.819 


0.793 


0.760 


0.741 


0.732 


0.729 


0.730 


0.738 


— 


— 


— 


— 


— 


— 




— 


— 


— 




— 


Mai 


0.741 


0.742 


0.757 


0.783 


0.785 


0.784 


0.786 


0.777 


0.762 


0.744 


Ö.732 


0.728 


Jani .... 


0.969 


0.991 


I.015 


1.028 


1.033 


1.022 


I.018 


1.002 


0.975 


0.955 


0.947 


0.948 


Juli .... 


I.041 


1.056 


1.067 


1.079 


1.090 


1.090 


1.087 


1.076 


I.061 


1.052 


1.049 


1.055 


Augn^st . . . 


0.913 


a942 


0.969 


0.996 


1.002 


0.986 


0.973 


0.950 


0.931 


0.914 


0.926 


0.944 


September . . 


0.924 


0.949 


0.977 


0.998 


1.005 


I.O14 


0.976 


0.949 


0.890 


0.877 


0.878 


0.894 


Oktober . . . 


1.052 


1.082 


I.I02 


I.II2 


I.105 


X.086 

1 


1.060 


1.034 


I.013 


I.0I2 


1.030 


1.066 


November . . 


I.251 


1.252 


I.25I 


I.24I 


1.226 


1.203 


I.173 


I.I48 


• • 
I.134 


1.137 


I.161 


1.203 


December .. . 


0.906 


0.944 


0.973 


0.985 


0.989 


0.985 


0.968 


0.941 


0.905 


a878 


0.864 


0.864 


Middel . . . 


a928 


0.954 


0.975 


0.989 


0.989 

• 


0.980 


0.960 


0.936 


0.91 1 


0.898 


0.900 


0.915 


Forskjel . . . 


+ 6 


4- 20 


+ 41 


+ 55 


+ 55 


+ 46 


+ 26 

• 


+ 28 


■^23 


+ 36 


-5-34 


-M9 
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Tabel lil, 



12t 


13» 


14t. 


15» 


16» 


17» 


18»- 


19»^ 


20»- 


21'- 


22» 


23» 


Middel. 


IB. 
0.734 


m 
0.761 


ni. 
0.776 


tn. 
0.765 


m 
0.763 


in. 
0.705 


m. 
0.677 


m. 
0.647 


Ml. 
0.618 


m. 
0.610 


m. 
0.620 


0.653 


m. 
0.730 


0.754 


0.770 


0.771 


0.756 


0.730 


0.708 


0.684 


0.679 


0.685 


0.700 


0.715 


0.751 


0.746 


0.742 


0.750 


0.757 


0.759 


0.760 


0.759 


0.755 


0.754 


0.75s 


0.753 


0.752 


1 

0.754 


0.757 


0.958 


0.972 


0.990 


1.002 


0.996 


0.980 


0.968 


0.949 


0.939 


0.932 


0.932 


0.942 


0.978 


1.064 


1.075 


1.085 


1.087 


1.085 


1.08 1 


1.070 


1.046 


1.028 


1.015 


I.OI5 


1.029 


1.062 


0.956 


0.980 


0.997 


1.000 


0.991 


0.974 


0.948 


0.946 


0.882 


0.862 


0.869 


a884 


0.946 


a9i8 


0.936 


0.949 


0.957 


0.947 


0.927 


a899 


0.874 


0.857 


0.851 


1.86 1 


0.882 


0.924 


1.105 


I.138 


I.I4I 


I.I4I 


I.128 


I.IOO 


1.067 


1.034 


1.01 I 


0.999 


1.003 


1.027 


1.069 


1.24 1 


1.258 


1.257 


1.252 


1.237 


I.2I2 


1.190 


I.173 


1.173 


1.189 


1.212 


1.231 


1.209 


a883 


0.906 


0.934 


0.950 


0.951 


0.936 


0.916 


0.887 


0.871 


0.860 


a859 


0.876 


0.918 


0.936 


0.955 


0.966 


0.969 


0.959 


0.938 


0.917 


0.896 


0.882 


0.877 


a884 


0.903 


0.934 


-f 2 


+ 21 


+ 32 


+ 33 


+■25 


+ 4 


+ 17 


+ 38 


-^52 

1 


^57 


■5-50 


+ 31 





at. 
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Tabei III. 



U 



Den maanedlige og aar 



ordnet efter 



1878 


0'- 


!*• 


2*- 


3* 


4t. 


5*- 


6*- 


7*- 


8'- 


9*- 


lO»- 


11*- 


Januar . . . 


m. 
0.775 


m. 
0.821 


m. 
0.835 


0.839 


m. 
0.829 


a8o5 


m. 
0.777 


m. 
0.753 


m. 
0.726 


m. 

a70i 


ID. 
0.693 


m. 
0.717 


Februar . . . 


0.835 


0.863 


0.895 


0.914 


0.909 


a892 


0.863 


0.838 


a8a4 


0.814 


0.829 


0.838 


Maria .... 


0.799 


0.850 


0.887 


0.892 


a886 


0.877 


0.845 


0.800 


0.762 


0.744 


0.749 


a776 


April .... 


0.650 


0.669 


0.679 


0.680 


a668 


0.654 


0.640 


0.625 


0.610 


a6io 


0.628 


0.656 


Mai .... 


0.949 


0.969 


0.981 


0.982 


0.982 


a970 


0.957 


0.936 


0.917 


0.901 


0.907 


0.924 


Juni .... 


0.929 


0.957 


0.975 


0.977 


0.975 


0.952 


0.936 


0.9x5 


0.905 


0.902 


a9io 


0.924 


Juli .... 


0.874 


0.908 


0.937 


0.953 


0.954 


0.941 


0.922 


a899 


0.878 


a86i 


0.867 


0.880 


August . . . 


a893 


0.918 


0.956 


0.975 


0.977 


0.972 


0.945 


0.907 


0.871 


0.856 


0.865 


a89i 


September . . 


1.062 


1.096 


I.X35 


I.173 


1.191 


1.172 


I.128 


1.082 


1.050 


1.024 


1.021 


1.045 


Oktober . . . 


1.063 


1.084 


1.095 


1.079 


1.053 


1.0x0 


0.972 


0.951 


0.942 


0.954 


0.984 


1.021 


November . . 


0.776 


0.797 


0.814 


0.826 


0.832 


0.826 


0.801 


0.770 


0.750 


0.742 


0.753 


0.782 


December . . 


0.753 


0.770 


0.781 


0.786 


0.788 


0.784 


0.769 


-0.750 


0*731 


a7i8 


0.719 


0.740 


Middel . . . 


0.863 


0.892 


0.914 


0,923 


0.920 


0.904 


0.879 


0.852 


0.831 


a8i9 


0.827 


0.850 


Forskjel . . . 


^ 3 


+ 26 


+ 48 


+ 57 


+ 54 


+ 3« 


+ 13 


+ 14 


+ 35 


^47 


+ 39 


-r 16 
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12*- 


13* 


14* 


15* 


16* 


17* 


18*- 


19* 


20» 


2V 


22*- 


23*- 


Hiddel. 


m 
0.750 


m. 
0.783 


ra. 
0.794 


m. 
0.787 


m. 

0.778 


»n. 
0.771 


m. 
0.755 


in. 
0.738 


m. 
0.721 


m. 
0.708 


m. 
a697 


0.715 


m. 
0.761 


0.860 


0.881 


0.896 


0.884 


0.863 


0.835 


0.806 


0.786 


0.779 


0.789 


0.804 


0.834 


0.847 


0.810 


0.840 


0.849 


0.847 


O.S21 


0.785 


0.755 


0.720 


0.692 


0.685 


a7ii 


0.740 


0.797 


a68i 


0.692 


a69i 


0.676 


0.658 


a629 


0.609 


0.583 


0.571 


0.570 


0.591 


0.618 


0.639 


0.952 


0.972 


0.981 


0.985 


0.975 


0.965 


0.945 


0.927 


0.909 


0.904 


0.910 


0.931 


0.947 


0.943 


0.961 


0.962 


0.959 


O.94S 


0.923 


0.898 


0.886 


0.874 


0.882 


0.890 


0.908 


0.929 


0.902 


0.920 


0.935 


0.942 


0.930 


0.905 


O.S80 


0.854 


0.830 


0.821 


0.828 


0.843 


0.894 


0-935 


0.973 


0.995 


0.994 


0.981 


0.954 


0.919 


0.879 


0.845 


0.830 


0.839 


0.864 


0.918 


1.089 


I.I31 


1.167 


I.I77 


I.171 


1.140 


1.097 


1.056 


1.030 


1.019 


1.028 


1.048 


1.097 


1.045 


1.062 


1.059 


1.050 


1.02 1 


0.981 


0.938 


0.906 


0.907 


0.931 


0.969 


1.008 


1.004 


0.812 


0.833 


0.849 


0.849 


0.838 


0.814 


0.775 


0.752 


0.730 


0.729 


0.738 


0.760 


0.790 


0.768 


0.783 


0.795 


0.796 


0.793 


0.781 


0.765 


0.755 


0.748 


0.740 


0.740 


0.753 


0.763 


0.879 


0.903 


0.914 


0.912 


O.89S 


0.874 


0.845 • 


a82o 


0.803 


a8oi 


0.812 


0.83s 


0.866 


+ 13 


+ 37 


+ 48 


4-46 


■+■32 


+ 8 


-^21 


■^46 


^63 


-^65 


+ 54 


•f 31 





m. 



og 18 i Middel . . . 0.866. 
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Den maanedlige og aar- 



ordnet efter 



1879 


0» 


!*• 


2* 


3« 


4*- 

m. 
0.692 


5*' 

m. 
0.673 


6*- 

m. 
0.646 


7*- 

ID. 
0.614 


8*- 

m. 
0.593 


9^ 

m. 
0.596 


10*- 

m. 
0.593 


11»- 


Januar . . . 


in. 
0.639 


m. 
0.667 


in. 
0.686 


m. 
0.692 


m. 
0.600 


Februar . . . 


0.674 


0.706 


0.735 


0.748 


0.745 


0.734 


0.706 


0.670 


a642 


0.625 


0.630 


0.650 


Maris .... 


0.691 


0.723 


0.745 


0.769 


0.772 


0.746 


0.708 


0.674 


0.655 


0.648 


0.663 


a690 


April .... 


a7oi 


0.712 


0.713 


0.709 


0.704 


0.689 


0.681 


a664 


0.653 


0.658 


0.664 


a684 


Mai .... 


0.742 


0.756 


0.766 


0.757 


0.749 


0.734 


0.720 


0.708 


0.701 


0.701 


a722 


0.747 


Juni .... 


1.079 


1.095 


1.099 


I.I04 


I.I03 


1.092 


1.070 


1.053 


1.042 


1.037 


1.043 


1.061 


Juli .... 


0.939 


0.967 


0.998 


1.029 


1.037 


1.029 


1.002 


0.969 


0.936 


0.915 


0.908 


a922 


August . . . 


0.974 


0.996 


I.OI4 


1.038 


1.042 


1.035 


I.OI3 


0.981 


0.953 


0.934 


0.935 


a95o 


September . . 


1.079 


1*105 


I.I26 


I.I41 


I.I4I 


I.I27 


I.IOI 


1.076 


1.059 


1.056 


1.063 


1.089 


Oktober . . . 


0.972 


I.OIO 


1.040 


1.053 


1.046 


1.025 


1.000 


0.977 


0.944 


0.921 


0.915 


0.924 


November . . 


0.780 


0.791 


0.814 


a8i8 


0.804 


0.783 


0.759 


0.729 


a699 


0.679 


0.673 


0.686 


December . . 


0.912 


0.934 


0.935 


0.933 


0.927 


0.917 


0.902 


0.872 


0.846 


0.834 


0.841 


0.867 


Middel . . . 


0.849 


0.872 


0.889 


a899 


0.897 


0.882 


0.859 


0.832 


0.810 


a8oo 


0.804 


0.824 


Forskjel . . . 


+ 7 


+ 30 


4- 47 


+ 57 


+ 55 


-h 40 


+ 17 


-r 10 


-^32 


"^42 


-5-38 


-r 18 
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12* 


13*- 

Ul. 
0.640 


14*- 

m. 

a645 


15»- 

m. 

a649 


16*- 

m. 
0.651 


17t. 

m. 
0.638 


18*- 

m. 
0.609 


19»- 


20*- 


21» 


22«- 


23*- 


Middel. 


m. 
0.619 


m. 
0.585 


m. 
0.579 


m. 

a582 


m. 
0.587 


m. 
0.597 


m. 

a628 


a679 


0.717 


0.745 


0.757 


0.750 


0.728 


a696 


0.655 


0.622 


0.615 


a626 


0.647 


a688 


a727 


0.753 


a767 


0.764 


0.742 


0.701 


0.657 


0.617 


0.595 


0.596 


0.619 


0.651 


0.695 


0.702 


0.714 


a7i6 


0.710 


0.680 


0.650 


a629 


0.605 


0.597 


0.604 


a63o 


a663 


a672 


0.772 


0-793 


a789 


0.768 


0.749 


0.728 


0.708 

• 


a687 


0.688 


0.694 


0.714 


0.741 


0.735 


1.079 


1.088 


1.088 


1.087 


1.073 


1.055 


1.034 


1.014 


1.008 


1.010 


1.026 


1.05 1 


1.062 


a940 


0.970 


0.998 


1.014 


I.OIO 


a992 


0.963 


0.926 


a898 


a883 


a888 


0.904 


0.960 


0.980 


1.011 


»•033 


I-037 


1.028 


1.012 


0.990 


0.964 


0.942 


0.932 


0.938 


0.957 


0.987 


1.104 


1.120 


1.128 


1.129 


I.II7 


I.IOI 


1.064 


1.040 


1.025 


1.022 


1.029 


1.046 


1.087 


a946 


0-977 


0.993 


0.999 


0.978 


0.959 


0.936 


0.920 


a9o6 


0.896 


0.902 


0.933 


0.965 


a7i8 


0.757 


0.772 


a762 


0.736 


a707 


a685 


0.660 


0.643 


0.640 


0.655 


a683 


0.725 


a899 


0.926 


a942 


0.947 


0.947 


0.941 


0*932 


0.915 


a890 


0.877 


0.882 


0^905 


0.905 


0.847 


0.872 


a885 


a885 


0.873 


a85i 


a825 


0.799 


0.783 


0.778 


0.79« 


0.815 


a842 


+ 5 


■f 30 


-H43 


+ 43 


+ 31 


+ 9 


-M7 


-^43 


■5-59 


+ 64 

• 


•f5i 


-^27 





m. 



og 18 1 Middel . . . 0.845. 
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Tabei. III. 



ICiddel Solb0lge for 



0* 


1* 


2* 


• 

3*- 


4t. 


6"- 


6»- 


7*- 


8*- 


9*- 


10*- 


11»^ 


12*- 


Dl. 
0.818 


m. 
0.843 


m. 
0.860 


m. 
0.867 


m. 
0.862 


m. 
0.849 


ID. 
0.826 


0.802 


m. 
0.784 


m. 
0.780 


m. 
0.788 


m. 
0.805 


m. 
0.826 



Tabel IV. 



Den maanedligce og aar- 
ordnet efter O Timer regnet fra 



1872. 


0*- 


!*• 


2'- 


3* 


4t. 


6* 


6»- 


7»- 


8»- 


9'- 


10*- 


11*- 


Januar . . . 


_ 














._ 


_ 


_ 


_ 




Februar . . . 


ra. 
0.644 


m. 
0.700 


m. 
0.741 


0.815 


m. 
0.873 


m. 
0.880 


m. 
0.791 


in. 
0.706 


m. 
0.620 


m. 
0.554 


m. 
0.538 


m. 
0.573 


Marts .... 


0,697 


0.755 


0.801 


0.848 


0.876 


0.844 


0.770 


0.684 


0.617 


0.567 


0.562 


0.606 


April .... 


0.685 


0-739 


0.776 


0.803 


0.809 


0.779 


0.691 


0.608 


0.543 


0.517 


0.528 


0.591 


Mai 


0.834 


0.879 


0.923 


0.973 


I.OII 


1.007 


0.951 


0.876 


0.797 


0.738 


0.727 


0.764 


Juni .... 


0.767 


0.807 


0.840 


0.890 


0.953 


0.981 


0.940 


0.868 


0.788 


0.726 


0.688 


a688 


Juli .... 


0.884 


0.922 


0.929 


1.007 


1.075 


X.I07 


1.073 


0.999 


0.904 


0.833 


0.804 


0.819 


Aufifust . • . 


0.91 1 


0.954 


0.985 


1.02 1 


1.065 


1.083 


1.038 


0.955 


0.874 


0.820 


0.787 


0.81 1 


September . . 


I.I40 


1.192 


1.224 


1.256 


I.271 


1.223 


I.X25 


1.056 


1.002 


0.^72 


0.980 


1-036 


Oktober . . . 


1.066 


1.119 


I.157 


I.I92 


1.224 


1.209 


I.124 


1.025 


0.949 


0.896 


0.890 


0.929 


November . . 


— 


— 


— 




— 




— 


— 


— 




— 


— 


December . . 


0.767 


0.803 


0.841 


0.900 


0.936 


0.915 


0.816 


0.714 


0.641 


0.603 


0.608 


0.655 


Middel . . . 


. 0.840 


0.887 


0.922 


0.971 


1.009 


1.003 


0.932 


0.849 


0.774 


0.723 


0.71 1 


0.747 
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Aarene 1872—1878. 



Tabel III 



13»- 



m. 
0.846 



14t. 


15»- 


16*- 


17t 


18*- 


19*- 


20*- 


21* 

m. 
0.764 


22*- 


m. 

0.857 


0.856 


m. 
0.847 


m. 
0.827 


m. 

a8o3 


n. 
0.780 


m. 
0.765 


m. 

0-77S 



23'- 



Middel. 



m. 
0.793 



m. 
0.818 



lige Middelvandstand, 

(5 0vre Culmination (Maanebolgen). 



Tabel IV, 



12*- 


13*- 


14t. 


15*- 


16*- 


17* 


18*- 


19* 


20*- 


21*- 


22* 


23*- 


24* 


Middel. 


m, 
0.650 


0.7 II 


0.751 


■ 

m. 
a8oi 


• 

m. 
a848 


m. 
0.876 


m. 
0.826 


m. 
0.724 


m. 
0.624 


m. 
0.552 


m. 
0.517 


m. 

a5i8 


0.584 


ni. 
0.697 


0.671 


a726 


0.768 


0.814 


0.856 


0.859 


0.797 


a7o6 


0.618 


0.549 


0.521 


0.551 


0.642 


a7o8 


0.640 


0.699 


0.745 


a78o 


0.814 


0.806 


0.740 


0639 


0.552 


0.514 


0.507 


0.549 


a6io 


a667 


0.823 


0.869 


a9io 


0.956 


1.009 


1.024 


0.984 


0.903 

« 


a8i3 


0.745 


0.710 


0.725 


0.795 


0.870 


0.743 


a796 


0.832 


0.876 


0.934 


0.986 


0.975 


0.910 


0.813 


0.737 


a683 


0.680 


0.708 


0.824 


0.865 


0.91 1 


0.949 


0.999 


1.039 


I.I24 


I.109 


1.05 1 


0.968 


0.875 


a8i7 


a8o6 


0.851 


0.949 


0.859 


0.906 


a940 


0.984 


1.038 


1.072 


1.048 


0.981 


0.902 


0.837 


• 0.796 


a8o4 


0.822 


0.932 


I.I20 


1.176 


1.216 


1.249 


1.265 


1.233 


I.I44 


1.056 


a986 


0.943 


0.943 


0.993 


1.080 


1.115 


1.000 


1.059 


1.102 


1.147 


1.190 


I.I98 


I.I44 


1.056 


0.968 


0.91 1 


0.888 


0.912 


1.000 


1.054 


0.730 


0.787 


0.827 


0.869 


0.929 


0.952 


0.895 


0785 


0.687 


0.615 


0.583 


a6i3 


0.667 


a766 


0.810 


0.864 


0.904 


0.948 


0.992 


I.OI3 


a966 


0.881 


0.793 


a728 


0.697 


0.715 


a776 


0.858 
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Den maanedlig^e og aar- 
ordnet efter O Timer regnet fra 



1873 


0'- 


V' 


2*- 


3*^ 


4t. 


5« 


6*- 


7 t. 


8»- 


9*- 


10'- 


11* 


Januar . . . 


m. 
I.I23 


m. 
X.168 


1.203 


m. 
1.244 


m. 
1.267 


m. 
1.240 


m. 
I.163 


m. 
1.069 


m. 
1.003 


m. 
0.973 


in. 
0.982 


m. 
1.034 


Februar . . . 


0.650 


0.721 


0.763 


0.794 


0.819 


0.816 


0.770 


0.696 


a622 


0.569 


0.555 


0.601 


Marls .... 


0.54a 


0.594 


0.636 


0.658 


0.658 


0.615 


0.555 


0.47s 


0.415 


0.403 


0.430 


0.485 


April .... 


0.537 


0.579 


0.6 II 


0.643 


0.670 


0.694 


0.648 


0.573 


0.498 


0.448 


a420 


0.437 . 


Mai .... 


0.384 


Ou^25 


0.443 


0.470 


0.504 


0.486 


0.418 


0.337 


0.275 


0.235 


0.221 


0.256 


Juni .... 


0.498 


0.532 


0.576 


0.635 


0.677 


0.672 


0.612 


0.525 


0.450 


0.402 


0.398 


0430 


Juli .... 


0.656 


0.696 


0.725 


0.786 


0.849 


0.857 


0.802 


0.720 


0.647 


0.593 


0.562 


0.576 


August . . . 


0.858 


0.912 


0.946 


0.989 


I.022 


I.OI9 


0.968 


0.887 


0.820 


a768 


0.738 


0.755 


September . . 


1.080 


I.I45 


I.192 


1.234 


1.259 


1.232 


1.150 


1.065 


0.999 


0.964 


0.966 


1.009 


Oktober . . . 


I.154 


I.215 


1.278 


1.320 


1.324 


1.287 


I.217 


I.135 


1.069 


1.038 


1.048 


1.084 


November . . 


0.957 


0.999 


1.028 


1.066 


1.095 


1.083 


0.999 


0.910 


0.858 


0.8,20 


0.823 


0.859 


December . . 


1.096 


I.I3I 


I.I4I 


I.161 


I.I86 


I.170 


I.103 


1.027 


0.961 


0.918 


0.910 


0.943 


Middel . . . 


0.795 


0.843 


0.879 


0.917 


0.944 


0.931 


0.867 


0.785 


0.718 


0.678 


0.671 


0.706 



) 
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lige Middelvandstand, 

^ 0YTe Culmination (Maanebalgen). 



Tabel IV. 



12«- 


13«- 


14i. 


15*- 


16»- 


17t. 


18*- 


19»- 


20»- 


21* 


22»- 


23* 


24» 


Middel. 


m. 

»^3 


m. 
I.137 


m. 
I.I72 


' m. 
1.219 


m. 
1.275 


m. 
1.267 


m. 
1.192 


m. 

ix>87 


m. 
I.OI3 


0.965 


m. 
0.958 


a988 


m. 
1x146 


m. 
1.115 


0.673 


0.735 


0.775 


0.818 


0.860 


0.879 


0.834 


0.737 


0.650 


0.576 


0.538 


0.541 


0.597 


0.704 


0*534 


0.575 


0.6 II 


0.643 


a649 


a623 


0.562 


0474 


0.406 


0.365 


a36o 


0405 


0456 


0.525 


0.490 


0.534 


0.569 


a620 


0.662 


0.691 


a67i 


0.594 


o.5"5 


0453 


0.417 


0.413 


0447 


0.554 


0.332 


0.391 


0.420 


0.446 


0.493 


0.517 


0.481 


0.394 


a3i6 


a26o 


aa3o 


a238 


0.305 


0.371 


0.472 


0.504 


0.544 


a6o7 


a66i 


0.673 


0.640 


0.569 


0.481 


0414 


0.383 


0409 


0.477 


0.530 


0.628 


a672 


0.708 


a762 


0.830 


a856 


a83o 


0.777 


a682 


a6oo 


0.553 


0.558 


0.636 


a702 


aSio 


a866 


0.903 


0.935 


0.97« 


1.024 


0.999 


0-93I 


0.849 


0.781 


0.740 


0.744 


0.771 


a88i 


1.068 


1.130 


I.185 


1.232 


1.253 


1.218 


1.155 


«•059 


a98i 


0.936 


a9i8 


0^945 


I.030 


1.096 


1.148 


1.181 


1.210 


1.250 


1.281 


1.279 


i.235 


i.163 


1.083 


1.030 


1.015 


1.045 


1.122 


1.168 


0.9*3 


•0.983 


1.033 


1.084 


1.128 


1.132 


1.066 


0.984 


0.912 


0.868 


a846 


0856 


a9o6 


0.969 


1.013 


1.083 


I.II6 


1.140 


1.180 


1.179 


1.131 


1.054 


0.967 


01928 


a922 


0.959 


«•033 


t.058 


o.7«5 


a8i6 


0.854 


0.896 


0.93« 


0.945 


a9oo 


0819 


0.738 


0.681 


0.657 


0675 


0.735 


Q.806 
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Den maanedli^ og aar- 



ordnet efter O Timer regnet fra 



1874 


0*- 


1* 


2'- 


3*^ 


4t. 


5* 


6*- 


7*- 


8*- 


9»- 


10*- 


11*- 


Januar . . . 


0.661 


m. 
0.697 


m. 
0.742 


m. 
0.795 


m. 
0.820 


m 
0.769 


m. 
0.676 


m. 
0.610 


in. 
0.567 


m. 
0.546 


m. 
0.562 


m. 
0.616 


Febraar . . . . 


0.190 


0.227 


0.262 


0.293 


0.302 


0.275 


a2o8 


0.134 


0.080 


0.043 


ao48 


aioi 


Marls .... 


O.161 


0.212 


0.253 


0.294 


0.324 


a3o8 


0.259 


ai9o 


0.129 


0.084 


0.067 


0.108 


April .... 


0.805 


0.854 


0.901 


0.942 


0.947 


a9io 


0.850 


0.795 


a76o 


0.728 


0.707 


a722 


Mai 


0.806 


a846 


0.883 


0.922 


0.948 


0.930 


0.883 


0.824 


a764 


0.715 


a70o 


0.712 


Jani .... 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


Juli .... 


— 


• 


— 


— 




■ — 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


August . . . 


— 


— 


— 


— 


^ 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


September . . 


— 


— 


— • 


— 




— 


— 


< 


— 


— 


— 


— 


Oktober . . . 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


November . . 


— 


— 


— 






— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


December • * 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


Middel . . . 


0.5*5 


0.567 


0.608 


0.649 


0.668 


0.638 


0.575 


0.511 


0.460 


0.423 


0.417 


ou^52 
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(S 0vre Culmination (Maanebelgen). 



12*- 


13*- 


14t. 


15*^ 


16*- 


17»- 


18»- 


19*- 


20»- 


21*- 


22* 


23*- 


24*- 


Middel. 


m. 
0.671 

• 

0.174 
0.179 
a76o 
0.779 


m. 
0.704 

a2i2 
0.224 
0.810 
a830 


m. 
0.724 

0.232 

0.249 
0.848 

a867 


m. 

0-773 
0.280 

0.265 

a88o 

0.908 


m. 

a8o9 

0.333 
0.294 

0.935 
0.952 


m. 
0.789 

0.343 
0.293 

0.954 

0.975 

4 


a699 
a277 
0.246 
a89i 

0.957 


in. 
0.602 

ai92 
ai63 
a822 

0.875 


m. 
0.535 

0.1 18 

aio3 

0.732 
0.788 


m. 
0.497 

0.068 

0.059 

0.677 
0.729 


m. 
0.494 

0.047 
0.042 

0.651 
0.715 


m. 
0.530 

0.073 

0.073 

0.673 

0.726 


m. 
0.589 

ai28 
0.126 

0.738 
0.772 


in. 
0.659 

0.186 

ai88 
0.812 
0.832 


0.513 


0.556 


a584 


0^21 


a665 

« 


0.671 


a6i4 


0.531 


0.455 


0.406 


0.390 


0415 


047« 


0.535 



6* 
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Den maanedlige og aar- 

ordnet efter Q Timer regnet fm 



1875. 


0*- 


!*• 


2^- 


1 

3' 


4t. 


5»- 


6»- 


7»- 


8*- 


9^ 


10*- 


11*- 


Janaar . . • 
Februar . . . 
Maris .... 


— 




— 





— 


— 




•^^i» 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 


— 


— 


— 


April .... 


— 


— 


— 





— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


Mai 


m. 
0.788 


o.8a7 


m. 
0.860 


m. 
0.914 


m. 
0.967 


m. 

a97o 


m. 
0.930 


m. 

a864 


m. 
0.793 


m. 
0.737 


m. 
0.725 


m. . 
0.751 


Juni .... 


0.915 


0.957 


1.000 


1.054 


I.I03 


1.109 


1.072 


1.007 


0.^4 


0.858 


0.835 


0.864 


Juli .... 


0.870 


0.905 


0.939 


0.975 


0.991 


0.979 


0.923 


a865 


0.818 


0.789 


0.786 


0.813 


Auf^ttst . • . 


0.932 


0.988 


I.OI7 


1.057 


I.I09 


1.128 


1.093 


1.017 


0.939 


a87i 


0.828 


0.837 


September . • 


0.973 


1.053 


I.I03 


I.I42 


I.177 


1.179 


1.131 


1.048 


0.974 


0.914 


0.876 


a886 


Oktober . . . 


0.745 


a824 


0.865 


0.888 


0.902 


a887 


0.820 


0.734 


0.666 


a63i 


0.623 


0.663 


Kovember . . 


0.700 


0.768 


0.834 


a869 


0.868 


0.848 


0.788 


0.707 


a63i 


0.580 


0.575 


a6o8 


December . . 


0.958 


1.002 


I.OI5 


IK>48 


1.080 


1.052 


a976 


0.894 


0.838 


0.793 


0.789 


o.$42 


Middel . . . 


0.860 


0.916 


0.9S4 


0.993 


1.025 


1.019 


0.967 


a892 


0.823 

• 


0.77a 


0.755 


0.783 



i 
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Tabel IV. 



12»- 


13»- 


14». 


15»- 


16*- 


17*- 


18*- 


19*- 


20»- 


21»- 


22*. 


23*- 


24» 


Middel. 


m 


m. 


m. 


in. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


0.797 


0.834 


a86o 


0.895 


0.944 


0.979 


a96i 


a898 


a8i3 


0.737 


0.690 


a698 


0.749 


0.889 


0-909 


0.9s » 


0.99s 


1.052 


I.I2I 


I.168 


1.147 


1.063 


0.963 


0.875 


0.829 


0.832 


0.862 


0.979 


0.853 


a89i 


a92a 


0.964 


1.008 


1.021 


a986 


a92i 


a84i 


0.784 


0.759 


0.778 


0.814 


0.888 


0.893 


0.960 


1.002 


1.042 


I.IOO 


I.151 


1.140 


1.070 


a986 


a902 


0^840 


a83o 


0.884 


o.9«4 


0.944 


1.010 


1.060 


1.089 


I.I28 


I.162 


1.144 


1.052 


a97o 


0.893 


a85a 


0.848 


a882 


t.oao 


0.737 


0.814 


a86o 


0.883 


0.914 


0.931 


0.883 


0.789 


0.692 


a6i8 


0.574 


a586 


0.655 


0.767 


a666 


a728 


0.791 


0.845 


0.876 


0.869 


0.801 


0.703 


0.619 


0.557 


0.53« 


a56o 


0.635 


0.718 


a937 


0.993 


1.033 


1.070 


I.II8 


I.II8 


1.054 


0.958 


a888 


0.826 


0.789 


a8ii 


0.847 


0.949 


OU841 


a898 


0.940 


a98o 


I.036 


1.050 


1^15 


0.93« 


0.847 


0.774 


0.733 


0.743 


«•79« 


0893 
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Den maanedlige og aar- 
ordnet efter O Timer regnet fra 



1876 


0'- 


V' 


2*- 


3*- 


4t. 


5*- 


6»' 


7*- 


8*- 


9*- 


10*- 


11»- 


Januar . . . 


m. 
0.786 


m. 
0.848 


m. 
0.868 


m. 
0.889 


0.934 


m. 
0.953 


m. 
0.899 


m. 
0.794 


m. 
0.706 


m. 
0.646 


0.628 


n. 

a625 


Februar . . . 


a65o 


0.717 


0.746 


0.781 


0.821 


0.804 


0.706 


0.610 


0.540 


0.492 


0.478 


0.522 


Maris .... 


a8i7 


0.864 


0.891 


0.927 


0.947 


0.949 


0.899 


a8i6 


0.741 


0.704 


0.699 


0.730 


April .... 


0.691 


0.735 


a768 


a8o3 


0.844 


a848 


0.792 


0.694 


a6o4 


0.548 


0.538 


0.581 


Mai ... . 


0-559 


0.616 


0.644 


0.677 


0.724 


0.747 


0.722 


0.661 


0.586 


0.522 


0.478 


0.475 


Juni .... 


0.794 


0.833 


a864 


0.896 


0.938 


0.954 


0.929 


0.878 


0.813 


0.753 


0.724 


0.732 


Juli .... 


0.973 


0.996 


1.017 


1.052 


I.I18 


1.130 


1.098 


1.045 


0.978 


a9i6 


0.889 


0.928 


August . . . 


0.949 


1.000 


I-035 


1.074 


1.108 


1.105 


I-053 


0.983 


0.913 


0.863 


a839 


a867 


September . . 


0.955 


1.007 


1.032 


1.057 


1.075 


1.056 


0.952 


0.914 


0.843 


0.800 


0.786 


0.820 


Oktober . . . 


0.847 


0.919 


0.970 


1.007 


I.OI9 


0.983 


0.907 


0.805 


0.729 


0.701 


0.699 


0.737 


November . . 


0.564 


0.618 


0.659 


0.700 


0.731 


0.713 


a629 


0.531 


0.456 


0.409 


0.412 


0.471 


December . . 


0.557 


0.610 


0.644 

ä 


0.675 


0.683 


0.634 


• 
0.535 


0.441 


0.374 


0.333 


0.353 


0.414 


Middel . . . 


0.762 


0.814 


0.845 


0.878 


0.912 


0.906 


0.843 


a764 


0.690 


a64i 


0.627 


0.659 
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Tabel IV. 



12» 


13* 


14*- 


15*- 


16*- 


17t. 


18*- 


19 *• 


20*- 


21* 


22*- 


23»^ 


24*- 


Middel. 


m. 
0.727 


m. 
0.812 


Dl. 
0.847 


m. 

a867 


m. ' 
0.905 


m. 
0.942 


m. 
0.926 


m. 
0.845 


m. 
0.760 


m. 

a685 


m. 
0.642 


m. 
0.645 


m. 
0.684 


m. 
0.795 


a6i8 


0.681 


0.713 


0.749 


0.777 


0.796 


0.737 


0.628 


0.527 


a466 


0.448 


0.477 


0.537 


0.641 


0.791 


0.857 


a89i 


0.924 


0.961 


0.971 


a922 


0.837 


0.756 


0.710 


a7oi 


0.733 


0.782 


0.833 


0.658 


0.728 


0.771 


0.801 


0.870 


0.904 


a867 


« 

0.763 


0.659 


0.586 


0.557 


0.579 


ow6i3 


0.712 


0.5*3 


0.585 


0.634 


0.663 


0.709 


0.765 


0.778 


0.725 


0.638 


0.548 


a486 


0472 


0.527 


0.619 


a776 


0.817 


a846 


0.886 


0.949 


0.997 


0.987 


0.923 


0.842 


0.755 


0.702 


a70i 


0.741 


0.841 


0.963 


1.000 


1.019 


1.05 1 


I.II6 


I.158 


1.140 


1.080 


I.OII 


0.939 


0.893 


0.900 


0.893 


I.OI2 


0.933 


0.993 


1.029 


1.062 


I.II7 


I.I43 


1.105 


1.029 


0.949 


0.881 


0.850 


a867 


a884 


0.985 


0.889 


a96o 


1.0 10 


1.056 


t.107 


I.I20 


1.078 


0.986 


0.893 


0.823 


0.787 


0.695 


a865 


0.945 


a8o2 


a876 


0.939 


0.981 


I.OI4 


1.006 


a96o 


0.884 


0.805 


0.738 


0.711 


0.735 


0.777 


0^2 


0.559 


0.625 


0.665 


a7o6 


0.751 


0.754 


a687 


0.584 


o^86 


0.417 


0.399 


0^4*4 


0.501 


a578 


0.480 


0.540 


0.594 


a64i 


0.684 


a666 


0.580 


a48o 


0.391 


0.336 


0.335 


0.391 


0.489 


0.514 


a727 


0.790 


0.830 


0.866 


0.913 


0.935 


0.897 


Q.814 


a726 


0.657 


a626 


0.635 


0.691 


0.778 
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f 

ordnet efter O Timer regnet fra 



1877 




0*- 


!«• 


2*- 


3*- 


4t. 


5*^ 


6*- 


7t. 


8*-. 


9*- 


10*- 


11 *• 


Januar • . . 


0,*f06 


m. 
0.753 


m. 
0.797 


m. 
0.840 


m. 
0.848 


0.817 


m. * 
0.735 


0.646 


m. 
0.595 


m. 
0.564 


m. 

a58i 


m. 
0.643 


Februar . . . 


0.847 


0.803 


0.803 


0.830 


0.865 


0.859 


Oi8o5 


a720 


0.660 


a63o 


a638 


a685 


Maris. . . . 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— ~ 


— 


— 


— 


— 


April .... 


— 


— 


— 


— 


_„, 


• 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


Mai . « . . 


ayio 


0.762 


a8io 


0.851 


0.893 


0.918 


a9oo 


0.833 


0.758 


0.698 


a664 


0.662 


Juni .... 


0.962 


iJOOSt 


1.029 


1.078 


1.125 


I.20I 


1.099 


1.019 


0.924 


0.842 


0.801 


a8i4 


Juli .... 


0.984 


1*032 


1.076 


1.132 


I.I90 


1.206 


1.170 


1.095 


I.OI9 


0.954 


0.926 


0.941 


August • . . 


0-909 


0.951 


0.990 


1.048 


i.091 


1.083 


• 

1.015 


0.931 


0.849 


0.791 


0.785 


0.825 


September . . 


0.910 


0.969 


1.011 


1.039 


1.054 


1.038 


0.977 


0.903 


0.876 


a828 


a8o6 


0.791 


Oktober . . . 


0^984 


1.052 


1.106 


1.156 


1.192 


I.189 


1.125 


1.030 


0.9S7 


a9io 


0.911 


0.948 


November . . 


1.212 


1.264 


1.307 


1.337 


1.335 


1.285 


1.197 


1.115 


1.050 


1.028 


1.048 


1.107 


Deoember . • 


0.874 


0.938 


0.985 


1.036 


1.068 


iwo6o 


IX>IO 


0.928 


0.849 


a788 


0.777 


a8i4 


Middel . . . 


a9io 


a9S3 


0.991 


1.035 


1.066 


1.066 


1*003 


0.922 


0.854 


a8o3 


0-794 


a823 
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Tabel IV. 



12»- 


13» 


14»- 


15«- 


16*- 


17»- 


18»- 


19»^ 


20» 


21*- 


22»- 


23» 


24» 


Middel. 


m. 
0.715 


B1 
0.777 


in. 
0.812 


m. 
0.851 


m. 
0.897 


m. 
0.905 


m. 
0.847 


m. 
0.746 


ID. 
0.655 


in. 
0.594 


m. 
0.573 


m. 
0.596 


m. 
0.690 


m. 
0.727 


0.740 


0.781 


0.80$ 


0.835 


0.883 


0.888 


0.840 


0.753 


a662 


0.599 


O.S74 


0.595 


0.700 


0.752 


0.7*3 


0.773 


0.832 


a876 


a9i4 


a928 


0.897 


0^33 


0.752 


0.680 




0.635 


0.632 


0.693 


0.785 


O.S65 

* 


0.977 


0.958 


1.002 


1.070 


M14 


1.097 


1.026 


0.932 


0.846 


0.809 


a827 


0.895 


0.973 


0.986 


I-037 


1.07 1 


1.125 


1.198 


1.243 


1.222 


I.I47 


1.044 


0.952 


0.893 


0.899 


0.944 


1.059 


0.896 


0.951 


0.989 


1.040 


1.098 


1.121 


1.080 


0.988 


0.902 


a825 


a788 


0.806 


0.871 


0.945 


0-849 


0.923 


0.978 


1.024 


1.061 


1.077 


1.039 


0^963 


01882 


a8i4 


0.778 


0.787 


0.814 


0.928 


T.020 


I.IOt 


»•»73 


J.t24 


1.266 


1.27 1 


I.2«7 


I.»2 


1.018 


0.934 


0.887 


0.893 


0.936 


1.065 


I.186 


1.266 


1.329 


'.373 


1.387 


1-359 


1.298 


I.2IO 


1.127 


1.072 


1.066 


1.096 


I.I65 


1.209 


0.886 


0.935 


0.979 


1.022 


1.059 


1.055 


1.008 


0.940 


0.855 


0.776 


0.738 


0.749 


a8o5 


0.917 


0.886 


0*952 


0.993 


1.037 

« 


1.083 


1.096 


1.056 


0.973 


0.883 


0.809 


0.774 


a788 


a85i 


0.936 
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Tabel IV. 



Den maanedlige og aar- 
ordnet efter O Timer regnet fra 



1878 


0' 


i'- 


2*- 


3» 


4t. 


5' 


6* 


7*- 


8*- 


9* 


10*- 


11* 


Janaar . . . 


m. 
0.722 


111. 
0.779 


in. 
0.825 


ra. 
0.882 


m. 
0.930 


m. 
0.928 


111. 
0.865 


m. 
0.787 


ni. 

a7o6 


ni. 
0.654 


m. 
0.637 


in. 
0.674 


Februar . . . 


O.S19 


0.867 


0.881 


0.905 


0.948 


0.962 


0.920 


0.846 


0.781 


0.724 


a690 


0.721 


Maris .... 


0.849 


0.896 


0.905 


0.917 


0.932 


0.913 


0.849 


0.770 


0.673 


0.670 


0.662 


0.688 


April .... 


0.610 


0.667 


0.704 


0.730 


0.768 


0.778 


0.741 


0.659 


0.576 


0.510 


a48o 


0.499 


Mai .... 


0.884 


0.917 


0.951 


1.006 


1.057 


1.075 


1.045 


0.992 


0.927 


0.860 


a824 


0.840 


Juni .... 


0.870 


0.908 


0.952 


I.OI4 


1.066 


1.074 


1.036 


0.968 


0.883 


0.813 


0.781 


0.81 1 


Juli .... 


0.879 


0.91 1 


0.935 


0.972 


1.006 


I.OI4 


0.980 


0.920 


0.849 


0.787 


0.762 


0.782 


Au(^U8t . . . 


0.901 


0.949 


0.984 


1.033 


1.066 


1.046 


0.973 


0.897 


0.829 


0.778 


0.775 


a822 


September . . 


I.OI4 


1.076 


I.I32 


I.I76 


1.204 


I.214 


1.202 


I.159 


1.084 


1.008 


0.959 


0.959 


Oktober . . . 


I.02I 


1.074 


I.II2 


I.I49 


I.I55 


I.II7 


1.036 


0.957 


a893 


0.861 


0.867 


0.915 


November . . 


a768 


0.832 


0.869 


0.905 


0.922 


0.918 


0.872 


0.795 


a72i 


0.662 


0.638 


0.665 


December . . 


0.732 


0.787 


0.821 


0.854 


0.881 


0.873 


0.821 


0.750 


0.687 


0.636 


0.619 


0.654 


Middel . . . 


0.839 


0.889 


0.923 


0.962 


0.995 


1 
0.993 

1 


0.945 


0.875 


0.801 


0.747 


0.725 
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Tabel IV. 



Middel Maanebelg'e for 



0* 

• 


!*• 


2' 


3*- 


4 t. 


5*- 


6*- 


7 t. 


8*- 


9». 


10* 
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12*. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


Q. 


in. 


m. 


m. 


m. 


m. 


0.790 


0.838 


0.875 


0.915 


0.946 


0.937 


0.876 


0.800 


0.73» 


0.684 


0.671 


0.703 


0.764 



öl 



lige lüddelvandstand, 

ö 0vre Culmination (Maanebelgeu). 



Tabel IV. 



12* 


13»- 


14t. 


15»- 


16*- 


17t. 


18*- 


19*- 


20«- 


21*- 


22* 


23* 


24'- 


Middel. 


m. 
0-743 


m. 
0.798 


1 

m. 
0.827 


m. 
0.853 

1 


m. 
0.882 


in. 
0.889 


in. 
0.846 


m. 
0.757 


vn. 
0.664 
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0.556 


m. 
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III. 
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• 


1 

m. 
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0-793 


0.856 
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0.875 1 0.806 
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I.OOI 


0.989 


0.923 


0.829 


0.756 


0.709 


0.720 


0.776 


0.842 


0.753 


0.809 


0.839 


0.853 


0.877 


0.895 


0.854 


0.791 


0.713 


a672 


0.655 


0.695 


0.751 


0.795 


0-557 


0.612 


0.655 


0.693 


0.752 


0.797 


0.785 


0.7 II 


o.6j6 


0.537 


0.486 


0.459 


0.637 


0.641 


0.880 


0.913 


0.942 


0.984 


1.042 


1.082 


1.074 


I.OI6 


0.945 


0.874 


0.830 


0.829 


0.883 


0.947 


0.854 


0.894 


0.934 


0.994 


1.056 


1.089 


1.072 


1.002 


0.913 


0.834 


0.779 


0.777 


0.820 


0.928 


0.831 


0.875 


0.907 


0.939 


0985 


I.OI9 


1.004 


0.943 


0.891 


0.802 


0.756 


0.768 


0.819 


0.893 


0.881 


0.925 


0.958 


1.002 


1.054 


1.07 1 


1.026 


0.944 


0.862 


0.792 


0.760 


0.787 


0.845 


0.918 


0.996 


1.05 1 


I.IO8 


I.163 


I.20I 


1.230 


1.229 


I.19O 


1.122 


1.043 


0.999 


0.977 


0.993 


I.IOO 


0-978 


1.03 1 


1.07 1 


I.IO4 


I.I2I 


I.IOI 


1.044 


0.965 


0.895 


0.837 


0.825 


a867 


a968 


0.999 


0.724 


0.792 


0.845 


0.884 


0.922 


0.931 


0.884 


a8o9 


0.726 


0.658 


0.626 


0.641 


0.704 


0.789 


0.715 


0.773 


0.817 


0.867 


0.918 


0.926 


a884 


a8o8 


0.722 


0.661 


a63i 


0.654 


0.705 
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0.809 

1 


0.861 . 

1 

1 

1 


0.898 


0.929 


0.980 


1.003 


0.974 


0.905 


0.825 


0.755 


0.718 


0-7*9 


0.795 


0.865 
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13*- 



m. 
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1 

14t. 


15*- 


IH* 


17*- 


18*- 


19*- 


20* 


21* 


22*- 


2:3*- 


24*' 
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0.858 


m. 
0.897 


m. 
0.942 


m. 
0.959 


m. 
0.917 


m. 
0.836 


m. 
0.752 


m. 
0.687 


m. 
0.656 


01. 
0.671 


m. 
0.730 



Middel. 



m. 
0.810 
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Tabel V. 



Havnetider og Holder 1874. 



Ved ^ 0vre Cubnination. 





• 




1 

1 • 






• 










30 


• 


•^1 


• 


1 > 2 


• 


3u 


s 


o p 


•O 


* E 


^3 


c £ 


's 


25 ^ 

**- SS 




-^S 






u 


w 


B 


1 m 


B 


o 



t. 

0.44 



t. 
4.62 



1.42 1 4.15 



2.46 



3-47 



4-35 



4.36 
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0.48 13 10.46 
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5.07 

4.86 

4.66 
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5.18 

5-77 
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4.86 
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m. 
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0.78 
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0.77 
0.69 
0.84 
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0.74 11.04 
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0.36 
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13 

'3 
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0.43 
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u 
0.46 


t. 
4.75 


1.43 


4.24 


2.44 


4.40 


3-46 


4-7« 


4.46 


4.81 


5-49 


4.73 


6.48 


5.10 


7.53 


5^ 


8uj9 


S.78 



9.44 



10.90 0.40 j II * 10.45 



0.48 12 11.50 



4.95 



4.90 



in. 
0.81 



0.92 



0-73 



0.78 



0.67 



0.68 



0.71 



a8i 



0.85 



5.80 0.65 



ayS 



0-79 



t. 

10.07 

9.52 
9.69 
10.06 
10.24 
10.42 
ia92 
11.01 
11.28 
11.08 
11.03 
10.46 



ß S 

<s 
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in. 
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0-53 



<M5 



0.52 



0.36 



0.50 



0.33 



0.41 



23 

25 

24 

24 

27 
26 

21 
21 
22 



0.38 20 



0.44 24 



0-48! 24 



— r— " 

59.25 i 9.18 j 125.78 5.30 1 281 



Sdin 



58.59 



1 
8.89 ,126.21 



5.12 



«43 



59.65 



9.49 



125.41 5.23 138 



Miiid«*! 



4«88 



0.74 



10.52 



0.43 



4.97 



0.79 



10-45 



0.44 



I 



4.94 1 0.76 



10.49 
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Tabel V. 



Havnetider og Holder 1875. 



Ved (S 


0vre Culmination. 


1 

Ved Q 


nedre Culmination. 


\'^ed (5 "^vre og nedre Culm. 


• 

'••5 

• 

B 

'S 
ü 


• 


43 

33 


• 

. '»^ 
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.3 
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1 
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32 
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! 
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Obflervat. 


• 

's 

ü 


• 
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"O «0 
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• 


c 


t. 


t. 


m. 


t. 


m. 




t. 


r 

t. 


m. 


t. 


m. 


- ■ 
1 


t. 


1 

t. 


m. 


t. 


m. 




0.44 


5.21 


0.99 


10.74 


0.64 


18 


0.48 


4.78 


1.04 


10.15 


0.64 


' 20 


0.46 


5.00 

1 


1.02 


10.44 


0.64 


38 


1.49 


4.52 


0.99 


9.82 


0.69 


21 


«•45 


5-«3 


0.91 


10.17 


0.65 


18 


1.47 


' 4.83 


a95 


laoo 


! 0.67 


39 


2.53 


43» 


1.05 


10.0S 


0.71 


»5 


2.41 


1 4.63 


t.II 


9.92 


0.74 


«5 


2.47 


4-72 


1.08 


10.00 


. 0-73 


30 


3.45 


4.83 


I.OS 


9-74 


a6i 


18 


3.46 


4.61 


I.II 


1 
10.22 


0.82 


20 


3.46 


4.72 


1.08 


9.98 


0.71 


38 


4-44 


4.85 


1.03 


10.32 


0.81 


20 


4.44 


4.82 


I.II 


9-97 


0.81 


17 


4.44 


4.84 


1.07 


10.04 


0.81 


37 


5-46 


4.36 


1.08 


ia64 


0.67 


"9 


5.52 


5-OI 


I.II 


«0-35 


0-7S 


20 


• 

5-49 


4.82 


1.09 


10.50 


0.71 


39 


6.$o 


5.09 


1.15 


II. 15 


0.79 


20 


6.52 


4.77 


I.18 


10.65 


0.76 


«9 


6.51 


.4.93 


1.16 


ia9o 


0.77 


39 


7-51 


5.36 


1.17 


10.88 


a78 


>9 


7.45 


5.3 t 


I.18 


10.54 


0.74 


20 


7.48 


5.34 


1.17 


10.71 


a76 


39 


M4 


5.74 


1.16 


11.54 


a7i 


n 


8.49 


5.67 


I.I2 


10.99 


a66 


19 


8.46 


5.71 


i.14 


11.26 


0.68 


36 


9-44 


5.61 


1.03 


10.32 


0.63 


23 


9.42 


5.65 


I.IO 


11.04 


a68 


19 


9-43 


5.63 


1.06 


10.68 


0.65 


42 


10.52 


5.70 


1.00 


ia86 


a67 


20 


10.44 


5.57 


1.06 


10.72 


0.65 


22 ; 


10.48 


5.69 


1.03 


10.79 


a66 


42 


11.49 


4.81 


1.03 


ia2o 


a66 


18 

1 


11.48 


5.08 


0.96 


10.68 

1 


0.60 


"9 

1 


11.48 


4.95 

1 


I.OO 


10.44 


0.63 


37 


Saa 


60.66 


«.73 


126.29 


«.37 


228 


61.03 


12.99 


125.40 


8.50 


228 


61.18 


12.85 


125.74 


8.42 


456 


Middel 


$.06 


1.06 


10.54 

1 


0.70 


1 

1 




5.09 


1.08 


10.45 


a7i 


1 

1 

1 




5.08 


1.07 


ia48 


0.70 
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Tabel V. 



Havnetider og Heider 1874. 



Ve<i e 


0vre 


Culinination. 


Ved (g 


nedre Culminatioii. 


, Ved ö 


0vre og nedre Culin. 

* 
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. 

a 

's 


• 
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t. 


■ 
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n 


• 
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st 


c 
n 
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. 

e 

's 

ü 

_ 
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• 
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n 

t 


■ 
TS 

CO 
m. 


• 
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t. 


• 

na 
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• 
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• 


• 

E 

's 


• 

n 


• 


• 

m 


• 

P3 


• 

'S 

st 




t. 


m. t. 


t. 


t 


m. t. 


m. 




0.44 


4.62 


0.78 


10.05 


0.47 


13 ' 


OA9 


4.89 


0.85 


10.10 


0.46 


10 


0.46 


4.75 


0.81 


10.07 


0.46 


23 


1.42 


4-15 


0.92 


9.71 


0.53 


1 

12 


1.43 


4.33 


0.92 


9.34 


0.53 


13 


1-43 


4.24 


0.92 


9.52 


0-53 


25 


2.46 


4.35 


0.69 


9.60 


0.43 


'3 


2.42 


4.45 


0.77 


9.79 


0.47 


11 


2.44 


4.40 


0.73 


9.69 


0.45 


24 


3-47 


4.36 


0.77 


9.88 


0.54 


II < 


3.45 


5-07 


0.78 


10.24 


0.51 


13 


'3-46 


4.7» 


0.78 


10.06 


0.52 


24 


4.48 


4.77 


0.68 


10.08 


0.36 


'4 , 


4.44 


4.86 


0.67 


10.40 


0.36 


'3 , 

1 


4.46 


4.81 


0.67 


10.24 


0.36 


27 


5-50 


4-79 


0.58 


10.67 


0.28 


13 ! 


5.48 


4.66 


0.77 


10.18 


0.43 


'^ 


5-49 


4-73 


0.68 


10.42 


0.50 


26 


6.49 


5-03 


0.73 


10.72 


0.36 


11 


6.47 


5-*7 


0.69 


II. 13 


0.31 


10 


6.48 


5.10 


a7i 


• 

10.92 
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21 


7-45 


4.99 


0.77 


10.94 
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9 
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11.08 
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12 
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5.08 
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21 


8.42 
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11.54 
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8.56 
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0.87 
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10 


8.49 
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11.28 
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22 


9.44 


5.58 


0.56 
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0.32 


10 


9-43 
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0.74 


11.04 
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10 

1 
1 


9.44 


5.80 


0.65 
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20 


10.44 


5.04 


0.77 
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0.48 


13 
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4.86 


0.80 


10.90 
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4.95 


0.78 


11.03 


0.44 


24 


11.50 


5.13 


0.80 


10.74 
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12 
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0.48 


12 
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0.79 
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24 
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Tabel V. 



Havnetider og Holder 1875. 



Ved (5 0vre Culmination. 
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Tabel V. 



Havnetider og Heider 1878. 
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9.73 


0.79 


34 ! 


1.44 


4.67 


1.09 


9.72 


a78 

1 


66 


247 


4.50 


i.ii 


9.57 


0.78 


28 


2.43 


4.78 


1.06 


9.85 


• 
0.76 


33 i 


2.45 


4.64 


1.08 


9.7« 


1 
0.77 


61 


3-46 


4.30 


1.03 


9.83 


a7i 


27 


; 3.44 


4.20 


1.04 


9.69 


0.72 


3- : 


3^5 


4-25 


1.04 


9.76 


a72 


58 


4^9 


4-87 


0.95 


iao3 


0.68 


29 


4-46 

1 


5.00 


0.94 


10.27 


0.67 


33 


• 

4.48 


4.93 


0.94 


10.15 


0.67 


63 


5-47 


4.98 


0.96 


ia2o 


0.65 


26 


' S^6 

■ 


4.80 


0.95 


ia64 


0.62 


34 , 


5.46 


4.89 


0.96 


ia42 


0.64 


60 


6^9 


5«36 


1.00 


10.91 


a64 


30 


) 6.47 

1 


5-33 


• 

I.OO 


10.88 


0.61 


33 ; 

1 


6.48 


5,29 


I.OO 


10.89 


a62 


63 


7-49 


5.S7 


I.OO 


ia86 


0.58 


25 


[ 7-44 


5.50 


1.02 


10.99 


0.53 


'■1 


7^6 


5-54 


1.01 


10.93 


0.56 


56 


8.44 


5-85 


1.02 


11.17 


0-59 


29 


1 

< 8.40 

1 


5.78 


I.Ol 


11.36 


0-53 


« ; 


8.42 


5.82 


1.02 


11.26 


0.56 


64 


9.45 


5.80 


a98 


10.90 


a6o 


29 


9,42 


5.87 


1.01 


ia9o 


0.63 


1 

33 


9^ 


5-84 


1.02 


10.90 


0.61 


62 


i<M4 


5.71 


1.07 


ia78 


0.74 


27 


10.44 

I 
> 


5.78 


1.07 


ia82 


a69 


3a 

l 


10.44 


5.75 


1.07 


10.80 


a72 


59 


11.44 


5-32 


I.IO 


ia38 


0.72 


27 


i 11.45 


5"7 


1.09 


ia3i 


0.74 


33 ' 


11.44 


5.25 


1.09 


«0.35 


0.73 


60 


Som 


61.77 
5.«5 


12.40 


«24-35 


8.23 


339 


1 
1; 


61.91 


«2.33 


125.25 


8.01 


1 

395 

1 




61.85 


«2.39 


124.80 


8.12 


734 


Middfl 


1.03 


ia36 


a69 


1 


11 


5.16 


1^3 


10-44 


0.67 


1 

1 




5>5 


1.03 


I0w|0 


0.68 


i 
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Tabei V. 



Bavnetider og Haider 1877. 



Ved e. 


0vre CulmiTiation. 


Ved Q 


nedre Culminatio 


n. 

t 




Ved Q t 


ivre og ned 


reCul 

S 


m. 


• 

E 
1 


H0iv. 
Havnetid. 


H0ide. 

Law. 
Havnetid. 




Antal 
Observat. 


■ 

y 

'•5 

. 

s 

'S 



H0iv. 
Havnetid. 


• 

'S 


Law. 
Havnetid. 


• 

•0 


1 


Law. 
Havnetid. 


4 


::= -=. 


' . . 


1 

1 


- 


^^- — ^_- 




L__ _ . 


— - - — — 








L , 




:-_-=- ^^_= 


., 


=r=- — 


^-= 


t. 


t. 


m. 


t. 


in. 




t. 


t. 


Dl. 


t. 


m. 




i »• 


i. 


m. 


• 

t. 


m. 




0.49 


4.54 


I.17 


iai8 


ow73 


«3 


0.42 


4.89 

• 


I.I9 


10.16 


0.78 


20 


0.46 


4.71 


].i8 


iai7 


0.75 


43 


1-44 


4.44 


I.2I 


9.62 


a86 


«4 


1.3S 


4.61 


«•«3 


9-95 


0.74 


22 

1 


t 

1.41 

1 


4.52 


1.17 


9.78 


a8o 


46 


2.40 


4.08 


1.16 


9.68 


0.80 


22 


2^ 


4»oo 


1.22 


9.44 


0-79 


21 


1 2.42 

1 


4.04 


1.19 


9.56 


0.79 


43 


3-47 


4.ai 


1.03 


9*42 


0.71 


«4 


3.48 


4.11 


1.07 


9.84 


a69 


24 


1 
3-»7 


4.16 


1.05 


9.63 


a70 


4« 


4^4 


4.58 


1.09 


9.80 


0.75 


23 


4^7 


4.46 


1.12 


10.14 


0.81 


20 

1 


4.46 
. 5.46 


4.52 


1.07 


9-97 


0.78 


43 


5^8 


4.66 


"•13 


9.80 


a85 


23 


5-44 


4.64 


1.14 


ia87 


0.78 


24 


4.65 


1.14 


10.33 


a8i 


47 


MS 


5-14 


I.I9 


lOufl 


0.84 


18 


6.48 


5.12 


1.26 


it-35 


0.83 


23 


i 6.48 


• 5i3 


1.22 


10.88 


0.83 


4« 


7-49 


5-37 


I.I7 


laSo 


a78 


25 


7.44 


5.26 


1-34 


11.06 


a74 


20 

1 


7.46 


5-30 


1.25 


»0.93 


0.76 


45 


M8 


5.09 


I.16 


10.89 


0.73 


20 


8^4« 


5.«5 


1.26 


10.85 


a70 


» ' 


8.45 


5.12 


1.21 


ia87 


0.71 


42 


9^1 


5-35 


I.OS 


ia2o 


a68 


20 


9..40 


5.70 


I.IO 


10-97 


0.70 


20 


9.40 


5-52 


1.07 


ia59 


0.69 


40r 


W143 


S-30 


1.07 


1^97 


a70 


24 


1042 


5-55 


1.03 


10.83 


Ow68 


22 


1 

' 10.42 


5-42 


1.05 


10.90 


a69 


46 


ii.$i 


5-34 


i.ii 


iOwi6 


0.77 


20 

1 


11.46 


5-35 


1.12 


10.11 


a7o 


22 


ii.48 


5-35 


1.12 


iaf3 


a78 


42 


Sa» 


58.10 


13-47 


111.93 


9b20 


266 




58.84 


13.98 


125.57 


9.04 


260 


1 

1 


58.44 


«3-72 


123.74 


9.09 


52« 


Midtlel 


4^1 


I.I3 


to.16 


0.77 




1 


4.90 


I.t6 


10.46 


0.75 




\ 


4.87 


1.14 


10.31 


0.76 
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Tabel VI. 



Hiddel af Heivands 



ordnede efter @ evro 



Ciilmin. 



0.46 



\M 



2.4H 



3.46 



4.46 



5.49 



1872 


1 

t. 
5.06 


1 
m. 
0.99 


4.68 


m. 
'•03 


t. 

4.65 


0.96 


4.62 


m. 
0.99 


t. 
5.05 


a96 


t. 
5.1 1 


1.00 


1873 


4.76 


1.02 


4.21 


0.97 


4^9 


a92 


4.58 


0.98 


4-44 


0.92 


4.66 


0.98 


1874 


4-75 


0.81 


4.24 


a92 


4.40 


0.73 


4.7» 


0.78 


4.81 


a67 


4.73 


0.68 


1875 


5.00 


lU» 


4^3 


0.95 


4.72 


1.08 


4.72 


1.08 


4.84 


'•07 


4.82 


1.09 


1876 


5.04 


0.94 


4.95 


0.91 


4.62 


0^4 


4-56 


a86 


4.68 


089 


5ä> 


094 


1877 


4-7« 


I.18 


4.52 


1.17 


4.04 


1.19 


4.16 


i-oS 


4-52 


ix>7 


4^5 


1.14 


1878 


4.98 


1.07 


4.67 


1.09 


4-64 


1.08 


4.25 


I.04 


4.93 


0.94 


4-89 


a96 


1879 


5.21 


1.02 


4.65 


1.07 


4.77 


0.98 


4^1 


0-94 


4.79 


0.98 


5.28 


0.96 


• 

Midd«l 


4-94 


1.01 


1 4.59 

1 


1.01 


4.54 


0.97 


4.55 

1 


a97 


4.78 


0.94 


4^9 


0.97 



Tabel VII. 



Middel af Lavvands 



ordnede efter ö »vrf 



Ciilniin. 


0.45 


t. 

1.45 


2.44 


3.47 


4.47 


5.46 




t. 


m. 


t. 


m. 


t. 


ID. 


t. 


m. 


t. 


m. 


1 

1 

t. m. 


1872 


iai5 


0.66 


9-94 


a68 


9.86 


0.66 


10.17 


a67 


10.37 


a66 


10.29 0.67 


1873 


lOJO$ 


0.68 


9.84 


a63 


9.82 


0.62 


9^2 


a69 


9.91 


a66 


ja28 


a67 


1874 


ICM)7 


0.46 


9.52 


0.53 


9^ 


<MS 


10.06 


0.52 


ia24 


0.36 


10.42 a5o 


1875 


10.44 


0.64 


10.00 


0.67 


10.00 


0-73 


9.98 


0.71 


10.04 


a8i 


10.50 . a7i 

1 


1876 


10.22 


0.57 


9.84 


0.59 


9.90 


a52 


9-77 


0.58 


9.87 


0.58 


10. IS ' a62 

^ 1 


1877 


iai7 


0.75 


9.78 


0.80 


9.56 


0.79 


9.63 


0.70 


9-97 


a78 


10.33 o-8i 


1878 


9.91 


0-74 


9.72 


a78 


9.71 


0.77 


9.76 


0.72 


iai5 


a67 


io.42 


a64 


1879 


10.19 


0.65 


9.76 


0.72 


9.86 


0.63 


9.97 


a66 


10.21 


a66 


10.71 


0.64 


Mid<1el 


10.15 


0.64 


9.80 


0.68 


9.80 


a65 


9.90 


a66 


10.09 


0.65 

1 

1 


10.39 


a66 
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Tabel V. 



Havnetider og Heider 1879. 



Ved ^ 0vre Culininati0n. 



1 

Ved (g nedre Culmination. Ved (g ovre og nedre Culm. 



• 
• 

a 

's 


H0iv. 
Havnetid. 


• 

TS 

n 


Law. 
Havnetid. 


. 1 

OS 1 


1 
'S 

! 


'6 

ß 

d 



«d 


• 


Law. 
Havnetid. 


4 '11 

tc 


1 

•0 1 

; e 


• 

TS 


• 


Law. 
1 Havnetid. 


1 


Antal 
Observat. 


t. 


t. 


m. 


t. 


m. 


1 


1 
t. 


t. 


m. 


t 


m. 


1 


t. 


t. 


m. 


t 


Ol. 




a42 


5.26 


1.04 


10.24 


a68 


24 , 

i 


a48 


S-»5 

m 


1.00 


10.15 


a62 


27 


0.45 


5.21 


1.02 


iai9 


a65 


5» 


1.44 


4.61 


1.05 


9.70 


0.73 


26 

i 


, .5» 


4.70 

• 


1.09 


9.81 


0.71 


30 


1.48 

1 


4.65 


1.07 


9.76 

• 


0.72 


5^ 


2.43 


4-75 


0.99 


9*94 


0.62 


1 

24 , 

1 


1 

, 2.50 


4 79 


0.98 


9.78 


0.64 


21 


: 2.46 


4.77 


0.98 


9.86 


0.63 


45 


SSO 


4.84 


0-94 


9.91 


0.67 


29 


3.48 


4.78 


0.93 


10.02 


0.64 


26 


j 3.49 


4.81 


0.94 


9-97 


0.66 


55 


4.48 


. 4.78 


1.02 


10.00 


0.67 


26 


' 4.48 


4.81 


0.94 


IO-43 


0.65 


28 


4.48 


4-79 


0.98 


10.21 


0.66 


54 


5-47 


5.28 


0.9s 


10.64 


0.62 


3' ', 

1 


5-45 


5.28 


0.97 


ia78 


0.67 


29 


5.46 


5.28 


0.96 


10.71 


0.64 


60 


6.46 


5.38 


1.02 


10.99 


0.67 


1 

»5 ; 


f 6.47 


5.32 


1.03 


10.97 


0.64 


30 


1 6.46 


5-35 


1.03 


10.98 


0.66 


55 


7.40 


5.62 


1.12 


11.38 


0.71 


28 


, 748 


5-39 


1.12 


11.03 


0.69 


29 


7.44 


5-51 


1.12 


11.20 


0.70 


57 


8.44 


5.71 


1.06 


11.08 


0.66 


32 

1 


1 

8.46 

1 


5-54 


1.09 


10.96 


a66 


30 


8.45 


5.62 


1.08 


11.02 


0.66 


62 


9.46 


5.60 


1.04 


11.07 


0.63 


28 , 


9.48 


5.90 


1.04 


10.98 


0.66 


30 


9-47 


5-75 


1.04 


11.02 


0.64 


58 


10.45 


5.83 


I.Ol 


10.94 


a67 


30 


1 

1 10.47 


5.61 


1.04 


ia7o 


a7o 


27 


10.46 


5-72 


1.02 


ia82 


0.69 


57 


11.45 


5-34 


0.99 


10.58 


0.66 


28 


' 11.50 

1 


5.48 


1.03 


10.54 


a67 


27 


11.47 


541 


1.01 


10.56 


0.66 


55 


Sum 


63.00 


12.23 


126.47 


7.99 


331 


1 


62.75 


ia.26 


126.15 


7.95 


334 




62.87 


13.25 


126.30 


7-97 


665 


Middel 


525 


IX>2 


10.54 


0.67 


1 


1 
1 


523 


1.02 


ia5i 


0.66 




1 

1 


5.24 


1.02 

■ 


10.52 


a66 
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Tabel VI. 



Middel af Heivands 

ordnede efter ^ ovre 



Ciilmin. 


0.46 

- - - _ . - i 


t. 

1.46 


t. 

2.46 


3.46 


4.46 


5.49 


1872 


t. 
5.06 


in. 
0.99 


t. 
4.68 


m. 

I-03 


t. 
4.65 


m 
0.96 


t. 
4.62 


m. 
0.99 


t. 
5.05 


na« 
a96 


t. n. 
5.1 1 1.00 


1873 


4.76 


1.02 


4.21 


0.97 


4^9 


a92 


4.58 


a98 


4-44 


0.92 


4.66 0.98 


1874 


4-75 


0.81 


4.24 


a92 


4^0 


0'73 


4-71 


0.78 


4.81 


a67 


4.73 0.68 


1875 


S.00 


1.02 


4^3 


0.95 


4-72 


1.08 


4.72 


1.08 


4.84 


1.07 


4.82 


1.09 


1876 


5.04 


0.94 


4.95 


a9i 


4.62 


0.84 


4.56 


0.86 


4.68 


0^9 


5-00 


0.94 


1877 


4.71 


I.18 


4.52 


1.17 


4.04 


1.19 


4.16 


1.05 


4.52 


1.07 


4^5 


1.14 


1878 


4.98 


1.07 


4.67 


1.09 


4.64 


1.08 


4.25 


1.04 


4.93 


0.94 


4^9 


o.g6 


1879 


5.21 


1.02 


4-65 


1.07 


4.77 


0.98 


4^1 


0.94 


4.79 


0.98 


5.28 


0.96 


• 

Middel 


4-94 

1 


I.OI 

1 


1 4-59 

1 


1.01 

L 

1 


4.54 

1 


0.97 

1 


4.55 


0.97 


4.78 


0.94 


4.89 


0.97 



Tabel VII. 



Hiddel af Lavvands 

ordnede efter S evre 



Culiiiin. 


0.45 


1.45 


2.44 


3.47 


4.47 


5.46 


1872 


t. 

10.15 


m. 
0.66 


t. 
9-94 


m. 
0.68 


t. 
9.86 


in. 
0.66 


t. 
10.17 


m. 
0.67 


t. 
IO-37 


0.66 


10.29 


m. 
0.67 


1873 


lojos 


0.68 


9.84 


0.63 


9.82 


0.62 


9.82 


a69 


9.91 


a66 


ia28 


a67 


1874 


iox>7 


0.46 


9.52 


0.53 


9.69 


<M5 


10.06 


a52 


ia24 


0.36 


lOJ^2 


0.50 


1875 


10.44 


0.64 


laoo 


0.67 


10.00 


0.73 


9.98 


0.71 


10.04 


0.81 


ia5o 


a7i 


1876 


10.22 


0.57 


9.84 


0.59 


9.90 


0.52 


9-77 


0.58 


9.87 


0.58 


10.15 


0.62 


1877 


10.17 


0.75 


9.78 


a8o 


9.56 


0.79 


9-63 


0.70 


9-97 


a78 


10.33 


0.81 


1878 


9.91 


0.74 


9.72 


a78 


9.71 


0.77 


976 


0.72 


10.15 


0.67 


10.42 


0.64 


1879 


10.19 


0.65 


9.76 


a72 


9.86 


0.63 


9-97 


a66 


10.21 


a66 


10.71 


0.64 


Middel 


10.15 


0.64 


9.80 


0.68 


9.80 


a65 


9.90 


a66 


10.09 


0.65 


10.39 


a66 



«1 



Havnetider og Haider, 

og nedre (hilmination. 



Tabel VI. 



6.48 



7.46 



8.45 



9.43 



lolks 



11.46 



Middel. 



t. 

5.15 


m. 
1.05 


t. 

5-31 


m. 
1.08 


t. 
5-32 


m. 
1.22 


t. 

5.37 


m. 
I.I4 


t. 
S-36 


m. 
1.09 


5*9 


m. 
1.09 


t. 

S.07 


m. 
1.05 


5.00 


0.99 


5.34 


0-94 


5-51 


1.00 


5.64 


1.04 


5-39 


0.99 


5-27 


I.OI 


4.94 


0.98 


5.10 


0.71 


5.08 


0.81 


5.78 


0.85 


5.80 


a65 


4-95 


a78 


4.90 


0.79 


4-94 


0.76 


4.93 


I.16 


5-34 


1.17 


5-71 


1.14 


5*63 


1.06 


5-69 


1^3 


4.95 


I.OO 


5^ 


1.07 


$.06 


1.03 


5.30 


1.05 


5.51 


1.05 


5-73 


1.07 


527 


1.00 


5.12 


0-94 


5.07 


0.96 


5- »3 


1.22 


5-30 


1.25 


5.12 


I.2I 


5-52 


1.07 


5-42 


1.05 


5.35 


1.12 


4.87 


I.I4 


5.29 


1.00 


5.54 


1.01 


5.82 


1.02 


5.84 


I.02 


S-75 


1.07 


5.25 


1.09 


5'5 


1.03 


5.35 


1.03 


5.5« 


1.12 


5-62 


1.08 


5.75 


1.04 


5.72 


1.02 


5-41 


1.01 


5.24 


1.02 


5- «3 


1.02 


5.34 


1^5 


5.55 


1.07 


5.66 


1.01 


5^ 


1.00 


5.18 


1.01 


5.045 


1.02 



Havnetider og Heider, 

og nedre Culmination. 



Tabel VII 



t. 
6.47 


7.47 


8.45 


9.43 


10.45 


11.46 


Middel. 


ie.46 


m. 
0.66 


t. 
io»93 


m. 
0^8 


t. 
10.96 


m. 
0.75 


11.09 


m. 
0.70 


10.69 


a7o 


t. 
10.64 


m. 

a69 


1046 


m. 
0.68 


10.68 


0.61 


10.78 


0.53 


10.92 


a6o 


10.97 


a64 


10.60 


a64 


10.54 


0.62 


10.35 


0.63 


ia92 


0.33 


II.OI 


041 


11.28 


o»44 


11.08 


0.38 


11.03 


044 


io.46 


048 


1049 


044 


ia90 


0.77 


ia7i 


0.76 


11.26 


ou68 


ia68 


0.65 


10.79 


0.66 


1044 


0.63 


1048 


0.70 


10.55 


a64 


11.04 


0.60 


10.83 


OU63 


11.02 


0.66 


10.60 


0.60 


10.53 


a6o 


10.36 


0.60 


10.88 


a83 


10.93 


0.76 


10.87 


0.71 


10.59 


069 


10.90 


0.69 


iai3 


a78 


ia3i 


a76 


10.89 


a62 


10.93 


0.56 


11.26 


a56 


10W90 


0.61 


ia8o 


a72 


10.35 


0.73 


J040 


a68 


10.98 


0.66 


11.20 


0.70 


11.02 


a66 


11.02 


a64 


ia82 


0.69 


10.56 


a66 


ia52 


a66 


JO.78 


a64 


ia94 


0.63 


11.05 


OW63 


10.82 


a62 


ia78 


0.64 


1046 


0^65 


1042 


0.64 
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Tabel Vill. 



Den heieste observerede Hoi- 



1872 



in»aii( 


i\x 




'"1 


Datum 


Janaar . . . 




Februar . 








29 


Marls . . 








15 


April . 








«3 


Mai . , 








24 


Juni . . 








29 


Juli . . 








n 


August . 








26 


September 






29 


Oktober . 






31 


November . 






— 


Decembe 


r 






II 



Kl. 



t. 
2ao 

I.O 

18.0 

10.0 

12.0 

15-0 

7.5 

1-5 
2.0 

12.S 



H0ide 



m. 
1.29 

1-3» 
1.28 

1.52 
1.36 
1.71 

i.53 
2.02 

2.38 
M3 



Bsrometer- 
stand. 



745 
757 
753 
758 
749 
748 
760 

737 
732 

741 







kninger 


Datum 


- -. -— •- 


_ -.—- 


Vind. 






3 


I 


. 22 


SSV I 


II 


V 2 


3 


S2-3 


24 


2—3 


25 


N 2 


14 


NO I 


20 


SV 2-3 


18 


S2-3 


IG 




22 


NNO 1—2 


22 

i 



1873 



Kl. 



H0ide 



t. 
6.5 



m. 
1.95 



0.0 


'•54 


4.0 


1.19 


23.0 


1.13 


2.5 


0.98 


6.0 


1.19 


7.0 


1.22 


2.5 


1.35 


2.0 


1.97 


16.0 


2.22 


I8.S 


2.04 


15.0 


2.10 



Anmeerkninger 



Barometer« 
ttand. 

742 

736 
739 

752 

745 
742 

747 
751 
732 

735 
728 

737 



Vind. 
S3 

N 2-4 

ONO 1—2 

NV I 

No 

NNO I 

S 3-4 

8 2—3 

SV 2—3 

SV 3-4 

NNO I 

SV 2-3 



Maaned 




Januar 

Februar 

Marls 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober . 

November 

December 



29 
8 



28 

23 
II 

18 

3 

5 
6 

25 



t. 
5.0 

2.0 



2ao 
17.0 
5.0 
12.0 
5.0 
1.0 
2.0 
5.0 



1877 




m. 



1.94 
M3 



1.51 
1.60 
1.62 
1.48 
1.87 
1.78 
1.88 
2.1 1 



Anmserkninger 



Datum 



Barometer- 
stand. 


Vind. 




742 


SSV I 


14 


747 





25 


— 


— 


8 


— 


— 


14 


740 


S3 


19 


741 





10 


753 


SV 3 


7 


753 





14 


754 


ONO I 


16 


772 





25 


741 


S2 


' II 

1 


731 


NNO 2-3 


31 



Kl. 



i. 
0.5 

0.0 

5.0 

15-0 

7-0 

'•5 
10.0 

17.0 

«5-5 
1.0 

15-0 
11.0 



1878 



H0ide 



m. 
1.48 

1.52 

1.60 

1.04 

1.52 

1-32 
r.24 
1.48 
2.1 1 
2.24 

1.52 
1.47 



Anmserkninger 



Barometer- 
stand. 

746 
744 
739 
755 
745 
745 
751 
74« 
735 
73« 
735 
734 



vind. 
O 

VSV 1-2 
NNV 1-2 

So 

SSV 2 

SSV 2 

NNOo 

o 

S 2 

S3-4 

SO 1—2 

SSO 1-2 



63 



vandsheide i hver Maaned. 



Tabel Vlii 



1874 



Dat. 



2 

14 

20 

17 

29 
IC 

28 
28 

23 

21 



Kl. 



t. 
i6.o 

i6.o 

I5-0 
i8.o 

4.0 

'•5 

9.5 
9.0 

8.5 
8.0 



H0ide 



AnmsBrkninger 



H0ide 



Anmserkninger 



m. 
1.32 

0.77 
0.88 
1.81 

1.67 
1.12 

1-44 
1.34 
2.57 



Baro- 
metar- 
stand. 

744 
752 

758 
740 

75' 
747 
756 
757 
764 
724 



Vind. 

SSO 3 
SSO I 

0, ; 

NNV 3-4 

VSV 2-3ii 25 

V8 I 27 

NOo-ill II 

NO 1 |l 26 

SSV 1 1 28 

S 3-4 5 

ii 

9 
22 




t. 
9.0 

Il.O 

12.0 

13.5 

I.O 

16.0 

1.0 

22.0 



m. 
1.40 

i«39 
r.29 

1.76 

2.17 

1.92 

I.7I 
1.99 



752 

758 

739 
751 
733 
743 
733 
737 



Vind. 



1876 



- . 



S I 

SV 2-3 

SSV 3 

SSV 2—3 

SSV 1-2 

SSV 2 

VSV I 

VSV I 



• 




Dat. 


Kl. 




t. 


20 


0^ 


2 


21.5 


15 


6.0 


II 


4.0 


30 


12.0 


4 


3.0 


31 


»5.5 


4 


4.0 


I 


8.S 


II 


14.0 


. 1 


IX> 


9 


12.0 



H0ide 



m. 
1.80 

«•57 
1.56 
1.44 

1.29 
1.49 
1.51 
1.69 
1.62 
1.68 
1.16 
1.25 



Anmserkninger 



B«ro- 
meter- 
■ttfid. 

37 

5» 
22 

33 

4« 
4« 
48 
5« 
42 

39 

58 
54 



Vind. 

SV 3 
SSV 2—3 

SSV o 

NNO 2—3 

V 2 
S 2 

S 2 

SSO 2 
NNO 3-4 

SSV 3 

No-i 

o 



Dat. 



2 
8 

IG 
I 

3« 
28 

4 
28 

"3 
20 

9 
28 



1879 



Kl. 



H0ide 



ADtneerkninger. ; Dat. 



t. 

1.4 


m. 
1.58 


Bmro- 
Di«t«r- 
■und. 

735 


1 

Vind. 
V 2 


6.2 


1.47 


739 


VA 1 9 


£1V/ I"^"« 


5-9 


1.50 


747 


SV 2 


12.6 


I.16 


754 





12.0 


1.54 


74« 


S 1 


12.4 


1.59 


754 


S 2 

• 


5-5 


1.65 


745 


ONO 2 


23.2 


1.83 


737 


S 2 


3-0 


1.60 


753 


S 2 


7.9 


1.65 


730 


ONO I 


»•5 


1.40 


ns 


S 2 


17.2 


2.40 


728 


S3 



1880 



1881 



Kl. 



H0ide 



Anmerkninger. Dat 



Kl. 



H0ide 



Anmserkninger. 
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Tabel IX. 



Den mindste observerede Lav- 



BiMned 



Januar 

Februar 

MaHs 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Auguit 

September 

Oktober . 

Noromber 

Docember 



187a 



Datum 


Kl. 


H0ide 


— 


t. 


ni. 


i6 


17.0 


-r 0.02 


31 


12.0 


-rO.07 


22 


19.0 


. 0.21 


14 


18.0 


0.22 


16 


19.0 


0.41 


26 


'75 


048 


18 


las 


044 


4 


23.0 


0.65 


19 


12.0 


0.48 


18 


13.0 


-r 0.01 



Anxn8Brkning[er 



1873 



Datum 



Barometor- 

Btaiid. 



767 

75» 

75" 

765 
771 

769 

769 
760 

765 



7*3 



Viad. 



NNO 2-3 

o 

NNO 2 

SV I 

o 

NNO 2 

NO I 

ONO I 

NO o 

NO I 



30 

7 

5 

23 

3" 

2 

r 

16 

8 

3 
28 



Kl. 



H0ide j AnmaBrkniQger 



t. 
23.0 

7.0 
23.0 
21.0 

3.0 

3.0 
16.5 

5.0 

las 

21.0 

2.0 

17-5 



m. 

ai2 

0.05 
0.13 
0.16 
■r 0.05 
■f O^ 
0^8 

Ö-34 

6^2 

0^3 
0.26 

0.09 



Barometer- 

•tand. 

777 

771 
764 
762 

765 
767 

759 
762 

756 

759 
769 

761 



Vind. 
NO 2 

o 

I 
NNO 2 

NO 3 
SSV I 
OSO I 
SSOo 
NO 1 
NO I 
SV o-i 
NO o 



Maaned 



Januar 

Februar 

Mart« 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktdber . 

November 

December 



1877 



Datum 



4 
18 



Kl. 



t. 
ao 

14.0 



21 


5.0 


«5 


14.0 


i5 


2.0 


>3 


I.O 


30 


4.5 


4 


21.0 


29 


18.0 


2 


21.0 



H0ide 


Anmasr 


- ; -=- T - — = 


r ~-=i^=^ 




Batoai«t«r- 
■taod. 


m. 




-r <M5 


759 


0.22 


762 


a25 


766 


0.54 


768 


a6o 


754 


aso 


770 


0.47 


769 


0-39 


777 


0.42 


748 


ai7 


774 



1878 



TInd. 



NNO 2 


ONO I 


NO 0— I 





1 


ONO 2 





NO 


OSO I 



NNO o 



28 

I 

29 

12 

8 

8 

30 

2 

21 

3« 
29 

3» 



Datum Kl. , H0ido Anrnserkninger 





_. . - . , ^ 


■ - 


19.0 


m. 
"T 0.24 


Batronetor- 
Stand. 

768 


0.0 


0.36 


767 


2ao 


0^1 


749 


18.S 


ai6 


765 


16.0 


OW50 


761 


17^0 


o-*7 


755 


12.0 


0*53 


764 


14.0 


o-ii 


767 


20.0 


<M3 


761 


3-0 


044 


756 


2-5 


<V35 


763 


6.5 


0J28 


770 



Yiad. 
ONO O 

o 
NNO 2 

a 

O I 
ONO I 

o 
ONO I 

o 

NNO I 

NKOi— 2 

ONO I. 



»5 



vandshside 


i hver Maaned. 




• 










Tabel IX. 




Kl. 


1874 




1875 
U0ide Anmsei 

1 




Dat. Kl. 


18'; 


J6 

AnrosBi 




Dat 


H0ide 


1 

Anmserkninger 1 Dat. 

1 


Kl. 


rkninger 


H0ide 


rkninger 


27 


t. 

II.O 


1 

m. 
0.12 


Baro- Vind. ;' 
inetor- 1 
Htond. 

755 ] N 3-4 — 






Buru- 
meter- 
■tand. 


1 

Vind. 


1 
6 


t. 
19.0 


IB. 

-^o.26 


Baro- 
meter- 
■taad. 

786 


Vind. 




27 


15.0 


-^o.28 


769 t SO 2 ' — 




1 — 


28 


23.0 


■ro.15 


763 


NO I 


3 


10.5 


-r 0.24 


777 NNO — 


— 





— 


— 


I 0.5 


•ro.12 


756 


I 


10 


18.0 


-r 0.20 


751 ONO 2 1 — 


t. 


nn. 


— 


r— 


17 


18.0 


0.24 


756 


NO 2 


II 


'9.5 


0.38 


767 i r I 


20.0 


a27 


765 


NO I 


3 20.0 


0.15 


766 


SO 1 


30 


S.O 


-r O.IO 


750 ' NO ^ I 21.0 


0.38 


771 


ONO I ' 


2 1 22.0 


0.40 


770 


ONO I 


12 


17.0 


-r 0.25 


754 


ONO 1—2: 17 23.0 


0.46 


767 


ONO I 1 

1 


22 


13.0 


a6i 


759 


S I 


3 


4.0 


0.14 


746 1 V — 1 1 5 0.5 


0.57 


763 


VNV I 


1 '7 j 9.0 


0.41 


764 





4 


10.0 


0.08 


746 1 14 


22.0 


a48 


772 NO I 


15 ; 21.0 


0.44 


760 


NOo 


2 


10.0 


•T 0.14 


741 S 3 '3 


22.0 


o.to 


762 


NO 2 


2 2t.O 


0-35 


766 


NO t 


— 







23 


8.0 


-faoi 


774 1 ONO 


15 1 9.0 


-ro.07 


765 


ONOo-i 








4 


3.0 


0.20 


768 


NO I 


. 22 

1 

1 

1 


14.0 


'^a28 

1 


764 


NNO 1-2 




Kl. 


187! 


) 


1880 


rkninger , 

1 




1881 


rkninger 


Dat. 


H0ide 


Amnserkninger Dat. Kl. 


H0ide 


Anm»i 


Dat. Kl. 

1 


H0ide 


» 

Anmae 


9 


t. 
22.5 


m. 
O.II 


Burn- 
io«ter- 
stand. 

773 


Vind. 

NNO 2 — 








1 
^^ 1 


* 
1 

1 








24 


0.3 


O.II 


761 SSV I — — 


^iM. 


— 




— 


— 


— 


— 


— 


22 

1 


22.9 


0.16 


774 — — 





— 


i 


— 


— 




— 


— 


30 


17.9 


0.16 


768 ! — — 





— 


~~' 


— 


— 


— 


— 


— 


I 


18.8 


0.26 


768 ONO 1—2; — 1 — 





— 


— 


__ 


— 


— 


— 


8 


13.6 


0.65 


758 


S 0-, '■ - - 

, 1 





___ 






— 


— 


— 


— 


29 


19.9 


0.50 


763 


' 1 





— 


—• 


— 


— 


^^ 


— 


— 


17 


22.0 


0-44 


760 


NNO 2 - 






"~^ 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


"7 


23.3 


0.62 


767 NNO ! — — 







— 


— 


— 


— 




— 


26 


21.0 

1 


0.43 


770 : - - 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


24 


20.9 


O.II 


778 . NNO I I - - 





1 


— 


— — 


— — 


7 


5-0 


0.27 

1 


774 NO 0. ! - - 

« 





■~ 


— 


p 


— — 










Den 8t0r8te U0ii 
Den mindste La^ 


randsh« 
/vand«) 


»ide 18 
)0ide I 


72—1878 
87a— 187 


. . • . 

Da . • 

Forikjel 


m. 

«•57 

■5-0^5 

3.0a 
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Tabel X. 



Starste Forskjel mellem paahinanden- 



Maaned 



Januar 

Februar 

Marts 

April 

A|ai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober . 

November 

December 



Datum 



6 

S 

4 
I 

2 
22 

27 
'5 

i6 

23 



1872 



Kl. 
fra— til 



Forskjel 



Anmaerkninger | Datum 



t. t. 
20.5 — 2.8 

18.5— i.i 

19.0— 2.5; 

17.0 — 0.0. 
18.5— 1.5' 

11.0 — 18.5' 
4.5—11,61 

14.5 — 20.5' 
6.8 — 14.3 
1.7— 8. s 

2.7 — 12.7 



m. 
0.77 

0.72 

0.73 

0.63 

0.56 
0.57 
0.60 
0.80 
0.85 

0.7s 



Bftrometer- 

«tlUl(l. 



I 



765 
764 

776 



Vind. 



O— I 

S I 
NO I 



757 


SV 2 


759 


SSO I ; 


766 


SV I 


768 


ONO I 


755 


NO I t 


759 


SO 2 , 


754 


ONO I 

1 



25 

7 

2 

19 
23 
21 

18 

7 
18 
21 

I 
16 



1873 



Kl. 

fra— til 



Forskjel Aomierkninger 



I 



1 t t. 
'12.0—20.8 

15.2—21.2 
12.0 — 18.8 



15.0— 23.0! 

17.0—23.7 
8.2—15.5 

154—21.3 
5.3—13.2 

3-5— 9.6 
19.5 — 2.2 

2a7— 3.1 

2.7— 7.8 

1.5— 8.6 



m. 
1.05 

0-95 
0.76 

0.56 

0.55 

0-53 
0.60 

0.72 

0.88 

0.89 

0-75 
J.06 



BitrometeT' 
•uud. 

742 

748 

757 
759 

747 

759 
752 
752 
737 
736 

739 
721 



Vind. 
S3 

SSO 2 

ONO 2—3 

S 2—3 

SV 2 

SV I 

SSO 2 

SSV 2 

SV 2-3 

NNO 2-3 

SSO 3 
SSO 2-3 



Maaued 



Januar 

Februar 

Maris 

April 

Mai 

Juni 

JuU 

August 

September 

Oktober . 

November 

December 



Datum 



3« 



4 
18 
20 

9 

3 

3« 

2 

7 



Kl. 

fra— til 



1877 



Forskjel 



214 — 



t. 

4-4! 



1 1.0— 9.7 



17.0—23.5 
10.9— 17.7 

6.2 — 16.71 
22.4— 5.4j 

0.9— 6.7I 

3.7— * »-7 
7.5—19.0 

23.0— 6.6 



m. 
1.06 

0.84 



0.53 

a56 

0.73 
a66 

0.64 

1.01 

a92 

I.02 



Anmaerkninger •, Datum 



Barometer- 
•Uud. 

770 

757 



754 
762 

748 

759 

755 

745 
750 

755 



Vind. 



SSV o 



S o 
SSO I 

SO I 

so 2 

NNO I 

NNO o- 

SO 2 
SSV 2 



20 

26 

8 

14 

18 

9 
10 

3« 
16 

25 
«5 
25 



Kl. 

fra- til 



1878 



Forsigel 



Anmierkninger 



t. 
11.0- 

1S.0 

22.5- 

19.7- 

11.9- 

16.9- 

I3-4- 
23.8- 
12.7- 

17-7 
I. 

2.8 



t. 
19.8 

i-o 

5-2 

3-7 
18.7 

1.0: 

«9.5; 

■6.5J 

«5-4; 
i-o 

8.7 
11.2 



tu. 
1.08 

0.62 

1.2 1 

0.66 

0.62 

a6i 
0.51 
a6o 
1.09 
1.38 
0.78 
0.68 



Barometer- 
•taud. 

74» 
76! 

755 
755 
747 
746 
750 

754 

735 

73« 
752 

752 



Vind. 

S3 
O 

NV I 

So 

SSO o— I 

SSV I 

S 2 
O 

S 2 

S 3-4 

NO 3 

NNO I 



67 



folgende Lav- og Heivand i liver Uaaned. 



Tabel X. 



1874 



1876 



1876 



• 

Q 


Kl. 
fra— til 


For- 
skjel 


Anmcerkninger 




Kl. 
ira— til 


For- 
skjel 


Arnnserkninger 1 

1 




Kl. 
fra— til 

• 


For- 
sigel 


AnmKrkninger 








Baro- 

ineter- 


Vlnd. 




1 


Baro- 
in«t«r- 


Vind. : 




1 


Baro- 
1 rnel«>r- 


Vind. 




t. t. 


ni. 


•tond. 


1 




■tiuid. 




t. t. . m. 


•tand. 


t 


19 2a4— 5-9 


1.07 


727 


SV 3-4 |- 


— 


; >3 


7.2—16.2 


0.76 


752 


SSV 1—2 


9 '17.0— 3.5 


0.62 


770 


NNO 4 ;- 


— 


— 




3 


10^—16.8 


0.86 


750 


SSV 2—3 


«3 


18.6— 0.5 


0.87 


755 


VSV 1-2 - 




— 


— 


- . 9 


20.7— 5.4 


0.85 


724 


SO t 


2 9^ — 21.0 


0.81 


727 


so 2-3 — 

1 


t t 


m 


— 


- 18 

1 


6.5—12.9 


0.67 


753 


NO I 


29 22.0 — 4.0 


0.69 


75' 


SSV 2-ä IS 


I9-4-- 3.3 


a66 


747 


NNV3-4. 17 


12.7— 18.6 


0.55 


767 


NO 1-2 


9 


4^—13.6 


0.65 


751 


SSV 2 29 


, 1.8— 6.7 


0.61 


761 


NNO 2 . 


3 


8.0—16.2 


a6i 


749 


SSV 1-2 


7 


12.0—18.0 


0.68 


762 


Ol 29 


6.5— 15,0 


0.57 


763 


I ,31 


6.8-15.5 


0.79 


753 


SSV 2 


8 


6.3—14.8 


0.76 


747 


NNO I 25 


5.2—12.8 


0.69 


752 


SSV 2 , 16 , 


19.4 — 4.0 


0.67 


767 





2 


1.0 — 9.0 


0.70 


754 


SSO 2— 3 27 


20.3— 1.7 


a98 


733 


S3 


5 


2a5— 5.8 


0.84 


749 


SV z 


21 


2.3— 8.0 


1.06 


723 


S 3-4 15 


5.0— lao 


0.83 


765 : NO 2 

1 


30 


20.5 — 4.1 


a88 


744 


V I 




^^•^ 


— 


— 


- :'i5 


4.2— 9.7 


a96 


755 ! KO 2 a6 


5.3— '3-5 


0.77 


754 


ONO I 




• 






— 22 


4.9—14.3 


a76 


737 SV . 4 

1 


23.2— 6.4 


0.83 


74» 


NO 2 






187 

For- 
skjel 


9 
AnmsBi 


18« 


)0 

Anmaerkninger. J 

1 


18i 


Anmae 




• 


R]. 
fra-til 


1 

*kninger. 


• 


Kl. 


For- 
skjel 


i 
* 

i 
\ 


Kl. 


Fop- 
skjel 


rkninger. 


1 




Karo- 

ineter- 


1 

VJnd. 






1 M 

1 


' 1 

i 








t. t. 


m. 


•iMid. 










il 


1 

1 

1 






11 


23.2— 7.9 


0.69 


766 


NO 2 . - 


— 


— 





1 




1 


— 


— 


16 


1.5— 6.9 


a72 


755 


I 




— 


— 









1 
1 


— 




— 


II 24jf>^ 7.4 


0.95 


748 


NV 1-2 




— 


— 





1 

1 




— 








15 


17.6— 0.5 


0.94 


753 


ONO I 


— 


— 


— 

















31 


5^—12.0 


0.60 


741 


S I . 

1 


— 


— 


— 





I 




- 


^^^ t ^^^ 






28 


4«9— 12.4 


0.76 


753 


SSO 1 


— 


— 


— 


— 


^^ 




- 


— 


— 


— 


— 


4 


22.6— 5.5 


0.75 


746 


NO 2 


— 


— 


^__ 


«i^V 


— 


m 


— 


— 


— 


— 


28 


19.0— 2.5 


a6o 


737 


S2 ; 


— 


— 


— 





1 


^^ 


■ 1 "" 


— 


— 


^ 


24 


I4.0'*22.4 


0.68 


746 


SSO 2-3 


— 


1 












— 




— 


18 


22.7— 6.6 


0.78 


734 


OSO 2 


— 


— 












- 


— 


— 


— 


— 


23 


17.6— 1.0 


Ob65 


769 


N 1—2 


— 


— 


-. 





l' _ 

""" t 


- 


— 


— 


— 


— 


28 


17.2— 21.8 


1.32 


728 1 


S3 

1 




■• 


""" 


^^ 


1 


tl 

> 

t 








1 


^^"^ 


" 



9' 



«8 



Tabel XI. 



Hindste Forskjel mellem paahinanden- 



Maaned 



Januar 

Februar 

Marts 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Augrust 

September 

Oktober . 

November 

December 



Datum 



Kl. 
fra— til 



1872 



Forskjel 



1873 



1r 



Anmferkuing^er 



Datum 



28 

30 

14 

13 

9 
18 

6 

25 
5 

1 1 



t. 
8.1 

2.2 

3.0 
22.5 

9.5 
22. 

13-5 

23.5 

7.2 



t. i 

-12.5: 

10.0 

I 

3-0 

t 

>3-5i 

3-0; 
19.5! 

1.8 
ia8 



m, 
0.08 

0.12 

0.12 

0.09 

0.09 

0.16 

ao6 
0.07 
o»o8 



Barometer- 
stand. 



752 
747 
752 
766 
756 

7S5 
75' 
754 
764 



VInd. 



3.5— 6.5I 0.05 



740 



o 
NO o 

NNV 2 j 
ONO I 
SSV o j 
SSO 1 , 

2 

NO 0-1 
ONO I 

NO o 



16 

20 

5 
16 

16 

28 

16 

27 
25 
24 
25 
»5 



Kl. 

ira— til 



Forskjel Anmaerkninger 



t. 
0.3- 

4.0- 

2.5- 
8.1- 

I 2.4- 

13.5- 
16.0 

14.5- 



t. 1 

• 7-5! 

•11.2 

■ 7-1 
■13-6 

• 7-3 
21.8 
22.7 
-22.4 

■ 1.4 



20.5- 
12.0 — 18.5; 
13.0— 2a5 
15.3- 1 7.1 



I 



ax>4 

0.04 
0.07 
0.11 
0.09 
0.04 
0.12 
0.08 
0.1 1 
0.05 
0.02 
0.04 



Barotnetcr- 
Btand. 

754 
75« 

761 
762 

752 

759 

755 

757 
762 

750 
753 
729 



Vind. 

VSV 2 

VNV 3-5 

NO 2 

SSV 0—1 

N 2 

NNO 2 

SSO 2 

o 

VSV I 

SSV 2 

o 

SSO 2—3 



Maaned 



Januar 

Februar 

Marts 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober . 

November 

December 



Datum 



Kl. 

fra— til 



4 
15 



I 

24 

29 

25 
I 

13 

7 

13 



t. 



t. 
8.8 



CO- 

7.4 — 12.0 



"4-3- 
22.1- 

19.9- 

12.3- 

23.5 

12.3" 
I.O- 

7-2- 



•21.7 

■ 3.7 

- 0.2 

-18.4 

3.5 

•14.6 

• 5.8 

-10.4 



1877 



Forskjel ; Anmserkninger 



ni. 
0.07 

0.10 



0.13 
0.1 1 
0.07 
0.10 
0.06 
0.03 
0.07 
0.07 



Barumeter- 
■tand. 

759 
75« 



758 
750 

754 
760 

749 
746 

744 
752 



I 



Vind. 

NNO 2 
OSO o 



N 2 

SO 3 
SSV o 
ONO I 

SV I 

8 1 

S 2 

o 



1878 



Kl. 



Datum , r \.t Forskjel Anmsrkninger 



2 

6 

12 

7 

31 
I 

2 

18 

19 
«5 

27 
30 



t. 
17.4 

8.4 

23.0 

1.8 

23-3 
23.4 
«2.3 
13-2 

2.2 
18.3 

i3'0 
22.5 



t. 
-22.0 

13.0 
1.9 

ri.o 
• 6.0 
•6.3 
-19.0 
-22.1 

-8.7 

■ 1.0 

18.9 

— 1.2 



ni. 
0.01 

0.03 

O.Ol 

aio 
0.07 
0.10 

O.II 

0.03 
0.02 
0.07 
0.10 
Ow09 



Barometer- 
stand. 

763 
764 
762 
769 
750 

754 
752 
755 
741 
77' 
757 
734 



Vind 

N o-i 
o 

N 3-4 
o 

NNV 2-3 
S 0—1 

ONO 1-2 
ONO 1 

VSV 1-2 
ONO I 

N o 
SSO 1-2 



m 

























Tabel XI. 


fdlgend 


e Lav- c 


)g Eeivand i 


hver Maanei 










1874 

1 gj^^J Anmaerkninger. « 

1 


KI. 

frft-tll 


i^'j 


f5 


i 

1 

• 

m 




1S7K 


k 


• 

5 


Ki. 

fra— til 


For- 
Bkjet 


AfiiDSBrkninger. 


Kl. 

i fra-til 

1 


For- 
skjel 


Anmserkniiiger. 


1 

, t. t. 


1 

1 

m. 


Baro« 
meter- 
■tend. 


t 

Vind. 

* 




! 

1 


Baro- Vind. 

Dieter- 

»tand. 




1 

t. t. 1 lU. 


Baro- 
roeter- 
»tand. 


Vind. 


M 


3-3 9^ 


0.09 


750 


, V . . - 


— 


i ^— 


— — 


•7 


4.5— iO.S 0y03 

1 


757 





9 


13.9— 16.7 


0.01 


768 


NNO 3 








2 


ia3— 14.7J 0.14 


753 


SSV 1-2 


2 


1 1.4— 19.0 


0.02 


786 


0, - 




""■ 




17 


15.4 — 22.5 0.10 


742 





4i 9.4—19.2 


0.03 


752 


NO I 1 


t t 




— ! — 


23 


10.4— 17.5 aio 

1 


757 


8V o-i 


28 j 4.4- 8.5 


0.03 


749 


SSV 2 16 


21.6 — 2.9 


0.04 


755 VNV 1-2 


1 

8 


18.9—23.5 0.14 


774 


SV I 


2 


0.9 — 6.6 


ao4 


760 


So 9 


2.8— 9.6 


0.17 


755 INNOi-2 


10 


1.7 — 6.9 0.07 


75Ö 


NNO 


— — 






— 13 


21.0 — 0.2 


0.05 


758 ; Ol 


"4 


i.i — 3.9 0.04 

1 


764 


SSO I 


— — 






7 


19.6 — 22.6 


0.15 


763 * SV I 


16 


4.0 — 8.4! 0.05 

1 


764 





— — 


^^ 


— 


— 4 


14.8—20.9 


0.10 


756 SV 1 


8 


23.9— 1.0 


0.03 


745 


NNO O-I 




"~ 


— 


— 5 


9-3— 1 1.7 


0.07 


745 ' SV 2 


9 


11.8—15.4 


0.13 


743 


NO 1-2 


— — 


— 




— 9 


19.0— 0.9 


0.11 


735 


22 


19.5— 2,3 


0.09 


769 


SSV O-I 


( 


__ 


^^^ 


— 26 

1 


19.4— 5.0 


0.02 


768 

1 


n 


23.2 — 12.7 0.03 

1 


756 


ONO o-i 




• 18T 


f> 


i 




18F 


K) 




1881 




^! Kl. 

ö fra-til 


For- 
skjel 


Anmtei 


• 

t'kninger. , ^ 

•1 


Kl. 
fra-til 


For- 
■kjel 


Anmierkninger. 


• 


KI. 
fra-til 


For- 

Bkjel 

• 


Anmierkninger. 


t t 


in. ' 


Baro- 
meter- 
»Und. 


Vind. 

1 


1 




1 












5 9.0— 1 5.1 


ao8 1 


761 


— 


— 


— 


— — 


— 


— 








26 10.4— 14.5 


0.08 ; 


764 


N I 


— 


— 


— — 


___^ 








•"^ 


14 


3.2- 9.5. 


0.05 ' 


75« 


V - 


1 


— 




, 


— 


"" 


— 


— 


23 


171— 19-3 


0.08 


754 


So - 


— 


— 


1 






— 


— 


— 


26 


2.1— 8.8 


0.11 , 


746 


s I .:- 


— 


•"• 


— . — 


f — 


— 


— . 


^■^* 


.-. 


8 


• 

20.0 — 1.6 


0.11 


760 


1 
So '- 

1 


_ 


— 




1 




— 


— 


— 


21 


22.b — 6.6 


0.18 1 


753 


ONO o-i' - 

1 


"^^ 




1 






— 


— 


— 


6 


13.2— 19.9 


0.09 ' 


754 


s . - 


m^^ 




t 


— 


— 


— 


— 


— 


4 


I2w| — 16.1 


0.03 


756 


V8V I , - 

1 








1 


— 


— 


— 


— 


4 11.5—19.0 


ao8 


760 


VNV I — 




— 


— — 


— 




^^ 


_^ 


— 


4 


10.5— I4.S 


0.05 


761 


— 


^^^ 


^.^ 


— — 


— 




— 


— 


— 


25 


9.0— ii.s 


0.03 


769 


N 1 - 


**"" 


•*^^ 


1 


1 


~^ 






*—" 



7(» 



Tabel XII. 



Over ICddel af Fors^ellen mellem paahinanden folgende Lav- og 

Hdvands Heide, 



ortinet eftor Maancder osr Aar. 





1872 


1873 

m. 


1874 

m. 


1875 


187« 

m. 


1877 


1878 

m. 


1879 

in. 


811 m 

m. 


Middel 


■ 


m. 


Dl. 


Januar .... 


— 


0.397 


0.391 




0.377 


0.429 


0.395 


0.381 


2.370 


0.3950 


Februar . . . 


m. 
0.404 


0.367 


0.322 


""* 


0.389 


0.353 


0.336 


0.402 


2.573 


0.3679 


Marts .... 


0.378 


0.343 


0.323 




0.361 


— 


0.351 


0.395 


2.I5I 


0.3585 


April .... 


0.360 


0.309 


0.389 




0.365 




0.352 


0.35^ 


2.127 


0.3545 


Mai 


0.363 


0.318 


0.309 


in. 
0.346 


0.326 


0.350 


0.317 


0.342 


2.671 


0.3339 


Juni 


0.337 


0.345 


0.298 


0.368 


0.331 


0.353 


0.344 


0.343 


2.719 


0.3399 


Juli ..... 


0.342 


0.3S2 


0.368 


0.321 


0.335 


0.357 


0.297 


0.350 


2.'732 


0.3415 


August. . . . 


0.331 


0.327 


0.352 


0.352 


0.342 


0.372 


0.349 


0.334 


2.759 


0.3449 

• 


September . . 


0.374 


0.364 


0.365 


0.378 


0.390 


0.340 


0.371 


0.329 


2.9II 


0.3639 


Oktober . . . 


0.381 


0.406 


0.361 


0.396 


0.368 


0.428 


0.393 


0.350 


3.083 


0.3854 


November . . 




0.327 


— 


0.397 


0.385 


0.4 II 


0.378 


0.352 


2.250 


0.3750 


December . . 


0.371 


0.364 




0.378 


0.402 


0.408 

1 


0.353 


0.383 


2.659 


0.3799 


Middel .... 


0.3641 


0.3516 


0.347« 

1 

1 


0.3670 


0.3643 


, 0.3801 


0.3530 


0.3594 


• 

2.8873 


0.361 



55 '»• 



Tabeller 



ftn' 



Throndhjem 



72 



Tabel U- 



Eegistreret Vandstand ved 



1H78, Middag. 



Midnat. 



. i)^ \ P I 'i^ ! 3^ 



.5« 



f)^ 



8«- 



9*^ I 10» 11' 



I 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 
lo 



m. 
3.38 

3-52 
3-39 
3.05 
2.70 



I 



2.10 
1.85 
1.54 

»•32 
1.58 



m. 


m. 


3-04 


2.51 


3.36 


2.93 


3.5« 


3.20 


3.38 


3.36 


3.10 


3-28 


2.64 


3.04 


2.32 


2.79 


1.85 


2.26 


1.46 


1.79 


«•53 


1.64 



m. 
1.97 

2.30 

2.70 

2.94 

3.19 

3-22 
3.18 

2.73 
2.28 

1.99 



m. 
1.58 

1,78 
2.06 
2.32 
2.70 

3-«o 

3-4« 

3.04 
2.74 

2AS 



tu. 

1-35 
1.46 

1.62 

1.78 

2.16 

2.71 

3-27 
3.16 

3« 10 

2.$8 



ID. 

»•35 
1.32 

1.35 
1.45 

1.78 



2.20 
2.79 
3.00 

3-27 
3.27 



in. 
1.63 

1.42 

>.34 
1.28 

1.47 

1.97 
2.32 
2.63 

3.14 
3^ 



m. 
2U>6 

1.78 

1.64 

1.36 

»•35 



m. 
2.57 
2.26 

1.88 
1.63 
1.41 






1.75 I 1.64 

2.01 I 1.79 

2.26 ; 1.93 

2.79 2.42 

3-38 3-04 



m. 
3.10 
2.79 

2.32 
2.14 
1.66 

1.69 
1.71 
1.70 
2.06 
2.64 






III. 



in. 



3-52 I 3^39 

3.36 3.58 

3.00 3.61 

2.65 ' 3^23 

2.16 ' 2.64 



1.94 
1.78 

1.56 
1.79 
2.25 



2.39 
2.01 

1.63 

1.64 

1.88 



I 



I 



ni. 

3^i3 
3-45 
3.55 
3-46 
3- «4 

2.95 
2.47 

'.93 

«•7S 
1.72 



I 



I 



m. 

2.55 
2.95 

3.27 
3.42 

3-39 

3.35 
2.95 

2.39 

2.05 

1.72 



II 
12 

»3 
14 
«5 

16 

'7 
18 

«9 
20 



"•93 
2.20 

2.87 
3. »9 



1.62 

"•77 
2.32 

2.64 



1 



3^39 


2.95 


3^58 


i'S^ 


3-42 


3-57 


3.01 


3^36 


2.71 


3^"4 


3."5 


3.58 



"•47 

".45 
1.78 

2.06 

2.32 

2.85 

3.33 
3^36 

3-39 
2.98 



'•54 
1.36 

"•47 
1.56 

"•77 

2.20 

2.77 

3^04 

3-27 
3^o8 



I 



1.88 
"•53 

"•35 
1.26 

1.41 

1.72 
2.16 
2.51 
2.82 
2.82 



2.32 
1.80 
1.47 
1.20 

i«a2 

I.4I 
1.70 
1.96 
2.26 
2.32 



2.82 
2.26 
1.85 
I.4I 
1.26 

".32 
1.42 

"•57 
1.76 
1.88 



3-24 

2.73 
2.32 

1.82 
"•57 

"•47 

"•39 

"•39 

"•57 
1.63 



3^42 
3-"6 
2.82 
2.41 
2.06 

1.85 

"•57 j 

"•38 , 

"•53 ! 

"•53 ! 



3^36 
3.47 
3.34 
2.94 

2.6|| 

2.39 

"•93 
1.69 

1.61 

1.48 



3^o6 

3.45 
3^59 
3^42 

3.27 

2.97 
2.45 
2.16 
1.88 
1.63 



2.62 

3.07 
3^48 
3.52 
3.64 

3^48 

3-04 
2.67 
2.32 
1.92 



2.09 

2.51 ; 

3^03 ! 

3-34 ! 

3-64 ' 

>73 I 

3.48 i 

.3^20 ' 

3.82 

2.32 



"•75 
2.06 

2.44 

2.81 

3^»o 

3-44 
3.60 

3.48 

3^25 

2-75 



' "^53 
1.03 

' "95 
2.16 

2.45 

2.94 
3^39 
3-5' 
3-38 
3-oK 



21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 



"•97 

"•79 
".63 
1.58 



2.32 

2.12 
1.84 
1.65 



1.72 , 1.59 

1.83 j 1.58 

1.88 I iJSi 

2.23 I 1.84 

2.51 I 2.06 

3.09 ; 2.66 



I 



2.70 
2.44 
2.14 
1.85 
".65 

"•54 

1.42 

"•54 
1.67 
2.16 



2.98 
2.79 

2.45 

2.16 

1.85 

"•55 
"•39 
1.36 
1.4] 
1.69 



, 3.04 
^ 3^oo 

: 2.73 

' 2.47 

I 2.10 

I 

1.78 

«•54 
1.41 

1.26 

1.38 



2.82 
2.95 
2.87 

2.73 
2.42 

2.10 
1.85 
1.63 
1.29 
"•32 



2.42 
2.64 
2.79 
2.88 
2.68 

2.47 
2.26 
2.01 
1.50 
"•39 



2.01 

2.3" 

2.57 
2.76 

2.88 

2.74 
2.67 
2.47 

"•95 
1.78 



1.76 
2.00 
2.29 

2^57 
2.82 

2.86 
2.88 
2.88 
2.47 

2.33 



".63 


1.63 


1.82 , 


2. II 


2.48 


2.HK 


1.82 


1.76 


1.76 


1.92 


2.19 


2^55 


2.01 


1.85 


«•72 ; 


1.78 


1.87 


2.l^ 


2.30 


2.10 


1.94 


1.82 


i.73 


1.88 


2.60 


2.32 


2.06 , 


1.80 


1.62 


1.63 



2.78 

3^oi 

3^"4 
2.91 

2.85 



2.51 
2.79 

3^"4 
32" 
3.36 



2.22 
2.51 
2.94 

3.25 
3.56 



1.88 
2.10 
2.51 
2.88 
3.36 



1.63 
1.72 

»•99 

2-3" 
2.79 



".53 
1.41 

1.62 
I.81 
2.26 



s 



I- 

21' 



•10 ,24.43 .26.19 ,26.80 

•20 29«45 128.31 124.99 
-30 2a23 I 19.27 I 19.11 



"—30 74-"" 73^77 7o^90 



: i 

Middel 2.470 12.459 



26.50 
22.06 

"9.63 



25.18 

19.46 

i 2a7i 



23-49 


21.78 


20.62 


17.66 17.55 


"9-"3 


21.98 


23.04 


24.14 



2a38 

21.73 
24.86 



20.57 
24.85 
25.05 



21.81 
27.88 
24.67 



24.01 i 26.00 



29.76 
23.78 



3«^"6 
22.16 



27^55 
28.68 

20.33 



28.04 
26.00 

"9^73 



68.19 . 65.35 I 63.13 I 62.37 63.89 I 66.97 ! 70^47 74.36 I 77.55 I 79^32 



76.56 . 73.7: 



2.363 



2.273 2.178 2.104 2.079 2.130 2.232 '2.349 2.479 12.585 '2.644 '2.552 '2.459 
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Tabel !«• 



15»- 


1(>* 


17' 




m*- 


2IM 


2\^ 


•i2'- 


T.V' 


Silin. 


Middcl. 




Aiinia^rkninger. 




in. 


111. 


m. 


m. 


m. 


111. 


111. 


ni. 


in. 


ni. 


m. 








1.97 


1.54 


'•32 


1.29 


1.47 


1.80 


2.39 


2.88 


3.34 


55.J3 


2.297 


c 


13*. N 27« 16'. 




2.32 


1.78 


1.46 


1.26 


1.25 


1.53 


1.94 


2.49 


3.01 


55.30 


2.304 








2.73 


2.11 


1.63 


'.35 


1.22 


1.32 


1.60 


2.06 


2.57 


55.03 


2.293 








3-04 


2.45 


1.88 


1.47 


1.24 


1.17 


».35 


1.72 


2.16 


53.93 


2.247 








3-36 


2.95 
3.39 


2.45 
3.00 


1.94 
2.51 


1.56 
2.06 


i.32 

1.72 


1.2 1 
1.47 


1.32 
1.40 


1.70 


53.94 


2.248 
2.388 








3.53 


1.54 


57.31 






3-30 


3-43 


3-33 


2.95 


2.51 


2.10 


1.69 


1.42 


1.37 


58.75 


2.448 


5 


15.9'- ( 1.3*' i Mqv. 




2.82 


3-14 


3-27 


3.17 


2.86 


2.47 


2.00 


1.63 


1.38 


56.35 


2.348 








2.51 


3-95 


3.32 


3.45 


3.39 


3.13 


2.73 


2.32 


1.85 


60.25 


2.510 


c 


11*- Peri^. 




1.98 


2.42 


2.88 


3-29 


3.51 


3.51 


3.27 


2.87 


2.34 


61.46 


2.561 








1.48 


r.72 


2.21 


2.79 


3.20 


3.44 


3.41 


1 3.14 


\ 2.70 


58.74 


2.448 








1.38 


1.38 


1.64 


2.16 


2.70 


3.17 


3.48 


3.57 


3.36 


57-29 


2.387 








I.S2 


1.30 


1.26 


1.5s 


2. II 


2.70 


3.14 


3.45 


3.48 


56.57 


2.357 








1.63 


1.26 


I.IO 


1.19 


1-53 


2.06 


2.65 


3.15 


3.45 


53.76 


2.240 





ii.8t. I iit. S 27« 16'. 




1.85 


1.41 
1.71 


1.16 

1-32 


I.IO 

I.I6 


».32 
1.17 


1.75 
1.45 


2.34 


2.94 
2.47 


3.39 
3.04 


53.95 
55.23 


2.248 








2.26 


1.94 


2.301 








2.82 


2.19 


1.64 


1.32 


1.16 


1.22 


1.54 


1.95 


2.46 


55.52 


2.313 








3.14 


2.64 


2.06 


1.63 


1.37 


'.32 


1.45 


1.78 


2.24 


55.92 


2.330 








3.21 


2.75 


2.23 


1.78 


1.47 


1.30 


1.26 


1.40 


1-93 


56.04 


2.334 








3.15 


3-00 


2.60 


2.16 


1.78 


«•53 


1.37 


1.41 


1.63 


54.78 


2.283 








3.08 


3» 10 


2.88 


2.53 


2.20 


1.88 


1.63 


1.55 


1.58 


55.00 


2.292 


c 


14.0*. i JEqv, 




2.83 


3-02 


3.00 


2.78 


2.47 


2.16 


1.85 


1.69 


1.58 


55.42 


2.309 


c 


7.3 t- C 4'- Apog. 




2-i5 


2.70 


2.84 


2.82 


2.64 


2.40 


2.10 


1.85 


1.69 


54.19 


2.258 








2.20 


2.51 


2.77 


2.89 


2.79 


2.63 


2.35 


2.10 


1.93 


54.59 


2.275 








1.85 


2.16 
1.78 


2.51 
2.12 


2.73 
2.47 


2.86 
2.78 


2.79 
2.88 


2.58 
2.80 


2.32 

2.S7 


2.06 
2.29 


53.60 
52.25 


2.233 
2.177 








1.56 








1.36 


1.49 


1.78 


2.20 


2.58 


2.88 


3.04 


2.93 


2.64 


51.94 


2.164 




« 




1.36' 


1.35 


»•53 


1.88 


2.32 


2.76 


3.07 


3.10 


2.95 


53.03 


2.210 


c 


2a5*- N 27» i6'.7. 




I.4I 


1.17 


I.IO 


'.32 


1.70 


2.26 


2.77 


3-20 


3.30 


50.72 


2.II3 








1.72 


1.34 


1.16 


1.18 


1.40 


1.85 


2.47 


3.03 


3.37 


53.50 


2.229 


• 


as*- 




27.56 


27.16 


24.54 


22.68 


21.07 


20.07 


19.65 


20.11 


21.26 


567.45 


23.644 








22.44 


«9.36 


17.22 


16.84 


17.81 


19.94 


22.58 


25.26 


27.68 


557.80 


23.242 








19.82 


20.62 


21.69 


22.80 


23.74 


24.49 


24.66 


24.34 


23.39 


534-24 


22.260 








69.82 


67.14 


63.4s 


62.32 


62.62 


64.50 


66.89 


69.71 


72.33 

• 


1659.49— 


—69.146 




2.327 


, 2.238 


2.1 15 

1 


' 2.077 


2.087 


2.150 


2.230 


1 

2.324 

1 


2.41 1 


55.316— 


- 2.305 
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Tabel 1^^ 



Eegistreret Vandstand ved 



1878, Middag. 



Midnat. 



1 

1 


. 0* 


1 




1 


4t 


5« 


6' 


Tt- 


8«- 


1 
1 


1 
10» 


11' 

In. 


1 

1 


13^ 

1 


U' 


1 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


tu. 


m. 


m. 


m. 


m. 


ni. 


1 

1 

) III. 


Dl. 


m. 


I 


3.38 


3-04 


2.51 


1.97 


1.58 


«35 


».35 


1.63 


2jo6 


2.57 


3.»o 


3.52 


3.39 


3'^ 


.2.55 


2 


3-52 


3.36 


2.93 


2.30 


1.78 


1.46 


1.32 


1.42 


1.78 


2.26 


2.79 


3.36 


3.58 


3-45 


2.95 


3 


3-39 


3.5« 


3.20 


2.70 


2.06 


1.62 


1.35 


»•34 


1.64 


1.88 


2.32 


3.00 


3.61 


1 3.55 


3.27 


4 


3.05 


3-3^ 


3.36 


2.94 


2.32 


1.78 


1.45 


1.28 


1.36 


1.63 


2.14 


2.65 


3.23 


1 3.46 


3.42 


5 


2.70 
2« 10 


3.10 
2.64 


3.28 
3.04 


3- "9 

3-22 


2.70 
3.10 


2.16 
2.71 


1.78 


1.47 
».97 


».35 
».75 


1.41 
1.64 


1.66 
1.69 


2.16 
1.94 


2.64 
2.39 


! 3. »4 

1 


3.39 


6 


2.20 


3.35 


7 ; 


1.85 


2.32 


2.79 


3.18 


3-41 


3.27 


2.79 


2.32 


2.01 


. »-79 


1.71 


1.78 


2.01 


2.47' 


2.9s 


8 


1.54 


1.85 


2.26 


2.73 


3.04 


3.16 


3.00 


2.63 


2.26 


»93 


1.70 


1.56 


1.63 


1 '-93 


2.39 


9 


«•32 


M6 


".79 


2.28 


2.74 


3.10 


3.27 


3.«4 


2.79 


2.42 


2.06 


1.79 


1.64 


; "-75 


2.05 


lO 


1.58 


i-53 


1.64 


1.99 


2-45 


1 2.88 


3.27 


3-42 


3.38 


3.04 


2.64 


2.25 


1.88 


, »72 


1.72 


II 


"•93 


1.62 


1.47 


'.54 


1.88 


2.32 


2.82 


3.24 


3.42 


3.36 


3.06 


2.62 


2.09 


' ..75 


».53 


12 


2.20 


1.77 


«•45 


1.36 


'.53 


1.80 


2.26 


2.73 


3.»6 


3.47 


3.45 


3.07 


2.51 


, 2.06 


1.63 


>3 


2.87 


2.32 


1.78 


«47 


«.35 


1.47 


1.85 


2.32 


2.82 


3-34 


3.59 


3.48 


3.03 


2.44 


».93 


U 


3-"9 


2.64 


2.06 


1.56 


1.26 


1.20 


I.4I 


1.82 


2.41 


2.94 


3.42 


3.52 


3.34 


2.81 


2.16 


•5 


3.39 


2.9s 


2.32 


«.77 


1.41 


1*22 


1.26 


».^7 


2.06 


2.04 


3.27 


3.64 


3.64 


3.10 


2.45 


, i6 


3.58 


3.36 


2.85 


2.20 


* 

1.72 


I.4I 


1.32 


»47 


1.85 


2.39 


2.97 


3.48 


3.73 


3.44 


2.94 


n 


3-42 


3-57 


3.33 


2.77 


2.16 


1.70 


1.42 


»39 


1.57 


».93 


2.45 


3-04 


3.48 


3.60 


3-39 


i8 1 


3-OI 


3-36 


3-36 


3.04 


2.51 


1.96 


».57 


»39 


1.38 


1.69 


2.16 , 


2.67 


.3.20 


3.48 ' 


3.5« 


«9 


2.71 


3.14 


3.39 


3.27 


2.82 


2.26 


1.76 


«.S7 


».53 


1.61 


1.88 ; 


2.32 


3.82 


3.25 


3.38 


20 


3.15 


3.58 


2.98 


3.08 


2.82 


2.32 


1.88 


1.63 


»53 


1.48 


»•63 

1 


1.92 


2.32 


2.75 


3.08 


21 1 


1.97 


2.32 


2.70 


2.98 1 


3.04 


2.82 


2.42 


2.01 


1.76 


1.63 


« 1 
1.63 


1.82 


2.11 


2.48 


2.88 


22 


«79 


2.12 


2.44 


2.79 ' 


3.00 


2.95 


2.64 


2-3» 


2.00 


1.82 


1.76 


1.76 


1.92 


2.19 


2.55 


23 


1.63 


1.84 


2.14 


2.45 1 


2.73 


2.87 


2.79 


2.57 


2.29 


2.01 


1.85 


1.72 


1.78 


1.87 


2.16 


24 


1.58 


1.65 


1.85 


2.16 • 


2.47 


2.73 


2.88 


2.76 


2.57 


2.30 


2.10 


1.94 


1.82 


1.73 


1.88 


25 


1.72 


1.59 ' 


1.65 


1.85 


2.10 


2.42 


2.68 


2.88 


2.82 


2.60 


2.32 


2.06 


1.80 


1.62 


1.63 


26 


1.83 


1.58 


i.54 


i.55 


1.78 


2.10 


2.47 


2.74 


2.86 


2.78 


2.51 


2.22 


1.88 


1.63 


».55 


27 


1.88 


1.6 1 


1.42 


1.39 


1.54 


1.85 


2.26 


2.67 


2.88 


3.01 


2.79 


2.51 


2.10 


i.72 


1.41 


28 


2.23 


1.84 


»•54 


1.36 ! 


1.41 ■ 


1.63 


2.01 


2.47 


2.88 


3.14 


3.14 


2.94 


2.51 


1.99 


1.(12 


29 


2.51 


2.06 


1.67 


1.41 


1.26 ! 


1.29 


1.50 


»•95 


2.47 


2.91 


3.21 1 


3.25 


2.88 


2.3» 


1.81 


30 


3.09 


2.66 


2.16 


1.69 ; 


1.38 i 


«32 


»'39 


1.78 


2.33 


2.85 


3.36 , 


3.56 


3.36 


2.79 

1 


2.26 




1— 10 i 


24-43 


1 
26.19 


26.80 


26.50 


25.18 


23.49 


21.78 


20.62 


2a38 


20.57 


21.81 


24.01 


26.00 


27.55 I28UH 


• 

g 


11 — 20 1 


29-45 


28.31 


24.99 


22.06 1 


19.46 


17.66 


»7.55 


»9.»3 


21.73 


24.85 


27.88 


29.76 


3«. »6 


28.68 

1 


26.00 


3 


2I--30 


2a23 


19.27 


19.11 


19.63 1 


2a7i 


21.98 


23.04 


24.14 


24.86 


25.05 


24.67 


23.78 


22.16 


2a33 1 


»9.73 


SßJ 


1—30 


74.11 


73-77 


70.90 


68.19 


65.35 


63.13 


62.37 


63.89 


66.97 


70-47 


74.36 


77.55 


79.32 


76.56 , 


73.77 




Middel 


2.470 


2.459 


2.363 


1 
2.273 


2.178 


2.104 


2.079 


2.130 


2.232 


2.349 


2.479 • 


2.585 


2.644 


2.552 ' 


2.459 
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Tabel !»• 



1 5 1 


10» 


17» 


18»- 


19*- 


2<M 


21t. 


22*- 


2:V' 


Suhl 


Middfl. 


Aiiinmrkiiinger. 




in. 


III. 


in. 


in. 


m. 


m. 


_ _ 

III. 


in. 


in. 


ni. 


m. 






1.97 


1.54 


1.32 


1.29 


1.47 


1.80 


2.39 


2.88 


3-34 


55-13 


2.297 


C 13*- N 27" 16'. 




2.32 


1.78 


1.46 


1.26 


1.25 


'•53 


1.94 


2.49 


3.01 


55^30 


2.304 






2.73 


2.1 1 


1.63 


'•35 


1.22 


'.32 


1.60 


2.06 


2.57 


55^o3 


2.293 






3-04 


2.45 


1.88 


1.47 


1.24 


1.17 


'•35 


1.72 


2.16 


53.93 


2.247 






3-36 


2.95 
3.39 


2.45 
3.00 


1.94 


1.56 
2.06 


1.32 
1.72 


1.21 

1.47 


1.32 
1.40 


1.70 
'•54 


53.94 
57-3' 


2.248 
2.388 






3-53 


2.51 






3-30 


3.43 


3.33 


2.95 


2.51 


2.10 


1.69 


1.42 


'•37 


58.75 


2.448 


5 '5-9** C '-S*- i ^qv. 




2.82 


3.14 


3.27 


3.17 


2.86 


2.47 


2.00 


1.63 


1.38 


56.35 


2.348 






2.51 


3.95 


3.32 


3-45 


3.39 


3-13 


2.73 


2.32 


1.85 


60.25 


2.510 


C II» Peri^. 




1.98 


2.42 


2.88 


3.29 


3.51 


3.51 


3^27 


2.87 


2.34 


61.46 


2.561 






1.48 


r.72 


2.21 


2.79 


3.20 


3.44 


3^4' 


3.14 


2.70 


58.74 


2.448 






1.38 


1.38 


1.64 


2.16 


2.70 


317 


3^48 


3^57 


3^36 


57.29 


2.387 






1.52 


1.30 


1.26 


1-55 


2. II 


2.70 


3-14 


3.45 


3.48 


56.57 


2.357 






1.63 


1.26 


l.IO 


1.19 


■•53 


2.06 


2.65 


3.'5 


3^45 


53-76 


2.240 


f!) ii.8t. ^ ,,t. S 27" 16*. 




1.85 


1.41 
1.71 


1.16 
1.32 


I.IO 

1.16 


'•32 

1.17 


'•75 
1.45 


2.34 


2.94 
2.47 


3.39 
3^04 


53^95 
55^23 


2.248 
2.301 






2.26 


1.94 






2.82 


2.19 


1.64 


1-32 


1.16 


1.22 


..54 


1.95 


2.46 


55^52 


2.3 '3 






^ 1A 


2.64 


2.06 


1.63 


1-37 


'•32 


'•45 


1.78 


2.24 


55-92 


2.330 






3.21 


2.75 


2.23 


1.78 


1.47 


1.30 


1.26 


1.40 


'•93 


56.04 


2.334 






3.15 


3.00 


2.60 


2.16 


1.78 


'•53 


'•37 


1.41 


1.63 


54.78 


2.283 






3.08 


3.10 


2.88 


2.53 


2.20 


1.88 


1.63 


'•55 


1.58 


55-<» 


2.292 


C 14^^. i ^li^qv. 




2.83 


3.02 


3.00 


2.78 


2.47 


2.16 


1.85 


1.69 


1.58 


55-42 


2.309 


C 7-3*- C 4»- Apog. 




2-45 


2.70 


2.84 


2.82 


2.64 


2.40 


2.10 


1.85 


1.69 


54.19 


2.258 






2.20 


2.51 


2.77 


2.89 


2.79 


2.63 


2.35 


2.10 


»•93 


54.59 


2.275 






1.85 


2.16 
1.78 


2.51 
2.12 


2.73 

2.47 


2.86 
2.78 


2.79 
2.88 


2.58 

- 

2.80 


2.32 

2.57 ' 


2.06 
2.29 


53.60 
52.25 


2.233 
2.177 






1.56 






1.36 


1.49 


1.78 


2.20 


2.58 


2.88 


3-04 


2.93 


2.64 


51.94 


2.164 


» 




1.36' 


1-35 


1.53 


1.88 


2.32 


2.76 


3-07 


3.10 


2.95 


53^03 


2.210 


C 2a5t- N 27« i6'.7. 




1.41 


1.17 


I.IO 


1-32 


1.70 


2.26 


2.77 


3.20 


3-30 


50-72 


2.113 






1.72 


1.34 


1.16 


1.18 


1.40 


1.85 


2.47 


3^03 


3.37 


53-50 


2.229 


• 0.5 »• 




27.56 


27.16 


24.54 


22.68 


21.07 


20.07 


19.65 


20.11 


21.26 


567-45 


23.644 






22.44 


"9-36 


17.22 


16.84 


17.81 


19.94 


22.58 


25.26 


27.68 


557.80 


23.242 






19.82 


20.62 


21.69 


22.80 


23-74 


24.49 


24.66 


24^34 


23.39 


534-24 


22.260 






69.82 


67.14 


6345 


62.32 


62.62 


64.50 


66.89 


69.71 


72.33 

• 


1659.49— 


—69.146 




2.327 


! 2.238 


2.11^ 

I 


2.077 


2.087 


1 

i 2.150 


2.230 


2.324 


2.411 


55-3'6— 


- 2.305 
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Tabel U- 



Eegistreret Vandstand ved 



1878, Middag. 



Midiiat. 



. 0* 



l* 



2^ 



3 



4t. 



5» 



6^ 



8*- !' \)^ 



10 



11 



12t. 



13 



N 



14 







1 ». 


in. 


m. 


m. 


in. 


lU. 


ra. 


1 

m. 


m. 


m. 


m. 


ni. 


111. 


Dl. 


m. 


I 


! 3.38 


3.04 


2.51 


1.97 


! 1.58 


'.35 


'•35 


1.63 


2J06 


2.57 


3.10 


3.52 


3.39 


3-13 


2.55 


2 


3.52 


3.36 


2.93 


2.30 


1.78 


1.46 


'•32 


1.42 


1.78 


2.26 


2.79 


3.36 


3.58 


3.45 


2.95 


3 


3-39 


3.5» 


3.20 


2.70 


2.06 


1.62 


1.35 


1.34 


1.64 


1.88 


2.32 


3.00 


3.61 


3.55 


3.27 


4 


3.05 


3.38 


3-36 


2.94 


2.32 


1.78 


1.45 


1.28 


1.36 


1.63 


2.14 


2.65 


3.23 


3.46 


3.42 


5 


2.70 


3-10 
2.64 


3.28 
3.04 


3.19 


2.70 
3.10 


2.16 

2.71 


1.78 


1.47 


1-35 
1-75 


1.41 


1.66 
1.69 


2.16 
1.94 


2.64 
2.39 


3.«4 


3.39 


6 


1 

i 2.10 


3.22 


2.20 


1.97 


1 
1.64 


2.95 


3.35 


7 


1.85 


2.32 


2.79 


3.18 


3.41 


3.27 


2.79 


2.32 


2.01 


1.79 


1 1.7« 


1.78 


2.01 


2.47 


2.95 


8 


1.54 


1.85 


2.26 


2.73 


3.04 


3.16 


3.00 


2.63 


2.26 


«•93 


1.70 


1,56 


1.63 


«•93 


2.39 


9 


1.32 


1.46 


1.79 


2.28 


2.74 


3.10 


3.27 


3.14 


2.79 


2.42 


2.06 


1.79 


1.64 


1.75 


2.05 


lO 


1.58 


»•53 


1.64 


1.99 


2*45 


2.38 


3.27 


3^:2 


3.38 


3.04 


2.64 


2.25 


1.88 


1.72 


1.72 


II 


' 1-93 


1.62 


1.47 


'•54 


1.88 


2.32 


2.82 


3.24 


3-42 


3.36 


3.06 


2.62 


2.09 


»•75 


».53 


12 


2.20 


1.77 


1.45 


1.36 


1-53 


1.80 


2.26 


2.73 


3.16 


3.47 


3.45 


3.07 


2.51 


2.06 


1.63 


«3 


2.87 


2.32 


1.78 


1.47 


i-35 


1.47 


1.85 


2.32 


2.82 


3-34 


3.59 


3.48 


3.03 


2.44 


1.93 


14 


3-19 


2.64 


2.06 


1.56 


1.26 


1.20 


1.41 


1.82 


2.41 


2.94 


3.42 


3.52 


3.34 


2.81 


2.16 


— _- 


«5 


3.39 


2.95 


2.32 
2.85 


1.77 
2.20 


1.41 

■ 

1.72 


ia2 


1.26 
1.32 


'•S7 

^ * 

1.47 


2.06 
1.85 


2.6^ 
2.39 


3.27 
2.97 


3.64 
3.48 


3-64 


3.10 


2.45 


. 16 


3.58 


j'i^ 


1.41 


3.73 


3.44 


2.94 


»7 


3-42 


3-57 


3.33 


2.77 


2.16 


1.70 


1.42 


»•39 


1.57 


«•93 


2.45 


3.04 


3.48 


3.60 


3.39 


i8 


3.01 


3.36 


3-36 


3.04 


2.51 


1.96 


»•57 


«•39 


1.38 


1.69 


2.16 


2.67 

' 1 


.3.20 


3.48 


3.51 


'9 


2.71 


3'H 


3.39 


3-27 


2.82 


2.26 


1.76 


1-57 


1.53 


1.61 


1.88 


2.32 


3.82 


3.25 


3.38 


20 


3-15 


3.58 


2.98 


3.08 


2.82 


2.32 


1.88 


1.63 


1.53 


1.48 


1.63 


1.92 1 

1 


2.32 


2.75 


3.08 


21 1 

1 


1.97 


2.32 


2.70 


2.98 


3.04 


2.82 


2.42 


2.01 


1.76 


1.63 


• 
1.63 


1.82 


2. II 


2.48 


2.88 


22 


1.79 


2.12 


2.44 


2.79 


' 3.00 


2.95 


2.64 


2.31 


2.00 


1.82 


1.76 


1.76 


1.92 


2.19 


2.55 


23 


1.63 


1.84 


2.14 


2.45 


2.73 


2.87 


2.79 


2.57 


2.29 


2.01 


1.85 


1.72 


1.78 


1.87 


2.16 


24 


1.58 


1.65 


1.85 


y 1 
2.16 


2.47 


2.73 


2.88 


2.76 


2^57 


2.30 


2.10 


1.94 


1.82 


1.73 


1.88 


25 


1.72 
1.83 


1.59 


1.65 
1.54 


1.8$ 
1-55 


2.10 
1.78 


2.42 
2.10 


2.68 
2.47 


2.88 
2.74 


2.82 
2.86 


2.60 

^ - 

2.78 


2.32 
2.51 


2.06 
2.22 


1.80 

1.88 


1.62 
1.63 


1.63 


26 


1.58 


«.53 


27 


1.88 


1.6 1 


1.42 


1-39 


1-54 


1.85 


2.26 


2.67 


2.88 


3.01 


2.79 


2.51 


2.10 


1.72 


1.41 


28 


2.23 


1.84 


1.54 


1.36 


I.4I 


1.63 


2.01 


2.47 


2.88 


3.14 


3.14: 


2.94 


2.51 


1.99 


1.62 


29 


2.51 


2.06 


1.67 


1.41 


1.26 


1.29 


1.50 


1.95 


2.47 


2.91 


3.21 


3.25 


2.88 


2.3« 


1.81 


30 


3.09 


2.66 


2.16 


1.69 


1.38 


1-32 


1.39 


1.78 


2.33 


2.85 


3.36 


3.56 


3.36 


2.79 


2.26 




I— 10 


24.43 


1 
26.19 


26.80 


26.50 


25.18 


23^49 


21.78 


20.62 


2a38 


20.57 


21.81 


24.01 


26.00 


27.55 


28.04 


• 

g 


11 — 20 


29.45 


28.31 


24.99 


22.06 


19.46 


17.66 


17.55 


i9-«3 


21.73 


24.85 


27.88 


29.76 


3«. 16 


28.68 


26.00 




21—30 


20.23 


19.27 


19.II 


19.63 


20.71 


21.98 


23.04 


24,14 


24.86 


25.05 


24.67 


23.78 


22.16 


20.33 


«9.73 




1 

1—30 

1 

t 


74." 


73-77 


70.90 


68.19 


65.35 


63.13 


62.37 


63.89 


66.97 


70.47 


74.36 


77.55 


79.32 


76.56 


73.77 




Middel 

1 


2.470 


2.459 


2.363 


2.273 


2.178 


2.104 


2.079 


2.130 


2.232 


2.349 


2.479 


2.585 


2.644 


2.552 


2.459 
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Tabel !»• 



15*- 


W 


1 
17' 


IH^- 


19*- 


2(M 


'11- 


' 22*- 




Sinn. 


iMidilfl. 


Aniiia^rkninger. 




in. 


m. 


ni. 


in. 


m. 


ni. 


IM. 


m. 


in. 


ni. 


m. 






1.97 


1.54 


• 1.32 


1.29 


«•47 


1.80 


1 2.39 


2.88 


3-34 


55-«3 


2.297 


C 13*- N 27" 16'. 




2.32 


1.78 


1.46 


1.26 


1.25 


1-53 


1.94 


2.49 


3.01 


55-30 


2.304 






2.73 


2.1 1 


1.63 


'•35 


1.22 


1.32 


1.60 


2.06 


2.57 


55-03 


2.293 






3.04 


2.4S 


1.88 


1.47 


1.24 


1.17 


«•35 


1.72 


2.16 


53.93 


2.247 






336 


2.95 
3.39 


2.45 
3-00 


1.94 
2.51 


1.56 
2.06 


1.32 
1.72 


1.2 1 
1-47 


1.32 
1.40 


1.70 
1.54 


53.94 


2.248 
2.388 






3-53 


57.3« 






3-30 


3-43 


3.33 


2.95 


2.51 


2.10 


1.69 


1.42 


«•37 


58.75 


2.448 


J 15.9t- C ».3*- i Mqy. 




2.82 


3.14 


3-27 


3.17 


2.86 


2.47 


2.00 


1.63 


1.38 


56.35 


2.348 






2,51 


3.95 


3-32 


3-45 


3-39 


3-«3 


2.73 


2.32 


1.S5 


60.25 


2.510 


C II*- Perij(. 




1.98 


2w^2 


2.88 


3.29 


3.51 


3-5' 


3.27 


2.87 


2.34 


61.46 


2.561 






1.48 


r.72 


2.21 


2.79 


3.20 


3.44 


3.41 


3.14 


2.70 


58.74 


2.448 






1.38 


1.38 


1.64 


2.16 


2.70 


3.17 


3.48 


3.57 


3.36 


5729 


2.387 






1.52 


1.30 


1.26 


1-55 


2.1 1 


2.70 


3.14 


3.45 


3.48 


56.57 


2.357 






1.63 


1.26 


I.IO 


1.19 


».53 


2.06 


2.65 


3.15 


3-45 


53-76 


2.240 


© ii.8t. ^ iit. S 27" 16'. 




1.85 


I.4I 
I.7I 


I.I6 

1-32 


I.IO 

1.16 


1.32 
1.17 


..75 

_ 
1.45 


2.34 


2.94 
2.47 


3.39 
3-04 


53.95 
55.23 


2.248 
2.301 






2.26 


1.94 






2.82 


2.10 


1.64 


1-32 


1.16 


1.22 


1.54 


1.95 


2.46 


55.52 


2.313 






3.14 


2.64 


2.06 


1.63 


1.37 


1.32 


1.45 


1.78 


2.24 


55.92 


2.330 






3.21 


2.75 


2.23 


1.78 


1.47 


1.30 


1.26 


1.40 


1-93 


56.04 


2.334 






3.15 


3.00 


2.60 


2.16 


1.78 


1-53 


1-37 


1.41 


1.63 


54.78 


2.283 






3.08 


3-IO 


2.88 


2.53 


2.20 


1.88 


1.63 


I.S5. 


1.58 


55.00 


2.292 


( 14U)*. i JEqv, 




2.83 


3.02 


3-00 


2.78 


2.47 


2.16 


1.85 


1.69 , 


1.58 


55.42 


2.309 


C 7.3*- C 4*- Apog. 




2-^5 


2.70 


2.84 


2.82 


2.64 


2.40 


2.10 


1.85 


1.69 


54.19 


2.258 






2.20 


2.51 


2.77 


2.89 


2.79 


2.63 


2.35 


2.10 


«.93 


54.59 


2.275 






1.85 


2.16 
1.78 


2.51 
2.12 


2.73 
2.47 


2.86 
2.78 


2.79 
2.88 


2.58 
2.80 


2.32 
2.57 


2.06 
2.29 


53-60 
52.25 


2.233 
2.177 






1.56 






1.36 


1.49 


1.78 


2.20 


2.58 


2.88 


3.04 


2.93 . 


2.64 


51.94 


2.164 


• 




1.36. 


1.35 


«•53 


1.88 


2.32 


2.76 


307 


3.10 


2.95 


53.03 


2.210 


C 2a5*. N 27" i6'.7. 




1.41 


1.17 


l.IO 


1.32 


1.70 


3.26 


2-77 


3.20 


3-30 


50.72 


2.113 






1.72 


1.34 


1.16 


1.18 


1.40 


1.85 


2.47 


3-03 


3-37 


53.50 


2.229 


• 0.5»- 




27.56 


27.16 


24-54 


22.68 


21.07 


20.07 


19.65 


20.11 


21.26 


567-45 


23.644 






22.44 


19.36 


17.22 


16.84 


17.81 


19-94 


22.58 


25.26 


27.68 


557.80 


23.242 






19.82 


20.62 


21.69 


22.80 


23-74 


24.49 


24.66 


24.34 


23.39 


534.24 


22.260 






69.82 


67.14 


63-45 


62.32 


62.62 


64.50 


66.89 


69.71 


72.33 

• 


1659.49— 


—69.146 




2.327 


2.238 


2.115 


2.077 


2.087 


2.150 


2.230 


2.324 


2.41 1 


55.316— 


- 2.305 
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Tabel l>> 



74 



Datiini. 


1' 

ll 

Forste H 

1 


öivunde. 
Stand. 


Andet 
Huivand«. 


F0i-8te 
Lavvande. 


Andet 
Lavvande. 


C Gull». 

i Greenwich 

Middeltid. 




Tid. 


Tid. 


SUnd. 


Tid. 


Stand. 


Tid. 


Stand. 


0vre. 


nedre. 


I 


.. t. 
11.6 


ni. 
3-64 


t. 


ni. 


t. 
5-5 


1.32 


t. 
17.6 


m. 
1.26 


t. 
©•3 


t. 
12.8 


2 


0.1 


3.56 


12.0 


3.58 


5-9 


1.32 


18.5 


1.22 


'.3 


13.7 


3 


0.9 


3.51 


12.8 


3.57 


6.5 


1.32 


19.1 


1.22 


2.2 


'4-7 


4 


■ ''5 


3-42 


13.3 


3^8 


7*2 


1.26 


19.9 


I.I7 


3.2 


15.6 


5 


2.3 


3.30 


14.5 


3-39 


8.2 


1.34 


21.1 


I.2I 


4.0 


16.5 


6 


3-2 


3-24 


15.1 


3.53 


9.2 


1.63 


21.9 


1.41 


4.9 


17-3 


7 


4.0 


3^1 


16.3 


3-43 


10.3 


1.72 


22.8 


1.36 


5.7 


18.1 


8 


4.9 


3.17 


17.0 


3-27 


11.2 


«.55 


23.8 


1-32 


6.5 


18.9 


9 


6.0 


3-27 


18.2 


3-47 


12.5 


1.70 


— 




7^3 


19.8 


lO 


7.2 

1 


3-43 


19.4 


3.56 


0.9 


1-53 


13.5 


1.66 


8.2 


20.6 


II 


8.4 


3-45 


20.5 3.47 


2.3 


1.47 


14.6 


1.47 


9.0 


21.5 


12 


9.5 


3.48 


21.8 


3.58 


3-0 


1.36 


15*6 


'•35 


lao 


22.5 


»3 


10.3 


3.61 


22.6 


3.51 


4.1 


«.35 


16.5 


1.26 


11.0 


23^5 


14 


10.8 


.3.58 


23.3 


3.51 


4.8 


1.20 


17.3 


I.IO 


12.0 


— 


15 


11.5 


3.70 
3-73 


23.S 


3.59 


5-5 
6.0 


1.20 


17.8 


1.09 


i3'0 


0.5 


i6 


12.0 


— 


".32 


18.4 


1.14 


'3-9 


'•5 


«7 


1.0 


3-57 


12.9 


3.61 


6.7 


1.38 


19.2 


1.16 


14-7 


2.3 


i8 


1-5 


3-39 


13-6 


3.53 


7-5 1-34 


19.9 


1.30 


'5.5 


3-' 


19 


2.3 


3.42 


13.9 


3.39 


8.0 1.53 


20.8 


1.26 


16.2 


3-9 


20 


2.9 1 


3.07 


14.8 


3-i6 


8.5 1.47 


21.0 


1.37 


16.9 


4.6 


21 


3-8 


3-05 


15.6 


3.«3 


9.5 


1.62 


22.0 


'•55 


'7.5 


5-2 


22 


; 4.S 


3-OI 


16.5 


3-04 


10.0 


1.76 


23.2 


1.58 


18.2 


5^9 


23 


5-3 


2.88 


17.5 


2.86 


11.5 


1.76 


— 


— 


18.9 


6.6 


24 


6^ 

1 


2.88 


18.1 


2.89 


0.2 


1.58 


12.8 


1.74 


19.6 


7.3 


25 


1 7.2 


2.88 


19.2 
20.0 


2.84 


1.0 


1.59 


13-4 


1.60 


20.4 


8.0 


26 


Ö.I 


2.86 


2.88 


2.0 


1-54 


14.3 


1.54 


21.2 


8.9 


27 


8.9 


3.00 


21.0 


3.04 


2.5 


'.37 


147 


1.36 


22.1 


V-7 


28 


9.5 


3*2o 


21.5 


3.14 


3.3 


1-35 


155 


'•35 


23.0 


10.6 


29 


10.6 


3-27 


22.7 


3-30 


4-4 


1.22 


16.8 


I.IO 




11.5 


30 


11.0 


3-56 


23.8 


3.48 


5.0 


1.32 


17.5 


I.IO 


0.0 


12.5 



iO 



Tabel Ib. 





TidsforlHb 








fra en Culmination af Maaiieii til nan-meste 


HfuvaiHlc — I.H wände. 






1 
Heivande. Lavvaiide. 








i 

u t. . t. ' t. 


m. lu. m. m. 






".3 


— 17.3 1 «7-7 


— j— 2.13 -f 2.3a -r 2.38 






II.3 


10.7 17.2 


17.1 


-H 2.30 -f 2.24 + 2.26 -r 2.36 






II.2 


10.6 16.9 1 16.8 


-»- 2.29 -r 2.19 -f 2.25 -r 2.35 






ia8 


lai 


16.7 


16.5 


-h 2.20 -r 2.16 -f 2.22 -r 2.31 






10.7 


10.5 


17.1 i6.6 


-♦- 2.13 -T 1.96 + 2X>5 -r 2.18 






10.7 


ia2 


17.0 


16.7 


-f 2.03 -r 1.61 4* 1.90 -r 2.12 






ia7 


10.6 


17.1 ' 17.0 


-f 2.00 -r 1.69 -f 1.7 1 -r 2.07 






10.8 


10.5 17.3 


17.1 


4- 1.81 -r 1.62 -h 1.72 -r 1.95 






II. I 


10.9 — 


17.6 


■^ «-95 T 1.57 + i.77 -r — — 






11.4 


II.2 17.6 


17.7 


-^ 1.94 4- 1.90 -r 1.77 -»- 1.90 






1 

11.8 11.5 18.1 1 18.0 


-r 2.09 4- 1.98 -f 1.98 4- 2.00 






12.0 ; II.8 18.0 


18. 1 


-r 2.11 4- 2.12 -r 2.13 4- 2.23 






II.8 II. 6 18.I 


18.0 


-r 2.23 4- 2.26 -i- 2.35 4- 2.25 






II.3 


11.3 "7.8 


17.8 


■r 2.31 4- ^3^ -r 2.48 4- 2.41 






II.O 


ia8 


»7.5 
17.0 


«7.3 
16.9 


-r 2.31 -4- 2.50 -r 2.59 + 2.50 






10.5 


— 


-r 2.27 4- 2.41 -r 2.59 — «— 






ii.i 1 ia6 16.8 


16.9 


4- 2.43 -f 2.19 4- 2.23 -r 2.45 






10.8 1 10.5 16.8 


16.8 


4- 2.23 T- 2.0s 4- 2.19 -r 2.23 






ia8 ' i<xo 16.5 


16.9 


-h 2.12 -r 1.89 4- 1.86 -r 2.13 






ia7 


10.2 16.3 


i6w| 


4- 1.81 -r 1.60 4- 1.69 -r 1.79 






10.9 


10.4 16.6 


16.8 


+ 1.78 -r 1.43 + «'S« -r »'58 






11.0 


ia6 16.5 


17-3 


4- 1.46 -r 1.25 + 1.28 -r 1.46 






II.I 1 10.9 17.3 


— 


4- J.30 -T I.12 4- I.IO -J-— 8— 






ii.i 10.8 


17.9 


17.6 


-r 1.28 4- 1.30 -r 1.14 4- I.15 






11.6 


11.2 .' 17.8 


17.7 


-r 1.30 4- 1.29 -r 1.28 4- 1.24 






'1 
II. 7 II.I 17.9 


18.0 


-r 1.30 4- 1.32 -r 1.32 4- 1.34 






11.7 


U.3 17.5 


17.6 


-r 1.51 4- 1.63 -r 1.64 4- 1.68 






11.4 


10.9 17.4 


17.6 


-r 1.69 4- 1.85 -r 1.85 4- 1.79 






11.6 


11.2 17.8 


17.8 


-r 1.92 + 2.05 -r 2.17 4- 2.20 






11.0 


H.3 17.5 


«7.S 


-^ 1.98 4- 2.24 -r 2^6 4- 2.38 






' 


Hovedsum 224.16 
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Tabel II. 



Eegistreret Vandstand ved 

ordnet eftor O Timor, regnet 



1878, Middai;. 



Miduat. 



0* 



2^- 



:i^- V' 



5* 



<> 



t. 



8«- 



9*- 10» IP- 12^- 13«- 14» 







m. 


m. 


1 


III. 


1 

1 

111. 


ni. 


ni. 


tu. 


in. 


m. 


m 


m. 


111. 


in. 


m 


I 


3.04 


2.51 


1.97 


1.58 


1 '-^^ 


1.35 


1.63 


2.06 


2.57 


3.10 


3.52 


3.39 


3.13 


2.55 


1.97 


2 


2.93 


2.30 


1.78 


1.46 


1.32 


M2 


1.78 


2.26 


2.79 


3.36 


3.58 


3.45 


2.95 


2.32 


1.78 


3 


2.70 


2.06 


1.62 


».35 


1.34 


1.64 


1.88 


2.32 


3.00 


3.61 


3.55 


3.27 


2.73 


2.II 


1.63 


4 


2.32 


1.78 


1.45 


1.28 


1.36 


1.63 


2.14 


2.65 


3.23 


3.46 


3.42 


3.04 


2.45 


1.88 


1.47 


5 


2.16 

1 


1.78 
2.20 


1.47 
1.97 


1.35 
1.75 


1.41 
1.64 


1.66 
1.69 


2.16 


2.64 
2.39 


3.14 


3.39 
3.35 


3.36 


2.95 


2.45 


1.94 


1.56 


6 


2.71 


1.94 


2.95 


3.53 


3.39 


3.00 


2.51 


20)6 


7 


2.79 


2.32 


2.01 


1.79 


' 1.71 


i 1.78 


2.01 


2.47 


2.95 


3.30 


343 


3.33 


2.95 


2.51 


2.10 


8 


2.63 


' 2.26 

• 


».93 


1.70 


' 1.56 


1^3 


1.93 


2.39 


2.82 


3.14 


3.27 


3.17 


2.86 


2.47 


2.00 


9 


. 2.79 


: 2.42 


2.06 


1.79 


. 1.64 


«.75 


2.05 


2.51 


3.95 


3.32 


3-45 


3.39 


3.13 


2.73 


2.32 


lO 


3-04 


2.64 


2.25 


1.88 


1.72 


! 1.72 


1.98 


2.42 


2.88 


3.29 


3.51 


3.5« 


3.27 


2.87 


2.34 


II 


3.06 


2.62 


1 2.09 


1-75 


1.53 


1.48 


1.72 


2.21 


2.79 


3.20 


3.44 


3.41 


3.14 


2.70 


2.20 


12 


3.07 


2.51 


2.06 


1.63 


1.38 


1.38 


1.64 


2.16 

1 


2.70 


3.17 


3.48 


3.57 


3.36 


2.87 


2.32 


13 
14 
15 


303 


2.44 


1.93 


1.52 


' 1.30 


1.26 

— ^— 


«.55 


2.1 1 


2.70 


3.14 

1 _ 


3.45 


3.48 


3.19 


2.64 


2.06 


2.81 


2.16 


1.63 


1.26 


I.IO 


1.19 


1.53 


2.06 


2.65 


3.15 


3.45 


3-39 


2.95 


2.32 


1.77 


i6 


3.10 


• 2u^5 


1.85 


1.41 


1.16 


I.IO 


1.32 


«•75 


2.34 


2.94 


3.39 


3.58 


3.36 


2.85 


2.20 


17 


2.94 


1 2.26 


1.71 


1.32 


1.16 

1 


1.17 


1.45 


1.94 


2.47 


3.04 


3.42 


3.57 


3.33 


2.77 


2.16 


i8 


2.82 


2.19 


• 1.64 


1.32 


' 1.16 


1.22 


1-54 


1.95 


2.46 


3.01 


3.36 


3.36 


3.04 


2.51 


1.96 


19 


2.64 


2.06 


! 1.63 


1-37 


' ■•32 


1.45 


1.78 


2.24 


2.71 


3.14 


3.39 


3.27 


2.82 


f 2.26 


1.76 


20 


2.23 


1.78 


1 1.47 


1 1.30 


1.26 

1 


1.40 


1.93 


. 3.15 


3.58 


2.98 


3.08 


2.82 


2.32 


1.88 


1.63 


21 


2.60 


2.16 


1.78 


1-53 


1.37 


1.41 


1.63 


1.97 


2.32 


2.70 ' 


2.98 


3.04 


2.82 


2.42 


2.10 


22 


2.53 


2.20 


1.88 


1.63 


1.55 


1.58 


1.79 


2.12 


2.44 


2.79 


3.00 


2.95 


2.64 


2.31 


2.00 


23 


2.47 


2.16 


1.85 


1.69 


1.58 


1.63 


1.84 


2.14 


2.45 


2.73 


2.87 


2.T9 


2.57 


2.29 


2.01 


24 


2.64 


2.40 


2.10 


1.85 


1.69 


1.58 


1.65 


1.85 


2.16 


2.47 


2.73 


2.88 


2.76 


2.57 


2.30 


25 


2.63 


2.35 


2.10 
2.06 


1.93 
1.83 


1.72 


1.59 
1.54 


1.65 


1.85 
1.78 


2.10 
2.10 


2.42 
2.47 


2.68 
2.74 


2.88 
2.86 


2.82 
2.78 


2.60 


2.32 


26 


2.58 


2.32 


1.58 


1.55 


2.51 


2.22 


27 


1 ^'57 


2.29 


1.88 


1.61 


1.42 


1.39 


1.54 


1.85 


2.26 


2.67 


2.88 


3.01 


2.79 


2.51 


2.10 


28 


2.64 


2.23 


1.84 


r.54 


1.36 


1.41 


1.63 


2.01 


2.47 


2.88 


3.14 


3.H 


2.94 


2.51 


1.99 


29 1 


i 2.95 


2.51 


2.06 


1.67 


I.4I 


1.26 


1.29 


1.50 


1.95 


2.47 


2.91 


3.21 


3.25 


2.88 


2.3" 


30 


3-09 


2.66 


2.16 


1.69 


1.38 


^'Z^ 


1.39 


1.78 


2.33 


2.85 


3-36 


3.56 


3.36 


2.79 


2.26 




i — 10 


27.11 


22.27 


18.51 


15.93 


15.05 


16.27 


19.50 


24.11 


30.28 


33.32 


34.62 


32.89 


28.92 


23.89 


19.23 


• 


II — 20 


25.70 


20.47 


16.01 


12.88 


11.37 


11.65 


14.46 


19.57 


24.40 


27.77 


30.46 


30.45 


27.51 


22.80 


18.06 




21—30 


26.70 


23.28 


19.71 


16.97 


15.06 


14.7« 


15.96 


18.85 


22.58 


26.45 


29.29 


30.32 


28.73 


25.39 


21.61 


1—30 


179.51 


66.02 


54.23 


45.78 


41.48 


42.63 


49.92 


62.53 


77.26 


87.54 


94.37 


93-66 


85.16 


72.08 


58.90 


^ 


fiddel 


2.742 


2.277 


1.870 


1.579 


1.430 

] 


1.470 


1.721 


2.156 


2.664 


3.019 


3.254 


3.230 


2.937 


2.486 


2.031 



— i i 



Throndhjem i Juni 1878, 

fra (5 0vrc Ciilniination. 



Tabel II 



15*- 



16*- 



17*- 



18*- 



19 



t. 



20 



t. 



21* 



22*- 



23'- 



24»- 



@ Hvre 
C almin. 



Aniiiferkninger. 



m. 


m. 


m. 


m. 


in. 


m. 


m. 


1 

m. 


m. 


* 

m. 


t. 






1-54 


132 


1.29 


1.47 


1.80 


2.39 


2.88 


3.34 


3^52 


3.36 


0.3 


C 13* N 27« 16'. 




1.46 


1.26 


1.2$ 


«•53 


1.94 


2.49 


3.01 


3.39 


3-5' 


3^20 


«•3 






»•35 


1.22 


1.32 


1.60 


2.06 


2.57 


3.05 


3^38 


3.36 


2.94 


2.2 






1.24 


I.I7 


1-35 


1.72 


2.16 


2.70 


3-IO 


3^28 


3-19 


2.70 


3^2 






»•32 


I.2I 
1.47 


1.32 
1.40 


1.70 
1.54 


2.10 
1.85 


2.64 
2.32 


3.04 
2.79 


3.22 


3-'o 
3-41 


3.27 


4.0 
4.9 


— — — . — 




1.72 


3.18 




1.69 


1.42 


»•37 


1.54 


1.85 


2.26 


2.73 


3.04 


3.16 


3.00 


5^7 


) 15.9t. <^ 1.3t. i ^qv. 




1.63 


1.38 


1.32 


1.46 


1.79 


2.28 


2.74 


3^io 


3.27 


3-'4 


6.5 






1.85 


1.58 


1.53 


1.64 


1.99 


2.45 


2.88 


3-27 


3.42 


3.38 


7.3 


C II*- Perig. 




1-93 


1.62 


1.47 


1.54 


1.88 


2.32 


2.82 


3-24 


3-42 


3-36 


8.2 






1.77 


1.45 


1.36 


1-53 


1.80 


2.26 


2^73 


3.16 


3^47 


3.45 


9.0 






1.78 


«•47 


«•35 


1.47 


1.85 


2.32 


2.82 


3-34 


3.59 


3^48 


• 10.0 






1.56 


1.26 


1.20 


1.41 


1.82 


2.41 


2.94 


3.42 


3^52 




3-34 


IIX> 


© 11.8t. C ««.o*- S 270 16'. 




1.41 


1.22 
1.41 


1.26 
1.32 


'•57 
1-47 


2.06 
1.85 


2.64 
2.39 


3.27 

- 

2.97 


3.64 
3.48 


3.64 
3^73 


3^44 


12.0 
13-0 






1.72 






1.70 


1.42 


1-39 


'•57 


'•93 


2.45 


3^04 


3.48 


3.60 


3-39 


^•9 






«•57 


1.39 


1.38 


1.69 


2.16 


2.67 


3.20 


3-48 


3.51 


3^i4 


14.7 






»•57 


1.53 


1.61 


1.88 


2.32 


3.82 


3.25 


3.38 


3^21 


2.75 


15.5 






«•53 


1.48 


1.63 


1.92 


2.32 


2.75 


3.08 


3^i5 


3.00 




. 16.2 






1.76 


1.63 


1.63 


1.82 


2.1 1 


2.48 


2.88 


3.08 


3.10 


2.88 


16.9 


C 14.0*- i Mqy, 




1.82 


1.76 


1.76 


1.92 


2.19 


2.55 


2.83 


3^02 


3.00 


2.78 


'7-5 


3-7.3*. C 4*- ^-qv. 




1.85 


1.72 


1.78 


1.87 


2.16 


2.45 


2.70 


2.84 


2.82 


— 


18.2 






2.10 


1.94 


1.82 


»•73 


1.88 


2.20 


2-5' 


2.77 


2.89 


2.79 


18.9 






2.06 


1.80 
1.63 


1.62 
'•53 


1.63 
1.56 


1.85 
1.78 


2.16 
2.12 


2.51 


2.73 

2.78 


2.86 
2.88 


2.79 
2.80 


19.6 
20.4 






1.88 


2.47 






1.72 


1^.1 


1.36 


1-49 


1.78 


2.20 


2.58 


2.88 


3-04 


2.93 


21.2 






1.62 


1.36 


«•35 


'•53 


1.88 


2.32 


2.76 


3^07 


3^'o 


— 


22.1 


C 20.5t- N 27« 17'. 




1.81 


1.41 


1.17 


I.IO 


'.32 


1 '•70 


2.26 


2.77 


3-20 


3-30 


23.0 






1.72 


1.34 


1.16 


1.18 


1.40 


1 1-85 


2.47 


3-03 


, 3.37 


3^03 


0.0 


• 0.5*- 




15-73 


i>65 


13-62 


I5^74 


19.42 


24,42 


29.04 


32.44 


33-36 


28.35 








14.61 


12.63 


12.50 


14.51 


18.11 


^3-7» 


27.30 


30.53 


3>.27 


22.99 








18.34 


16.00 


15.18 


15.83 


18.35 


22.03 


25^97 


28.97 


j 3a26 


23-30 








48.68 


42.28 


41.30 


46.08 


55.88 


70.16 


82.31 


91.94 


94.89 


74.64- 


-1659.23 




1.679 


1.458 


1.424 


1.588 


1.927 


2.419 


2.838 


3.170 


3^272 


3.110- 


- 57-75» 


Middel 2.310 





Tabel III. 



78 



Den maanedlige -og aar- 



ordnet öfter 



1872 



0' 


!'• 


2«- 


3«- 


4.'- 


5«- 


6'- 


7«- 


8«- 


O*- 


10»- 



11t. 



Januar ... . 


— 




— 




• 


— 




— 






— 


— 


Februar . . . 








— 


— 


— 


• 


— 




— 


— 


— 


Maris .... 
April .... 


m. 
2.505 


tu. 
2.451 


m. 
2.306 


m. 
2.095 


in. 
I.916 


in. 
1.73 1 


1.669 


m. 

1-737 


m. 
1.902 


m. 
2.123 


in. 
2.337 


m. 
2.503 


Mai .... 


2.428 


2.376 


2.199 


2.019 


1.893 


1.833 


1.86 1 


1.980 


2.I31 


2.308 


2.470 


2.567 


Juni .... 


2.299 


2.261 


2.172 


2.099 


2.059 


1.986 


2.023 


2.081 


2.II8 


2.307 


2.402 


2.465 


Juli .... 


2.375 


2.365 


2.309 


2.214 


2.II8 


2.042 


2.007 


2.037 


2.125 


2.235 


2.339 


2.408 


August . . . 


2.380 


2.417 


2.402 


2.321 


2.197 


2.063 


1.965 


1.934 


1.982 


2.099 


2.248 


2.384 


September . . 


2.627 


2.610 


2.485 


2.300 


2.088 


I.914 


1.823 


1.856 


2.037 


2.208 


2.428 


2.597 


Oktober . . . 


2.712 


2.658 


2.551 


2.400 


2.269 


2.180 


2.160 


2.200 


Ä.294 


2.41 1 


2.525 


2.610 


November . . 


2.880 


2.848 


2.687 


2.448 


2.160 


1.930 


1.811 


1.827 


1.959 


2.172 


2.415 


2.606 


December . . 


2.774 


2.630 


2.461 


2.316 


2.236 


2.1 II 


2.151 


2.310 


2.486 


2.636 


2.729 


2.754 


Middel . . . 


2.553 


2.513 


2.397 


2.242 


2.104 


1.977 


1.941 


1.966 


2.123 


2.278 


2.433 


2.544 


Forskjel . . . 


+ 296 


+ 256 


+ 140 


-rO.15 


■M53 


■f 280 


T-316 


-r 291 


-^ 134 


+ 21 


+ 176 


+ 287 



lige ICiddelvandstand, 

Timer (Solbelgen). 
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Tabel III 



12*^ 



13»- 

« 


14t. 


15» 


16*- 


17t. 


18»- 


19«^ 


20*- 


21» 


22»- 




23» 



Middel 



— 


— 




— 


— 


— 










4 "^ 




• 


m. 
2.582 


m. 
2.506 


xn. 
2.363 


m. 
2.16I 


m. 
1.969 


m. 
1.83 1 


Ol. 

1.786 


in. 
1.833 


m. 
1.966 


Dl. 
2.156 


m. 
2.333 


m. 
2.448 


m. 
2.133 


2.564 


2.452 


2.318 


2.145 


2.012 


1.941 


1.95 1 


2.031 


2.149 


2.272 


2.372 


2.453 


2.196 


2.495 


2.441 


2.342 


2.234 


2.145 


2.091 


2.080 


2.116 


2.160 


2.225 


2.285 


2.321 


2.220 


2.456 


2.426 


2.356. 


2.261 


2.155 


2.075 


2.044 


2.046 


2.1 14 


2.210 


2.319 


2.367 


2.225 


2.509 


2.495 


2.41 1 


2.288 


2.104 


1-947 


1.859 


1.878 


1.902 


2.005 


2.125 


2.265 


2.174 


2.586 


2.61 1 


2.456 


2.298 


2.014 


1.839 


1.742 


1.758 


1.891 


2.1 14 


2.349 


2.537 


2.216 


2.608 


2.500 


2.375 


2.239 


2.128 


2.064 


2.071 


2.160 


2.309 


2.481 


2.618 


2.710 


2.385 


2.754 


2.788 


2.660 


2.441 


2.190 


1.986 


1.888 


1.940 


2.091 


2.322 


2.541 


2.705 


2.335 


2.556 


2.421 


2.280 


2.158 


2.055 


2.042 


2.129 


2.290 


2.491 


2.685 


2.834 


2.883 


2.434 


2.568 


2.516 


2.396 


•2.247 


2joS6 


1.990 


1.950 


2.006 


2.1 19 


2.274 


2.420 


2.521 


2.257 


-h 3" 


+ 258 


+ 139 


-r 10 


■M71 


■r267 


■r307 


■r25i 


-f 138 


H-I7 


■f 163 


+ 264 





Middel af 4 Observationer daglig . . . 2.260 



Tabel III. 



HO 



Den maanedlige og aar- 



ordnet eftor 



1873 



0*- 




4t. 



H< 



?»• 



8*- 



9*- 



10^ 



11*- 



Januar . . . 


m. 
2.802 


in. 
2.737 


in. 
2.624 


m. 
2.473 


in. 
2.313 


Dl. 
2.210 


in. 

2.18S 


m. 
2.221 


m. 
2.310 


m. 
2.401 


m. 
2.489 


m. 
2.555 


Februar . . . 


2.542 


2.577 


2.508 


2.309 


2.103 


1.829 


1.664 


1.623 


1.697 


1.849 


2.067 


2.267 


MarU .... 


2.541 


2.530 


2.395 


2.163 


I.914 


1.660 


I.518 


1.508 


1.639 


1.846 


2.095 


2.323 


April .... 


2.378 


2.391 

• 


2.325 


2.160 


1.949 


1.772 


1.676 


I.69I 


1.782 


1.950 


2.184 


2.296 


Mai .... 


2.1 14 i 2.076 

1 


2.IOI 


2.162 


2.250 


2.345 


2.428 


2.449 


2.427 


2.350 


2.263 


2.184 


Juni .... 


2.232 


2.138 


2.099 


2.035 


1.995 


1.987 


2.043 


2.122 


2.235 


2.372 


2.436 


2.481 


Juli .... 


1 











■ 


— 


— 




— 




August . . . 


1 _ 

1 


— 










— 




— 


i 




September . . 


1 

1 ^^^ 






— 







— 


— 


_ 






Oktober . . . 


1 






— 





— 


— 




' ■ 


.^^ 




November . . 


2.807 


2.866 


2.837 


2.727 


2.585 


2.451 


2.213 


2.157 


2.1 19 


2.168 


2.265 


2.396 


December . . 


2.724 


2.650 


2.573 


2.452 


2.349 


2.287 


2.316 

« 


2.401 


2.570 


2.603 


2.589 


2.566 


Middel . . . 


2.518 


2.496 


2.433 


2.310 


2.182 


2070 


2.015 


2.022 


2.097. 


2.192 


2.298 


2.384 


Forskjel . . . 


+ 258 


+ 236 


-H 173 


+ 50 


'f78 


-r 190 


^^55 


-r238 


-=-163 


^68 


+ 38 


+ 124 



81 



Tabei Ml 



lige ICiddelvandstand, 

Timer (Solbelgen). 



fi*- 


13»- 

m. 
2.572 


14*^ 

m. 
2.509 


m. 
2.407 


16»^ 


17»- 


. 18'- 


19»- 


m. 
2.410 


21» 

m. 
2.567 


22»- 


23*- 


MiddeL 


m. 
2.612 


m. 
2.296 


m. 
2.213 


m. 
2.312 

1 


m. 
2.290 


in. 
2.668 


m. 
2.752 


m. 
2.455 


2.473 


2.507 


2.458 


2.296 


2.I0I 


1.897 


1.771 

1 


I.751 


1.835 


2.022 


2.247 


2.45« 


2.118 


2.478 


2.460 


2.325 


2.120 


I.88S 


1.695 


1 

1.605 


'.635 


1.771 


2.013 


2.224 


2.424 


2.032 


2.417 


.2.441 


2.371 


2.237 


2.042 


1.864 


1-736 

1 


1.725 


1.798 


«•939 


2.084 


2.222 


2.060 


2,103 


2.1 14 


2.I41 


2.221 


2.31 1 


2.405 


1 

2.475 


2.498 


2.431 


2.326 


2.194 


2.080 


2.269 


2.448 


2.360 


2.207 


2.128 


2.060 


2.040 


2.076 


2.I20 


2.204 


2.293 


2.332 


2.338 


2.199 


2.583 


2.631 


2.675 


2.617 


2445 


2.260 


2.168 


2.146 


2.220 


2.372 


2.551 


2.750 


2.459 


2.535 


2.469 


2.396 


2.320 


2.261 


2.267 


2.303 


2.426 


2.588 


2.694 


2.762 


2.791 


2.495 


2.43« 


2.444 


2.385 


2.293 


2.176 


2.080 


2.058 


2.074 


2.157 


* 

2.177 


2.383 


2.476 


2.960 


+ «7i 


+ 184 


+ 1*5 


+ 33 


+ 84 


4-180 


•f 202 


4- 186 


H-IO3 


+ 17 


+ 123 


4-216 





Middel af 4 Observationer daglig KI. 3, 9, 15 og 21 . . . 2.268. 



11 



Tabei III. 



«<) 



Den maanedlige og aar- 

























ordnet eft^^r 


1873 


0*- 


1» 


•i*- 


•3«- 


4u 


.5«- 


«*• 


7^ 


8»- 


9*- 


• 


11« 


Januar . . . 


m. 
2.802 


in. 
2.737 


m. 
2.624 


m. 
2.473 


m. 
2.313 


m. 
2.210 


1 

in. 
2.185 


■ 

m. 
2.221 


Dl. 
2.310 


m. 
2.401 


_ 

m. 
2.489 


m. 
2.555 


Februar . . . 


2.542 


2.577 


2.508 


2.309 


2.103 


1.829 


1.664 


1.623 


1.697 


1.849 


2.067 


2.267 


MarU .... 


2.541 


2.530 


1 2.395 


2.163 


I.914 


1.660 


I.518 


1.508 


1.639 


1.846 


2.095 1 2.323 

L 


April .... 


2.37S 


2.39« 

• 


2.325 


2.160 


1.949 


1.772 


1.676 


I.69I 


1.782 


1.950 


1* 
2.184 2.296 


Mai .... 


2.114 


• 

2.076 


2.IOI 


2.162 


2.250 


2.345 


2.428 


2449 


2.427 


2.350 


2.263 2.1&4 

1 


Juni .... 


2.232 


».138 


2.099 


2.035 


1.995 


1.987 


2.043 


2.122 


2.235 


2.372 


2.436 


2.481 


Juli .... 




— 






— 












1 
1 
— I — 


Aug;utt . . . 


— 


— 


— 






— 




' ■ 







1 


September . . 






— 






— 


— 


_ 




— 


— — 


Oktober . . . 






■""• 








- 






— 


— . — 


November . . 


2.807 


2.866 


*.837 


2.727 


2.585 


2.45« 


2.213 


2.157 


2.119 


2.168 


1 
2.265 2.396 


December . . 


2.724 


2.650 


2.573 


2.452 


2.349 


2.287 


2.316 


2.401 


2.570 


2.603 


2.589 2.566 

1 


Middel . . . 


2.518 


2.496 


2.433 


2.310 


2.182 


2070 


2.015 


2.022 


2.097. 


2.192 


1 
2.298 2.384 

1 


Forskjcl . . . 


+ 258 


+ 236 


+ "73 


+ 50 


^78 


^ 190 


'^255 


^a38 


-ri63 


-5-68 


+ 38 


+ 124 



81 



Tabel tll. 



lige ICiddelvandsta&d, 

Timer (Solbelgen). 



12*^ 


13* 

m. 
2.572 


14* 

m. 
2,509 


15*^ 

m. 
2.407 


16*- 


17*- 


. 18*- 


19*- 

m. 
2.290 


20* 

m. 
2.410 


21*- 

m. 
2.567 


22*- 


23*- 


Middel. 


m. 
2.612 


m. 
2.296 


m. 
2.213 


m. 
1 2.312 


m. 
2.668 


2.752 


n. 
2.455 


2-*73 


2.507 


2.458 


2.296 


2.IOI 


J.897 


1 

1.771 


1.751 


1.835 


2.022 


2.247 


2.451 


2.118 


2.478 


2.460 


2.325 


2.120 


1.888 


1.695 


1.605 


«635 


1.771 


2.013 


2.224 


2.424 


2.032 


2w*l7 


.2.441 


2.37« 


2.237 


2.042 


1.864 


1.736 


1.725 


1.798 


"•939 


2.084 


2.222 


2.060 


2,103 


2.114 


2. 141 


2.221 


2.311 


2.405 


2-475 


2.498 


2.431 


2.326 


2.194 


2.080 


2.269 


2.448 


2.360 


2.207 


2.128 


2.060 


2.040 


2.076 


2.120 




2.204 


2.293 


2.332 


2.338 


2.199 


2.583 


2.631 


2.675 


2.617 


2^5 


2.260 


2.168 


2.146 


2.220 


2.372 


2.551 


2.750 


2.459 


2.535 


2.469 


2.396 


2.320 


2.261 


2.267 


2.303 


2.426 


2.588 


2.694 


2.762 


2.791 


2.495 


2-13 1 


2.444 


2.385 

« 


2.293 


2.176 


2.080 


2.058 


2.074 


2.157 


2.277 


2.383 


2.476 


2.260 


+ 171 


•f 184 


+ 125 


+ 33 


-^84 


-ri8o 


-5.202 


-S- 186 


-ri03 


+ 17 


•f 123 


+ 216 





Middel af 4 Observaüoner daglig Kl. 3, 9, 15 og 21 . . . 2.268. 



11 



Tabel llt. 



82 



Den maanedlige og aar- 



ordnet efter 



1874 



Januar 

Februar 

MarU 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober . 

November 

December 



<)*• 



1»- 



m. 

2.855 
2.880 

a.485 

2.703 

2.558 

2.476 

2.675 
2.761 

3-037 



in. 
2.988 

2.818 



2^ 



3» 



5^ 



G^ 



in. 
2.883 



2.702 



m. 
2.742 

2.520 

2.134 
1.980 



2.632 2.467 2.274 



2.690 I 2.409 



2.313 2.144 



2.543 
2.494 

2.730 
2.790 



2.443 



2.317 



2.454 2.335 

2.658 > 2.500 

I 
2.626 • 2.463 



2.930 2.822 I 2.620 2.443 



2.584 



2.310 



1.880 



2.071 



2.186 



2.187 



2.298 



2.447 
2.I2I 



k888 1.750 



1.849 



1.971 ! 



2.100 



2.064 



2.097 



2.308 2.176 



2.313 



2.358 



1.999 
1.740 

1.921 

1.966 

2.089 

1.992 

1.972 

2.104 

2.273 



n. 
2.345 

1.954 
1.885 

2.074 

2.074 
2.175 
1.989 

1.964 
2.163 

2.333 



8*- 



m. 
2.430 

2.037 
2.131 
2.295 

2.247 
2.302 

2.062 

2^34 

2.309 
2.470 



9»^ 



m. 
2.554 

2.199 
2.426 

2.497 
2.444 

2.442 

2.198 

2.250 

2.490 

2.649 



10*^ 



11*^ 



m. 
2.770 

2.392 

2.693 

2.635 
2.634 

2.579 
2.364 

2.468 

2.669 

2.808 



2.818 



2.558 



2.862 



2.680 



2-755 



2.662 



2.517 



2.670 



2.798 



2.914 



Middel . 



Foraigel . 



2.747 



■+•35« 



2.693 * 2.561 



2.389! 2.216 



2.089 



+ 297 '-^ 165 ^ 7 -r i8o -r 307 



2.041 



-r355 



2.096 



-r 300 



2.232 



-ri64 



2.415 



•f 19 



2.6oi 



-f 205 



2.723 



+ 327 



83 



Tabel III. 



lige Hiddelvandstand, 

Timer (Solbeigen). 



12 t. 


rs^ 


14»- 


16^ 


1««- 


17*^ 


18^^ 


19 1- 


20^ 


21» 


n^ 


23»- 


Middel. 


m. 
2.878 


m. 
2.823 


m. 
2.726 


m. 
2.595 


m. 
2.446 


m. 
2.340 


m. 
2.301 


m. 
2.369 


m. 
2517 


m. 
2.729 


tn. 
2.895 


m. 
3.014 


m. 
2.647 


2.688 


2.773 


2.608 


2.432 


2.277 


2.096 


2.031 


2.053 


2 176 


2.383 


2.590 


2.751 


2.389 


2.907 


2.693 


2.424 


2.134 


I.914 


I.79I 


1.798 


1-944 


2.215 


2.531 


2.814 


2.983 


2.318 


2.598 


2.392 


2.177 


2.009 


1.906 


I.912 


2.005 


2.119 


2.350 


2.538 


2.661 


2.697 


2.255 


2.803 


2.684 


2.456 


2.260 


2.1 14 


2.000 


1.990 


2.075 


2.221 


2.400 


2.551 


2.725 


2.355 


2.703 


2.641 


2.505 


2.351 


2.176 


2.I2I 


2.086 


2.126 


2.206 


2.320 


2.421 


2.505 


2.357 


2.633 


2.647 


2.573 


2.417 


2.233 


2-059 


1.946 


1.926 


i.973 


2.068 


2.216 


2.389 


2.259 


2.803 


2.820 


2.694 


2.485 


2.244 


2.017 


1.884 


1.853 


1.918 


2.092 


2.272 


2.516 


2.330 


2.838 


2.759 


2.597 


2^00 


2.216 


2.062 


2.001 


2.047 


2.193 


2^04 


2.6 II 


2.776 


2.440 


2,949 


2.856 


2.669 


2.470 


2.294 


2.196 


2.198 


2.311 


2.508 


2.723 


2.910 


3.019 


2.613 


2.780 


2.709 


2.543 


2.355 


2.182 


2.059 


2.024 


2.082 


2.228 


2.419 


2.594 


2-738 


2.396 


+ 384 


+ 313 


-♦- 147 


+ 4« 


-5-214 


•^337 


-r372 


•f3«4 


•f 178 


+ 23 


-h 198 


+ 342 





Middel af 4 Observationer daglig Kl. 3. 9, 15 og 21 . . . 2.394. 



11 



Tabel lil, 



84 



Den maanedlige og aar- 



ordnet eftefT 



1877 

• 


0^ 


1»- 


2*^ 


3»^ 


4t 


5* 


ü»- 


7». 


8*- 


9»- 


10*- 


11»^ 


Januar . . . 


— 


— 


— 






— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


Februar . . . 


— 


— 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


Maris .... 


m. 
2.838 


m. 
2.821 


m. 
2.640 


m. 
2.339 


1.995 


• 

I.710 


m. 
I.$26 


lU. 

1.503 


m. 
1.640 


xn. 
1.892 


in. 
2.204 


m. 
2.506 


• 

April .... 


2.38s 


2.284 


2.188 


2.023 


1.847 


1.740 


1.686 


1.740 


1.877 


2.065 


2.253 


2.392 


Mai .... 


2.342 


2.284 


2.160 


2.006 


1.854 


1.734 


1.769 


1.869 


2.034 


2.204 


2.367 


2.459 


Juni .... 

1 


2«*69 


2.419 


2.304 


2.143 


1.965 


1.855 


1.841 


I.9I6 


2.072 


2.312 


2.478 


2.631 


Juli .... 


2.412 


2.454 


2.436 


2.347 


2.220 


2«o83 


2.002 


1.978 


2.052 


2.180 


2.337 


2.466 


August . . . 


2.462 


2.501 


2441 


2.306 


2.135 


1.977 


1.860 


1.852 


1.950 


2.121 


2.315 


2-177 


September . . 


2.594 


2.542 


2.403 


2.199 


1.989 


1.829 


1.769 


I.8I2 


1.956 


2.160 


2.370 


2.528 


Oktober . . . 


2.603 


2.549 


2.491 


2.401 


2.326 


2.266 


2.252 


2.309 


2.384 


2.451 


2.500 


2.507 


November . . 


2.926 


2.839 


2.688 


2.519 


2.337 


2.240 


2.221 


2.279 


2.394 


2.529 


2.653 


2.729 


December . . 


2.825 


2.732 


2.562 


2.352 


2.169 


1.990 


"939 


1.991 


2.140 


2.302 


2.469 


2.580 


Middel . . . 


2.586 


2.543 


2.431 


2.264 


2.084 


1.941 


1.887 


1.925 


a.050 


2.222 


2.395 


2.528 


Forskjel . • . 


4-359 


+ 3t6 


+ 204 


-+-37 


•M43 


•f 286 


^340 


■5-302 


^177 


-^5 


+ 168 


+ 301 



lige Kiddelvandstand, 

Timer (Solbolgen). 



85 



Tabel ill. 



12** 


13»^ 


141. 


15*- 


16*- 


17*- 


18»- 


19»- 


20»- 


ai«- 


22*^ 


23*- 


Middel. 


— 


— 


— 


— 


— . 


— 


— 


— 


— 


— 


— 







2.719 


m. 
2.765 


m. 
2.638 


m. 
2.375 


m. 
2.076 


m. 
1.812 


m. 

1^43 


m. 
1.622 


m. 
1.750 


in. 
1.998 


m. 
2.318 


IB. 
2.617 


m. 
2.164 


2.462 


2^o6 


2.278 


2.100 


1.925 


1.813 


1.768 


I.811 


1.928 


2.065 


2.211 


2.314 


2.065 


2.481 


2.385 


2.234 


2.054 


1.907 


1.823 


1.813 


1.895 


2.014 


2.117 


2.257 


2.310 


2.098 


2.677 


2.609 


2.435 


2.222 


2.010 


1.866 


1.816 


1.860 


1.962 


2.108 


2.225 


2.406 


2.192 


2.588 


2.607 


2.526 


2.382 


2.207 


2.046 


1.940 


1.892 


1.95» 


2.047 


2.180 


2.314 


2.235 


2.570 


2.555 


2.447 


2.265 


2.054 


1.856 


«•747 


1.727 


1.797 


1.963 


2.154 


2.330 


2.16t 


2.584 


2.496 


2.322 


2.086 


1.868 


1.714 


1.658 


1.722 


1.882 


2.121 


2.333 


2.520 


2.144 


2.441 


2-396 


2.250 


3.202 


2.147 


2.126 


2.167 


2.378 


a.423 


3.577 


2.649 


«.654 


2.390 


2.719 


2.578 


2.471 


2.351 


2.233 


« 

2.146 


2.155 


2.264 


2411 


2.630 


2.784 


2.842 


2497 


2.624 


2.571 


2465 


2.294 


2.103 


1.941 


1.894 


1.986 


3.168 


2.397 


2.615 


2.780 


2.329 


2.587 


2.537 


2407 


2.223 


2.053 


1.914 


1.860 


1.906 


3.039 


2.202 


2.373 


2.509 


2.227 


+ 360 


•f 310 


+ 180 


-^4 


^174 


-5-313 


-^367 


^321 


■I-I98 


-^25 


+ 146 


+ 282 

« 





Middel af 4 Observationer daglig Kl. 3, 9, 15 og 21 . « . 2.228. 



m 



Tabel III. 



Den maanedlige og aar- 

ordnet cfter 



1878 

% 


0* 


!»• 


2». 


3»- 


4*^ 


5»- 


6» 


7«- 


8*- 


9*- 


10»- 


11»- 


Jannar . . . 


2.802 


m. 
2.802 


m. 
2.718 


m. 
2.527 


m. 
2.273 


lU. 

2.025 


m. 
1.847 


m. 
1.797 


m. 
1.876 


in. 
2.047 


m. 
2.247 


2.438 


Februar . . . 


2.793 


2.790 


2.689 


2.479 


2.240 


2.007 


I.861 


1.824 


1.976 


2.124 


2.356 


a.568 


Marts .... 


2.676 


2.535 


2.332 


2.085 


1.902 


1.767 


1.739 


1.825 


1.997 


2.184 


2.424 


2.578 


April .... 


2.459 


2.312 


2.158 


1.927 


1.752 


1.638 


1.660 


1.785 


1-991 


2.2 II 


2.401 


2.507 


Mai .... 


2.444 


2.322 


2.219 


2.080 


>-959 


1-923 


1.936 


2.060 


2.224 


2.391 


2.538 


2.630 


Juni .... 


2470 


2.459 


2.363 


2.273 


2.178 


2.104 


2.079 


2.130 


2.232 


2.349 


2.479 


2.585 


Juli .... 




— 




— 


— 








— 




August . . . 


2.509 


2.461 


2.403 


2.231 


2.044 


1.887 


1.824 


1.834 


1.961 


2.163 


2.364 


2.523 


September . . 


2.635 


2.553 


2.456 


2.312 


2.108 


1.934 


1.855 


1.906 


2.090 


2.238 


2.432 


2.587 


Oktober . . . 


2.793 


2.728 


2.61 1 


2.336 


2.176 


2.061 


2.078 


2.129 


2.278 


2.465 


2.618 


2.726 


November . . 






— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 




— 


» 


Deceraber . . 


1 


*^"^ 


*^^ 




f 




— 


— ^ 


— 


— 




— 


Middel . . . 


2.620 


2.551 


2.439 


2.250 


xsyio 


1.927 


1.875 


1.92 1 


2.069 


2.241 


2.429 


2.571 


Forskjel . . . 


-f 375 


+ 299 

1 


-f 190 

1 


-f I 


•^ 179 


•f 322 


•^374 


-328 


^180 

1 


•f8 

1 


•f 180 


■f 322 



Tabel III. 



Middel Solbolge for 



0» 


1^ 


2t. 


3*- 


4t. 


5»^ 


6»- 


7*. 


8*. 


9«' 


10* 


11»- 


12»- 


m. 
2.605 


m. 
2.559 


m. 
2.452 


m. 
2.291 


m. 
2.131 


m. 
2.001 

1 


m. 
1.950 


1.986 


m. 
2.1 14 


m. 
2.270 


m. 
2^51 


m. 
2.550 


m. 
2.60 [ 
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Tabel III. 





























12»- 


13*- 


14*- 


15*- 


16*- 


17*- 


18»- 


19»- 


20^ 


21»^ 


22»^ 


23« 


Middel. 


m. 
a-633 


m. 
2.624 


2.571 


■ — — ' 

m. 

2-435 


"0 
a.238 


in. 
2,040 


m. 
1.907 


m. 
1.912 


m. 
2«046 


m. 
2.232 


m. 

2w|3a 


m. 
2.624 


m. 

2.295 


2.710 


2.7JO 


2.644 


2.485 


2.272 


2.084 


«•973 


1.990 


2.117 


2.310 


2.507 


2.691 


2.342 


2.644 


2.564 


2.381 


2.170 

• 


1.956 


1.838 


1.816 


1.922 


2.130 


2.360 


2.552 


2.669 


2.210 


2523 


2.410 


2.224 


2.004 


1.829 


1-743 


1.753 


1.861 


2.025 


2.209 


2.370 


2.470 


2.093 


2.611 


2.473 


2.316 


2.I6I 


2*031 


1.969 


1.979 


2.060 


2.181 


2.316 


2.422 


2.488 


2.239 


2.644 


2.552 


2.459 


2.327 


2.238 


2.115 


2.077 


2.087 


2.150 


2.230 


2.324 


2.411 


2.305 


2.601 


2.547 


2.388 


2.173 


1.946 


1.781 


1.702 


1.725 


1.848 


2.044 


2.266 


2.439 


2.153 


2.643 


2.562 


2«420 


2.232 


2.037 


i.«34 


1.768 


i4k>3 


1.958 


2.201 


2.422 


2.585 


2.232 


2.722 


2.578 


2.456 


2.280 


2.071 


1.960 


••945 


2.042 


2.217 


2.446 


2.636 


2.758 


2.379 


2.637 


2.558 


2.429 


2.252 


2.069 


1.929 


1.880 


1.934 


2.075 


2.261 


2.437 


2.571 


2.250 


4-38» 


-♦-309 


+ 180 


+ 3 


-r 180 


•f32o 


■^369 


•f3i5 


-ri7i 


-f 12 


+ 188 


+ 322 






















1 




1 





m. 

Middel af 4 Obaervationer daglig Kl. 3, 9, 15 <^ 21 . . . 2.251 



Aarene 1872—1878. 



Tabel III. 




17^ 


18«- 


1 

19*- 


2«« 


21» 


22» 


23'- 


Middel. 


_ _ 


-_ _ _ . -_ 


- - — ^ _ 


_ V 


- - - — : 


- - — 


- 


— -_ 


DI. 

1-994 


1.958 


m. 
2.000 


2.122 


m. 
2.286 


m. 
2^41 


m. 
2.563 


m. 
2.278 



Tabel IV. 



88 



Ben 



iiKn«i(; 111 



ogr 



ordnet efter O Timer regnet fra 



1872 



Januar 

Februar 

Marls 

April 
Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober . 

November 

December 

Middel . 



0^ 



!*• 



in. 
2.399 

2^52 

2.813 

2.769 

2.831 

2.761 

2.845 
2.895 

2.934 



2.767 



m. 
1.966 



2.240 



2.361 



2.315 



2.394 



2.271 



2.439 



2.384 



2.356 



2.303 



2*- 



3^ 



4t 



m. 
1.552 

1.803 

1.922 

1.882 

1.948 

I.819 

2.032 

1.920 

I.9OI 



1.864 



5*- 



.318 
.498 



579 



.542 



.583 
.489 



-739 



597 



.603 



550 



6»- 



— 


— 


m. 
1.240 


m. 
1.364 


1.329 


1-356 


1.37 1 


1.346 


1.34 1 


1.312 


1.408 


1.324 


»•333 


1.365 


1.613 


1.643 


1.441 


1.477 


1.481 


1.556 



m. 
1.663 



7*- 



1.395 



I.416 



1.502 



1-494 



1.465 
1.578 



1.863 



1.746 
1.865 



1.638 



m. 



2.096 



1.569 1.956 



1.833 
1.859 

1.807 

1.968 



2.206 



2.143 



2.330 



2.022 



8»- 



9^ 



10»- 



11»^ 



m. 



2.569 



2.424 



2.277 



2.316 



2,239 



2.433 



2.620 



2.629 
2.829 



2.482 



2.949 



2.855 



2.740 



2.788 



2.686 



2.871 



3.008 



3.077 



3.236 



2.912 



m. 
3.108 



3.1 12 



3.040 



3.127 



3.035 



3.157 



3-238 



3-345 



2.442 



3.178 



2.979 



3.124 



3.169 



3.211 



3.140 



3-192 



3.249 



3.356 
3.380 



3.200 
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12*^ 


13»- 


14*- 


15^ 


16*- 


17»- 


18*- 


19* 


20* 


21* 


22*- 


23* 


24»- 


Middel. 


m. 
3.617 


m. 
2.151 


• 

m. 
1.73» 


m. 
1.444 


«•293 


m. 
1.323 


m. 
1.533 


n. 
1.934 


m. 
2.389 


m, 
2.826 


m. 
3.080 


m. 


2.790 


2.135 


a-«75 


2.426 


1.987 


1.626 


1.376 


I.3H 


1.454 


1.790 


2.253 


2.735 


3.078 


3.180 


3.020 


2.201 


2.975 


2.591 


2.153 


1.773 


1.506 


1.371 


1.436 


1.723 


2.168 


2.630 


3033 


3.213 


3.128 


2.226 


2.986 


2.512 


2.1 10 


1.729 


1.474 


1.373 


I.481 


1.837 


2.217 


2.684 


3.043 


3.205 


3.118 


2.226 


2.980 


2.587 


2.120 


1.722 


1.409 


1.284 


1.356 


1.590 


2.107 


2.479 


2.898 


3.130 


3.122 


2.18a 


a-934 


2.486 


1.990 


1.606 


1.37« 


1.322 


1.456 


1.771 


2.223 


2.710 


3.093 


3*226 


3.075 


2.220 


3.009 


2.608 


2.172 


I.819 


1.603 


1.554 


1.662 


«•977 


2.382 


2.822 


3.140 


3.277 


3.107 


2.385 


3-059 


2.543 


2.045 


1.637 


• 

1.405 


1.382 


1.551 


1.913 


2.378 


2.846 


3.197 


3.326 


3.197 


2.340 


3-030 


2.524 


2.023 


1.655 


M73 


1.493 


1.678 


2.057 


2.560 


3.033 


3-389 


3-501 


3.307 


2^25 


2.941 


2^92 


2.038 


1.668 


«^34 


1.380 


1*512 


1.844 


2.297 


2.752 


3.106 


3.236 


3.096 


2.260 
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Tabel IV. 



\M 



Den zoaanedlige og aar- 
ordnet efter O Timer regnet fra 



1873 


0*- 


1* 


2» 


3' 


4 t. 


5' 


6* 


7*- 


8'- 


9'- 


10*- 


11' 


Januar . . . 


m. 
3.184 


m. 
2.838 


2.408 


m. 
2.004 


m. 
1.726 


m. 
1.623 


m. 
1.705 


lU. 

1.969 


tu. 
2.338 


Ol. 
2.776 


m. 
3.144 


u. 
3.337 


Februar . . . 


'2-737 


2.326 


1.901 


1.572 


1.350 


1.284 


1.389 


1.693 


2.153 


2.598 


2.926 


3.046 


Maris .... 


2.590 


2.1 13 


1.627 


1.297 


I.IOO 


1.080 


1-344 


1.743 


2.242 


2.718 


3.036 


3.047 


April .... 


a-4SS 


1.960 


1-535 


1.248 


I.II2 


I.161 


1.437 


1.889 


2.411 


2.848 


3.078 


3.010 


JwLttX • • • • 


2.541 


2.283 


2.085 


I.912 


1.830 


1.827 


1.947 


2.180 


2u^62 


2.699 


2.814 


2.799 


Joni .... 


2.661 


2.285 


1.839 


1.560 


1.380 


1.373 


1.546 


1.898 


2.364 


2.802 


3.068 


3.060 


Juli .... 
August . . . 
September • . 


^ 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 





— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 




— 


• 


— 


— 


Oktober . . . 


— 


^~" 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


• 





— 


— 


November . . 


3.125 


2.663 


2.196 


1.864 


1.642 


I.613 


1.829 


2.202 


2.682 


3.129 


3.432 


3.459 


December . . 


2.946 


2.504 


2.122 


1.83 1 


1.689 


1.708 


1.902 


2.270 


2.736 


3.159 


3.395 


3.366 


Middel . . . 


2.780 


2.372 


1.964 


1.66 1 


1-479 


1459 


1.637 


1.981 


a^3 


2.841 


3.112 


3.141 
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N 



lige Ifidddvandstand, 

^ evro Culmiuation (Maanebelgen). 



12«- 


13*- 


14* 


15* 


16*- 


17* 


18*- 


19* 


20*- 


21« 


22*^ 


23*- 


24»- 


Middel. 


m. 
3.308 


m. 
3.034 


m. 
2.613 


m. 
2.179 


m. 
1.867 


m. 
1.636 


m. 
' 1.608 


m. 
1.762 


m. 
2.128 


m. 
2.577 


m. 
2.961 


m. 

3-254 


ra. 
3.325 


m. 
2.452 


2.896 


2.590 


2.146 


1.752 


1.455 


1.299 


1.310 


1.548 


1-934 


2.413 


2.817 


3.034 


3.059 


2.129 


2.729 


2.260 


I.791 


1.433 


1.204 


I.131 


1.240 


1.592 


2.095 


2.582 


2.951 


3.082 


2.905 


2.037 


2.616 


2.II2 


1.722 


1.342 


1.183 


I.169 


1.357 


1.744 


2.267 


2.755 


3.068 


3.099 


2.838 


2.055 


2.633 


2.377 


2.II2 


1.917 


1.782 


1.736 


1.789 


1.944 


2.264 


2.547 


2.753 


2.802 


2.668 


2.068 


2.916 


2.513 


2.068 


1.744 


1.477 


1-384 


1.468 


1.737 


2.165 


2.626 


2.961 


3.102 


3.050 


2.202 


3.194 


2.779 


2.332 


«•973 


1.754 


1.719 


1.866 


2.221 

* 


2.679 


3.136 


3.496 


3.611 


3.442 


2.562 


3.096 


2.713 


2.290 


1.963 


1.730 


1.624 


1-723 


2.049 


2.540 

* 


2.996 


3.308 


3.382 


3.290 


2.493 


2.924 


2.547 


2.134 


1.7S8 


1.556 


1.462 


1-545 


1.825 


a.2S9 


2.704 


3.039 


3.171 


3.072 


2.250 
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Tabel IV. 



Djj 



Den maanedlige og aar- 
ordnet efter Timer regnet fin 



1874 


0*^ 


1* 


2»^ 


3*^ 


4»- 


5*^ 


6»- 


7»- 


8'- 


9*- 


10*^ 


ti*- 


Januar . . . 


m. 
3-o6o 


m. 
2.622 


m. 
2.247 


m. 
1.967 


m. 
1.840 


m. 
1.859 


m. 
2.082 


m. 
2.458 


m. 
2.908 


m. 
3.329 


m. 
3.588 


3.582 


Februar . . . 


3.80I 


2.342 


1.937 


1.665 


1.540 


1.599 


1.856 


2.265 


2.709 


3.108 


3.298 


3.249 


Marts. . . . 


2.930 


2.462 


1.988 


I.64I 


1.447 


1.429 


1.626 


2.009 


2.502 


2.952 


3.263 


3358 


April .... 


2.S82 


2.446 


1.974 


1.602 


1.384 


1.360 


1.538 


1.924 


2.359 


2.831 


3.149 


3.209 


Mai ... . 


2.&15 


2.402 


2.01 1 


1.723 


1.56 1 


1.585 


1.726 


2.069 


2.488 


2.888 


3.182 


3.247 


Juni .... 


2.739 


2.297 


1.904 


1.645 


1.529 


1-595 


1.832 


2.245 


2.701 


3.086 


3.299 


3.247 


JnU .... 


2.766 


2.261 


1.808 


1.500 


I.35B 


1.398 


1.635 


2.053 


2.549 


2.980 


3.249 


3.236 


August . . . 


2.894 


2.353 


1.924 


1.604 


M35 


M53 


1.664 


2.061 


2.535 


2.996 


3.310 


3.323 


September . . 


3.107 


2.584 


2.097 


1.724 


1.530 


1.519 


1.709 


2.088 


2.570 


3.037 


3.372 


3.45» 


Oktober . . . 


3*i68 


2.724 


2.279 


1.934 


1.753 


1.756 


1.962 


2.336 


2.804 


3.257 


3.565 


3.579 


November • . 


— 


— 


— 


— 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


Deoember • . 


— 


— 


— 


— 




— 






— 


— 


« 


— 


Bfiddel . . . 


2.915 


2.449 


2.017 


I.70I 


1.538 


1-555 


1.763 


2.151 


2.613 


3.046 


3.3«» 


3.346 



JigQ lliddQl'vandstand, 

^ 0vre Cnlmination (Maanebelgen). 



93 



Tabel IV. 



n*^ 


13*- 

m. 
2.845 


14*^ 

m. 
2.408 


15* 

m. 
2.047 


16»- 


17»- 


18^ 


19»^ 


20*- 


2i^ 


22»- 


23«^ 


24*- 


Middel. 


3.283 


m. 
1.850 


m. 
1.809 


m. 
1.952 


m. 
2.269 


m. 
2.701 


m. 
3.135 


m. 
3.438 


3.522 


m. 
3.392 


m. 
2.64S 


2.934 


2.493 


2.072 


1.737 


1.527 


1.497 


1.664 


2.064 


2.510 


2.974 


3.271 


3.323 


3.148 


2.383 


3-«57 


2.745 


2.254 


1.826 


1.520 


1.403 


1.503 


1.797 


2.262 


2.758 


3.178 


3.378 


33" 


2.347 


3.035 


2.614 


2.169 


1.741 


1.454 


1.346 


1.458 


1.770 


2.216 


2.683 


3.063 


3.246 


3.076 


3.261 


3.060 


2.719 


2.283 


1.903 


1.655 


1.588 


I.713 


1.988 


2.384 


2.812 


3.1 16 


3.229 


3.068 


2.368 


2.912 


2.506 


2.072 


1.744 


1.549 


1.522 


1.683 


2.038 


2.484 


2.926 


3.227 


3.281 


3.096 


2.366 


2.918 


2.460 


1.979 


1.620 


1.402 


1.349 


I.515 


1.869 


2.338 


2.806 


3.190 


3.29' 


3.132 


2.266 


3073 


2.617 


2.128 


1.735 


1.496 


1.432 


1.564 


1.894 


2.365 


2.838 


3.205 


3.338 


3.243 


2.339 


3.192 


2.791 


2.334 


1.885 


1.629 


I.519 


1.62 1 


I.917 


2.361 


2.863 


3.262 


3.471 


3.364 


3.440 


3.881 


2.799 


2.374 


1.999 


1.774 


1.707 


1.857 


2.192 


2.640 


3.IOI 


3.45» 


3.589 


3.446 


3.613 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


-^ 




2.6S9 


2.207 


1.824 


* 

1.586 


I.5I7 


1.653 


1.980 


3.426 


2.890 


3.*40 


3-367 

■ 


3.828 


•403 



Tabel IV. 



W 



Den maanedüge og aa^ 

ordnet eftor Timor regnet fra 



% 


' 






















1877 


0^ 1^ 

_ 1 


u«- 


a«- 


4t. 


5^ 


6*' 


1^ 


H»- 


9*- 


10»- 


n^ 


Janaar . . . 




— 




— 


— 


— 


— 




_ 






— 


Febmar . . . 








_^ 


— 


— 


— 




~~ 


_^_ 




— 


Hart« .... 


m. 
2.744 


m. 
2.260 


1.785 


m. 
1.465 


m. 
1.292 


m. 
1.278 


III. 
1.472 


in. 
1.865 


in. 
2.362 


in. 
2.839 


m. 
3- "56 


ID. 

3."77 


April .... 


2.573 


2.107 


1.689 


1.386 


1.230 


1.247 


1.456 


1.848 


2.304 


2.739 


2.989 


2.981 


Mai .... 


2.585 


2.149 


1.739 


1.438 


1.273 


1.278 


1.456 


I.812 


2.256 


2.677 


2.956 


3.949 


Juni .... 


3-025 


2.602 


2.095 


1.700 


1.409 


1.288 


1.370 


1.650 


2.100 


2.569 


2.986 


3-229 


Juli .... 


2.745 


2.260 


1.807 


"493 


1.348 


«•375 


1.589 


«.973 


2.466 


2.883 


3- "77 


3. "9" 


AuiiTOSt . . . 


2.700 1 2.206 

1 


1.742 


1.4 15 


1.253 


1.297 


1.541 


1.936 


2.415 


2.832 


3." "3 


3. "37 


September . . 


2.680 


2.186 


1.774 


1.425 


1.273 


1.309 


1.531 


1.906 


2.365 


2.804 


3.088 


3.12" 


Oktober . . . 


2.936 2.522 


2.1 13 


1.785 


1.590 


1.562 


1.729 


2.037 


2.457 


2.867 


3. "87 


3.289 


November . . 


3.143 


2.696 


2.221 


1.850 


1.641 


1.630 


1.793 


2.134 


2.572 


3.014 


3.370 


3.522 


December . . 


2.946 


2.493 


2.009 


1.649 


1.433 


1.410 


1.591 


1.963 


2427 


2.881 


3.205 


3.299 


Middel . . . 


2.808 


2.348 


1.897 


1.561 


i.374 


1.367 


«•553 


I.912 


2.372 


3.81 1 


3. "«3 


3.190 
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%e Middelvandstand, 

ö 0vre Culmination (Maanebolgen), 



Tabel IV. 



12« 



13' 


14 t. 


15^ 


lt>»' 


17t. 


IS«- 


19«- 


1 

20 «• 21»- 


22'- 


23»^ 


24 t. 



Middcl. 







' 


1 






— 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


m. 
2.864 


m. 
2.413 


m. 
I-913 


m. 
1.558 


m. 

1-357 


m. 
1-336 


i.3«3 


m. 
1.736 


m. 
2.218 


m. 
2.716 


in. 
3-112 


m. 
3-250 


m. 
3-075 


m. 
2.187 


2.714 


2.305 


1.849 


1-477 


1.251 


I.19O 


1.326 

« 


1.639 


2.093 


2.558 


2.921 


3-049 


2.850 


2.071 


2.736 


2.350 


1.885 


1.571 


1.341 


1-279 


1-396 


1.707 


2.158 


2.583 


2.947 


3-057 


2.951 


2.101 


3.180 


2.858 


2.309 


1.875 


1.498 


1.286 


1.281 


1.465 


1.840 


2-340 


2.811 


3-149 


3.241 


2.206 


2.918 


2.470 


2.003 


1.628 


1.416 


1.356 


1.516 


1.830 


2.300 


2.776 


3.129 


3-249 


3123 


2.244 


2.870 


2.409 


I.917 


1.518 


J.293 


1.254 


1.422 


1.772 


2.218 


2.672 


3^017 


3- «53 


3.007 


2.164 


2.844 


2.405 


I.916 


1.525 


1.303 


1.254 


»•399 


1.709 


2.161 


2.619 


2.999 


3-«48 


3.000 


2.150 


3.066 


2.733 


2.274 


1.878 


1.647 


I.510 


1.630 


»•913 


2.336 


2.774 


3.150 


3.334 


3.227 


2.382 


3-363 


2.940 


2.417 


«•974 


1.675 


1-557 


1.659 


«•957 


2.385 


2.853 


3.270 


3-499 


3.491 


2.505 


>o8i 


2.669 


2.2 10 


1.8 10 


1.558 


1.484 


1.608 


1.893 


2^3 15 


2.773 


3-139 


3332 


3-269 


2.338 


2.964 


2.5S5 


2.069 


1.681 


1.434 


1.351 


Iu(62 


1.762 


2.202 


2.666 


3.050 


3.222 


3.123 


2.225 
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Tabel IV. 



Den maanedlige og aar^ 

ordnet eft<>r Timer regnet fra 



H 






1 


















1877 


0' 

_ 
1 




2^ 




■6*- 


4t, 


5*- 


6*- 


7»- 


8«- 


9«- 


10* 


11*- 


Janaar . . . 





— 


— 


— 


Februar . . . 
MartB .... 


m. 
2.744 


m. 
2.260 


m. 
1.785 


ni. 
1.465 


m. 
1.292 


m. 
1.278 


UI. 

1.472 


m. 
1.865 


in. 
2.362 


ni. 
2.839 


111. 

3.156 


rn. 
3.177 


April .... 


2.573 


2.107 


1.689 


1.386 


1.230 


1.247 


1.456 


1.848 


2.304 


2.739 


2.989 


2.981 


Mai .... 


2.585 


2.149 


1.739 


1.438 


1.273 


t.278 


1.456 


I.812 


2.256 


2.677 


2.956 


2.949 


Juni .... 


3.025 


2.602 


2.095 


1.700 


1.409 


1.288 


1.370 


1.650 


2.100 


2.569 


2.986 


3.229 


Juli .... 


2.745 


2.260 


1.807 


"493 


1.348 


1.375 


1.589 


1.973 


2.466 


2.883 


3.177 


3.191 


August . . . 


2.700 


2.206 


1.742 


1.415 


1.253 


1.297 


I.54I 


1.936 


2.415 


2.832 


3.113 


3.137 


September . . 


2.680 


2.186 


1.774 


1.425 


1.273 


1.309 


1.531 


1.906 


2.365 


2.804 


3.088 


3-I2I 


Oktober . . . 


2.936 


2.522 


2.1 13 


1.785 


1.590 


1.562 


1.729 


2.037 


2.457 


2.867 


3.187 


3.289 


November . . 


3.143 


2.696 


2.221 


1.850 


1.64 1 


1.630 


1.793 


2.134 


2.572 


3.014 


3.370 


3.522 


December . . 


2.946 


2.493 


2.009 


1.649 


1.433 


I.4IO 


I.59I 


1.963 


2.427 


2.881 


3.205 


3.299 


Middel . . . 


2.808 


2.348 


1.897 


1.561 


»•374 


1.367 


1-553 


1.912 


2.372 


2.81 1 


3.123 


3.190 



lige Middelvandstand, 
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Tabel IV. 



12 



13' 


14». 


15» 


It)'- 


17 t. 


IH^ 


19»- 


20^ 


21 '• 


• 

22»- 


23»- 


24». 



Middcl 



— 


— 


— 


1 

1 
1 


— 


— 


— 


— 




— 


— 


— 


M^M 


— 


m. 
2.864 


m. 
2.413 


m. 
i.9>3 


1 

m. 
1.558 


m. 

'•357 


m. 
'.336 


'.383 


m. 
'.736 


ni. 
2.218 


m. 
2.716 


in. 
3.112 


m. 
3.250 

r 


m. 
3.075 


2.187 


2.714 


2.305 


1.849 


«.477 


1.251 


I.19O 


1.326 

• 


'.639 


2.093 


2.558 


2.921 


3.049 


2.850 


2.071 


2.736 


2.350 


1.885 


I.571 


'.341 


1.279 


'.396 


1.707 


2.158 


2.583 


2.947 


3-057 


2.951 


2.101 


3.180 


2.858 


2.309 


1.87s 


1.498 


1.286 


1.281 


1.465 


1.840 


2.340 


2.811 


3.149 


3.24' 


2.206 


2.918 


2.470 


2.003 


1.628 


1.416 


1.356 


1.516 


1.830 


2.300 


2.776 


3.129 


3.249 


3. '23 


2.244 


2.870 


2.409 


I.9I7 


I.518 


».293 


1.254 


1.422 


1.772 


2.218 


2.672 


3.017 


3.153 


3.007 


2.164 


2.844 


2.405 


I.9I6 


1.525 


1.303 


1.254 


'•399 


1.709 


2.161 


2.619 


2.999 


3. '48 


3.000 


2.150 


3.066 


2.733 


2.274 


1.878 


1.647 


1.510 


1.630 


'•9'3 


2.336 


2.774 


3.150 


3.334 


3.227 


2.382 


3.363 


2.940 


2.417 


«•974 


1.675 


'.557 


1.659 


'•957 


2.385 


2.853 


3.270 


3.499 


3.49' 


2.505 


3^1 


2.669 


2.210 


1.810 


1.558 


M84 


1.608 


1.893 


2.3 '5 


2.773 


3.139 


3.33a 


3.269 


2.338 


2.964 


2.555 


2.069 


1.681 


'434 


'35' 


Iu(62 


1.762 


2.202 


2.666 


3.050 


3.222 


3.123 


2.225 
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Tabel IV. 



Den maanedlige og aar- 

ordnet efter Q Timer, regnet fta 



1878 


0» 


!*• 


2*- 


3» 


4t 


5*- 


6» 


7*' 


8*- 


g*- 


10*- 


11'- 


Januar . . . 


2.431 


m. 
1.980 


m. 
1.602 


m. 
1.404 


m. 
1.450 


m. 
1.662 


m. 
2.017 


m. 
2.473 


m. 
2.912 


n. 
3.224 


m. 
3.272 


3.047 


Februar . . . 


2.829 


2.382 


1.950 


1.628 


1.463 


I.49I 


1.708 


2.093 


2.564 


2.997 


3.263 


3.275 


Maris. . . . 


2.808 


2.336 


1.883 


1.553 


1.358 


1.328 


1.489 


1.827 


2.290 


2.751 


3. 101 


3.217 


April .... 


2.609 


2.162 


1.725 


1.404 


1.227 


1.234 


1.458 


1.845 


2.318 


2.750 


3.017 


3.022 


Mai .... 


2.746 


2.302 


1.873 


1.564 


1.382 


1.394 


I.618 


1.998 


2.469 


2.874 


3.156 


3.151 


Juni .... 


2.742 


2.277 


1.870 


1-579 


1.430 


1.470 


I.72I 


2.156 


2.664 


3.019 


3.254 


3.230 


Juli .... 




— 


— 








• 






■ 







August . . . 


2.476 


1.97 1 


1.558 


1.298 


I.217 


1.358 


1.693 


2.153 


2.628 


3.009 


3.179 


3.055 


September . . 


2.892 


2.421 


1.915 


«.513 


1.294 


1.306 


M53 


1.828 


2.335 


2.837 


3.178 


3.249 


Oktober . . . 


2.897 


2.443 


2.003 


1.691 


1.505 


1.540 


1.770 


2.I71 


2.636 


3.066 


3.334 


3.329 


November . . 




— 


— 




• 






— 




— 









December . . 


■ — 






— 


— 


— 


— 










^^ 


Middel . . . 


2.714 


2.253 


t.820 


1.515 


1.370 


1420 


1.659 


2.060 


2-535 


2.947 


3- »95 


3.175 



Tabel IV. 



Middel Maanebelge for 



0» 


1* 


2*- 


3*- 


4». 


5*^ 


6»- 


7*- 


8*- 


9*- 


10»^ 


11 *• 


12*- 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


m. 


n. 


m. 


Dl. 


m. 


m. 


m. 


2.797 


«•345 


I.912 


1.598 


1.431 


1.443 


1.653 


2.025 


2.485 


2.91 I 


3.187 


3.210 


2.958 



lige lüddelvandstand, 

$ 0yre Oulmination (Maanebelgen), 



iVl 



Tabei IV. 



JL. P Ji g 



12 



t. 



18' 



14t. 



15* 



16 



t. 



17* 



18 



19*- 



20 



21 



i. 



22 



__.l 



23* 



24*- 



Middel. 



m. 
2.610 


m. 
2.133 


tn. 
1.716 


m. 
1.456 


m. 

1-377 


m. 
I.501 


«n. 
1.798 


m. 
2.241 


m. 
2.713 


m. 
3.1 10 


3.294 


n. 
3.146 


2.831 


ni. 
2.296 


3.004 


2.560 


2.090 


1.737 


1.511 


1.472 


1.624 


1.994 


2.404 


2.862 


3.218 


3-336 


3.168 


2.345 


2.987 


2.564 


2.059 


1.649 


1.401 


1-327 


1.442 


1.790 


2.214 


2.673 


3.061 


3.241 


3.056 


2.216 


2.722 


2.318 


1.870 


1.495 


1.271 


1.211 


1-359 


1.693 


2.138 


2.668 


2.959 


3.089 


2.942 


2.098 


2.866 


2.472 


2.024 


1-653 


1.429 


1.377 


1.527 


1.839 


2.282 

• 


2.742 


3.078 


3.224 


3.123 


2.247 


2.937 


2.486 


2.031 


1.679 


1.458 


M24 


1.588 


1.927 


2.419 


2.838 


3.170 

• 


3-272 


3.110 


2.310 


2.638 


2.164 


I.710 


<-37> 


1.207 


1.245 


1.512 


1.948 


2.447 


2.883 


3.141 


3.131 


2.823 


2.154 


3.087 


•.639 


2.153 


1.68 1 


1.391 


1.291 


1.374 


1.681 


2.137 


2.651 


3.093 


3.333 


3.254 


2.239 


3.044 


2.560 


2.132 


1.748 


1.526 


1.492 


1.667 


2.071 


2.513 

• 


2.992 


3.325 


3.367 


3.204 

1 

^^M 1 


2.401 


2.877 


2.433 


1.976 


1.608 


1.397 


I-37I 


1-543 


1.909 


2.363 


2.818 


3-149 


3.238 


3.057 


2.256 



Aarene 1872—1878. 



Tabel IV. 



13*- 



14* 



15*- 



m. 



m. 



2.537 2.085 



m. 
1.714 



16 



t. 



m. 
I.481 



17*- 



18*- 



m. 
1.4 16 



1.543 



19*- 



1.864 



20*- 



2.309 



ai' 


22*- 


23*- 

« 


24* 


• 
m. 


m. 


m. 


m. 


2.766 


3.1 17 


3.247 


3.115 



Middel. 



IB. 
2.281 



18 
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Tabel V. 



Havnetider og Holder 1872. 



Ved (g 


0vre 


Culmination. 


Ved (g 


nedre 


Ciüir 


dnatio 

a 


n. 


Ved 6 ®vre og nedre Culm. 


Cnlm.tid. 

1 


H0iv. 
Havnetid. 


6 


Law. 

Havnetid. 

1 


45 


! Antal 
, Observat. 


^3 

• 

S 
'S 


'6 

33 


• 

1 "« 

1 « 


1 Law. 
' Havnetid. 


3I 


1 

i 1 

1 


a 


• 

a 


1 Law. 
i Havnetid. 


• 

'S 

a 


Antal 
Observat. 


t. 
Ow|4 


t. 
11.32 


m. 
3.64 


t. 
17.35 


m. 
1.03 


19 


t. 
0.49 


t 
11.32 


3.65 


17.46 


m. 
1.02 


«9 


1 
1 

1 *• 
0.47 


11.32 


m. 
3.64 


17.41 


1.03 


38 


148 


II. 10 


3.57 


17.25 


1.04 


20 

1 


1 1.44 


11.00 


3.62 


17.22 


0.97 


18 


1.46 


11.05 


3.60 


17.23 


I.OI 


38 


2.54 


11.01 


3.52 


16.91 


1.09 


18 


2.43 


10.84 


3.52 


16.91 


1.06 


18 


2.48 


10.92 


3.52 


16.91 


1.07 


36 


3.51 


10.8s 


3.38 


16.72 


1.28 


20 


3.44 


ia58 


3.43 


16.68 


1.22 


«9 


3.48 


10.72 


3.40 


16.70 


1.25 


39 


4.53 


IO.S3 


3.20 


16.66 


I.4I 


18 


4.47 


10.54 


3.21 


16.70 


142 


31 

1 


4.50 


10.53 


3.21 


16.68 


1.41 

• 


39 


5^9 


10.50 


3.07 


16.79 


I.51 


20 


5-43 


10.43 


3.05 


16.87 


I.5I 


17 


1 5-46 


10.47 


3-o6 


16.83 


1.51 


37 


6.4s 


10.67 


2.91 


17.15 


1.66 


16 


6.49 


ias8 


2.92 


17.21 


1.58 


"9 


6.47 


10.63 


2.92 


17.18 


1.62 


35 


7-44 


10.98 


2.91 


"7.57 


1.59 


20 


7.50 


11.04 


2.93 


17.52 


1.6 1 


20 


7.47 


II. Ol 


2.92 


17.54 


1.60 


40 


8.43 


11.55 


3-04 


n-97 


1.46 


20 


8.48 


11.61 


3.05 


17.96 


1.50 


21 


8.46 


11.58 


3-05 


17.97 


1.48 


41 


9.41 


11.68 


3.21 


17.99 


1.34 


20 


9.49 


11.74 


3.19 


17.89 


1.36 


21 


9.45 


II.7I 


3.20 


17.94 


1-35 


41 


10.40 


11.52 


3.36 


17.91 


1.16 


21 


10.47 


11.54 


3.41 


« 

17.73 


1.25 


20 


1044 


11.53 


3.38 


17.82 


1.21 


41 


11.43 


11.48 


3.55 


17.70 


1.16 


22 


11.45 


".39 


3.53 

• 


17.68 


1.17 


20 


11.44 


11.44 


3.54 


17.69 


1.18 


42 


Sam 133*19 


39.36 


1 

207.97 15.73 


234 


132.61 


39.51 


207.83 


15.67 

1 


233 


1 
■ 

1 


; i 
132.91 39.44 207.90' 15.72 

1 


467 


Middel 


II. 10 


3.28 


17.33 


1.311 




1 


1 
11.05 ' 


3.29 


17.32 


1.306 


1 

1 


1 
1 

1 


11.08 


1 
3.29 


17.33 

1 


1.31 
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Tabel V. 



Havnetider og Heider 1873. 



Ved (g evre Culmination. 



Ved C nedre Culmination. i! Ved <5 evre og nedre Culm. 





o 



t. 

0-43 
1.48 

2.45 
3.42 
4-47 
5.48 
6.46 

7-44 
8.40 

9.44 
10.51 
11.42 






t. 



1.12 

0.83 
0.76 

a69 
0.56 
1.05 

1-59 
2.00 

1.96 

1.7 1 

1.62 



TS 



m. 
3.58 

3.62 
3.55 

3^7 
3.25 
3.0s 

2.93 
2.90 

3.06' 
3-37 

3-47 
3.62 



*^ es 



t. 
7-73 

7.28 
6.99 
7.01 
6.82 
7.22 
7.07 
8.23 

8.45 
8.36 

7-97 
7-77 



4^ 

151 
03 



m. 
1.12 



1.03 



I.I7 



et 

o 



16 



1-43 



1.62 
1.54 
1.45 
1.42 
1.17 
1.12 



«3 
«5 



a 



t. 

0.43 
1.48 

2.43 



1.29 13 1 3.47 



18 



1.50 19 



16 



18 



16 



17 



14 



13 



4.52 



5-49 



6.42 



7.41 



8.42 



9-45 



IO-44 



11.44 



ÄS 



M9 



0.87 



0.58 
0.65 



1.20 



1.67 



2.06 



1.90 



1.84 



1.43 



4> 



m. 
3.67 



1.08 3.59 



3.67 



0.64 3.46 



3.24 

3.13 
2.94 

2.93 
3-07 
3.5' 

3-45 
3.56 



n 



t. 
17.44 

17.16 
16.92 
16.58 
16.89 

17.34 
17.58 
18.33 

18.35 
18.31 
18.03 
17.86 



n 



m. 
I.IO 



•3 > ' 

|s ' 

o 





• 


1 


• 




• 

• 


»o 


1 


•0 




•^1 








F? 


* P 


TJ 


^ ^ 


•0 




— > 




Ja 


•^^ 





"*< «B 


«1 


>A 


ü 


n 


m 


a 


93 



I 



I 



02 



14 

40 

47 
5« 
55 
55 

49 

31 

»7 
1.17 



I 



3 
3 
7 
6 



7 
9 
7 



t 
0.43 

1.46 
2.44 

3-45 
4.50 

5.49 
6^4 
7.43 
8.41 

9.44 
1048 

IM3 



t. 



m. 



1.48 I 3.62 

i.iö 3.61 

I 

a85 3.61 

0.70 1 3-47 

0.63 i 3.25 



a6o ( 3.09 

1.13 2.94 

1.63 j 2.92 

2^3 3.07 

t.93 3-44 



1.77 



1.52 



3-46 



3.59 



t. 
7-59 

7^2 
6.96 
6.80 
6.86 
7.28 

7.32 
8.23 
8.40 

8.33 
8.00 

7.82 



o 



m. 
.II 



.03 
.16 

•35 

.45 
.50 

.59 
.54 
•47 
•37 
•17 
•15 



31 
26 

28 
30 
34 
36 

33 
37 
33 
30 

30 
27 



Som 135-37 



39.87 2 



0.90 15.86 ' 188 



135-41 



4a22 



2ia69 15.88 187 



135-37 4<w>5 



aSi 



15-87 



Middfl I 11.28 I 3.32 



7.58 



1.32 



t 



11.28 



3^35 



»7-55 



1.32 



11.28 



3-34 



7.57 



375 



1.32 



13 
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Tabel V. 



HäTnetider og Eeidor 1874. 



Ved ^ 0Vi'e Culmination. 



V«d (g nedie Culmination. 



Ved Q 0vre og nedre Culni. 



• 

■*■* 

• 


■ 

.-rt 


• 


vv. 
etid. 


• 
0; 


OS 

3S: 


M 


= 1 








58 


ü 


S 


u 


n 


Sä 







. 1 


j 


• 




• 




'S 


• 

, 'S 






73 




3fc ' 


• 




• 




a> 


|2 


a 

! 'S 


«i 


3 

*5 








1 


1 

1 


n 


n 


m 


CC 



3* 

O 



t. 
(X46 


t. 
11.30 


3-79 


t. 
17-39 


m. 
1.24 


24 


, 0.50 


t. 
11.25 


in. 
3.86 


t. 
17-33 


I.19 


25 


t. 
0.52 


t. 
11.27 


m. 
3.83 


*• 
17.36 


m. 
I.2I 


49 


M7 


11.03 


3.83 


17.12 


1.19 


^I 


1.52 


10.99 


3.81 


17.02 


• 

1.24 


21 


1.50 


11.01 


3.82 


17.07 


1.21 


4^ 


^^4.2 


iaS9 


3.73 


16.75 


1.25 


21 


2.50 


10.89 


3.69 


16.71 


1.33 


20 


! 2.46 

1 


10.74 


3.7« 


16.73 


1.29 


41 


3-4« 


ia65 


3-59 


16.69 


».37 


24 


■1 

' 3.49 

1 


10.48 

• 


3.59 


16.32 


1.39 


21 


1 

' 3.48 


10.56 


3-59 


16.50 


1.38 


45 


4.51 


10.58 


3.39 


16.66 


1.57 


21 


,1 

!I 4.50 

I' 


10.52 


3.38 


16.47 


'.55 


22 


' ^5. 


10.55 


3.38 


16.57 


1.56 


43 


5-45 


ia57 


3.20 


16.85 


1.73 


20 


' 5.50 


10.40 


3.18 


16.82 


1.73 


22 


5.47 


iOu^9 


3-»9 


16.83 


».73 


42 


6.46 


10.67 


3.06 


17.20 


1.82 


21 


il 6.44 

1 


10.47 


3.12 


17-36 


1.80 


'7 


6.45 


10.57 


3.09 


17.28 


iJil 


38 


7.46 


11.29 


3.03 


17-94 


1.70 


16 


.1 

! 7-46 


11.31 


3.03 


i8x>8 


1.76 


23 


7-^6 


11.30 


3.03 


i8x>i 


».73 


39 


^43 


11.76 


3.»3 


18J06 


L.61 


^3 


II 

8,45 


11.83 


3-17 


18.45 


»•55 


21 


8-H 


11.80 


3.15 


18.26 


1.58 


44 


9.41 


11.80 


3.32 


18.17 


1.47 


21 


.| 9.49 

1 


11.88 


3.31 


18.18 


1.45 


24 


, 9.45 


11.84 


3.32 


18.18 


1 

1.46 


45 


10.39 


11.78 


3-47 


18.06 


1.36 


22 


1 
'1 


".73 


3.55 


17.90 


1.33 


22 


1 
10-44 


11.76 


3.5» 


17.98 


1.34 


44 


".43 


11.61 


3-73 


17.83 


1.27 


27 


11.51 

,1 •' 


1L.59 


3.71 


«7*57 


1.27 


23 


11.47 


11.60 


3.72 


17.70 


1.27 


50 


Som 


133*63 


41^7 


208.72 


17451 


r 
261 1. 

II 


133-34 


41.40 


208.21 


17.59 
1.47 


1 

261 

• 

"i 

1 


1 
i 


»33-49 
11.12 


4».34 


1 
59.47 


17.60 


522 


Middel 


11.14 


3*44 


17.39 


1.46 




'1 

1 

II 


II. 11 


3.45 


17.35 


1 
3.45 


1 
1 

4.96 


M7 
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Tabel V. 



Havnetider og Heider 1875. 



Ved Q 0vre Culmination. 



• 


1 
• 




• 

TS 






•1 


• .*^ 




. 'r^ 






• 

• 


•^1 


• 




• 


^ 


B 


.2 g 


•T3 


1 « s 


»ö 







n g 


9l 




•t.« 

«i 


-< 


o 


» 


ffi 


1 ta 


ffi 





t. I 

0.47 

I 

I 

1.54' 

2.60 I 

I 

3-55 
4.50 I 

5-58 

I 

6.531 
7-57 1 
8.63 
9.40; 
10.521 
11.50; 



Ved ö nedre Culmination. 



Ved lg 0vre og nedre Culm. 



* II ^ 

O ' ü 



11.50 


m. 
3.60 


t. 

17.40 


m. 

a82 


II.I4 


3.67 


17.32 


1.13 


10.95 


3.50 


16.82 


1.17 


ia66 


3.35 


16.39 


»•43 


10.51 


3-26 


16.67 


1.65 


10.32 


3.16 


17.12 


1.75 


10.91 


2.73 


17.80 


1.75 


11.56 


3.13 


18.14 


1.73 


12.08 


3.26 


18.18 


1.36 


11.83 


3.36 


18.24 


1.22 


11.56 


3.57 


17.80 


i.ii 


11.76 


3.74 


17.70 


0.98 



3 

7 
6 
8 

7 



t. 
a5o 

1.45 

2.36 

3.38 
4.41 
5.42 

643 
7.38 
8.40 

« 

9-32 
10.44 

11.56 



. 




• 




'S 




'^ 




• *" 




* 'f^ 




•- 2 


m 

0) 


> 2 


« 


i& a 


r3 


«3 ^ 


»Ö 


N-I OS 


'5 


^5 




m 


ta 


ffi 


s 



t. 
IM3 


ni. 
3.76 


I 


11.30 


3.70 I 


11.06 


3-59 I 


10.62 


3-42 I 


1047 


3-39 i 


10.20 


3-H I 


10.67 


2.88 I 


II. 13 


2.99 1 


12.14 


3.10 1 « 

1 


12.18 


3.28 I 


11.80 


3-74, I 


11.64 


3.66 


I 



7.40 

7.16 

6.78 

6.66 
6.50 
6.72 
7.24 
8.02 
8.32 
8.08 
7.92 

7.75 









•S aas 
n 



m. 

a87 



I.Ol 

1.09 
1.40 
1.63 
1.72 
1.81 
1.74 
1.47 
1.25 
1.18 
0.81 



■I 



t. 
0.49 



4 1-58 

p 

i 

5 !' 2.48 

I 

10 3-47 
4.46 

6 \ 5.50 

I 

6 i| 6*48 

I 

4 |: 7.48 

ij 

1 8.52 

l, 

i 9-36 
10.48 

«1.53 





'6 




*: 




,. »rm 




es 


• 


> -S 




'S > 


9 


> 2 


V 


* 1- 


•0 


^i 


2 


|2 


» 


ffl 


ea 


^ 



t. 
11.47 


m. 
3.68 


t 
17.40 


m. 
0.84 


11.22 


3.69 


17.24 


1.07 


II. Ol 

• 


3-54 


16.80 


I.13 


10.64 


3.39 


16.53 


1.41 


10.49 


3.33 


16.58 


1.64 


10.26 


3.«5 


16.92 


1.73 


10.79 


2.81 


17.52 


1.78 


"35 


3.06 


18.08 


1.74 


12.11 


3.18 


18.25 


1^.2 


12.00 


3-32 


18.16 


1.23 


11.68 


3.66 


17.86 


1.15 


11.70 


3.70 


«7.73 


a89 



II 
II 

18 
14 

II 

12 

9 

9 

9 
10 

10 



San 134.78 40.33 209.58 




4a 51 209.07 16.04! 130 



Middel 



11.23 3-36 17.46 



1.34 



1 1.22 3.39 



17.38 1 1.33 



11.23 3.38 17.42; i;34 
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Tabel V. 



Havnetider og Heider 1876. 



Ved ^ 0vre Culminatien. 



Ved ^ nedre Culinination. Ved Q evre og nedre Culm. 



a 

's 

o 



t. 
0.40 

1.46 

2^8 

3.55 
4.66 

5.60 

6.55 

7.60 

8.65 

9.48 
10.43 
11.45 



»5 






es C 






« , 


» 


__« ! 


S 


t. 

11.57 


m. 
3-63 


t. 
17-47 


lU. 

0.93 


II.3I 


3-53 


1723 


0.94 


II. 15 


3.48 


16.87 


I.IO 


10.80 


3.23 


16.64 


".32 


10.67 


3.04 


16.82 


1.46 


10.60 


2.82 


17.03 


1.62 


«0.73 


2.79 


17.20 


1.67 


11.57 


2.84 


18.17 


1.68 


12.12 


3.10 


18.25 


«39 


12.05 


3.36 


17.98 


1.25 


11.94 


3.48 


17.94 


1.12 


11.58 


3.60 


17.70 


0.93 



'S fc !■ 

O '! 



.tt 



8 



8 






t. i 
0.48 



1.47 



2.32 



3.36 



4.48 



5.38 
6.40 



7.40 



8.48 



9.50 



«0.43 



11.36 



&> 
»ö 



T& s 

3 I B 



> 2 

sc 



na 



aS 

o 



t. 
««.53 


m. 
3.70 


t. 
«7-54 


m. 
0.90 


«0.93 


3.63 


17.22 


0.92 


11.00 


3-48 


«7-03 


1.09 


«0.73 

• 


3-30 


16.54 


1.26 


10.72 


3.18 


16.99 


«.53 

• 


«0.33 


2.87 


16.90 


«59 


10.70 


275 


17.68 


1.64 


11.50 


2.85 


18.00 


1.72 


it.98 


3.04 


18.18 


1.46 


12.00 


3.38 


17.90 


1.27 


11.88 


3.47 


17.98 


1.04 


11.61 


3.59 


«7.77 


0.98 



8 



B 

'S 



t. 

0-44 
1.47 

2.40 



7 3.45 

I 

6 4.57 

4 ; 5.46 

5 6.48 
7.50 
8.57 

9.49 
4 10.43 



11.40 



•^ 2 

33 



. *** 

> 2 

I » 






O 



t. 

11.55 


m. 
3.67 


t. 
17.51 


m. 
0.92 


II. 12 


3.58 


17.22 


0.93 


11.08 


3.48 


16.95 


1.09 


10.77 


3.27 


16.59 


1.29 


10.70 


3«« 


16.90 


1.50 


10.47 


2.84 


16.96 


1.61 


ia72 


2.77 


'7.44 


1.65 


11.54 


2.85 


18.08 


1.70 


12.05 


3.07 


18.22 


«43 


12.02 


3.37 


«7.94 


1.26 


11.91 


3.47 


17.96 


1.08 


11.60 


3.59 


«7.74 


0.96 



«5 



«4 



12 



«5 



II 



8 



10 



10 



II 



«3 



Som 



136.09 38.90 209.30 15^1 1 69 



Ii 



«34.9« ' 39.24 209.73 «5.40 68 

' i 



«35.53 I 39.07 209.52 15.41 



I 



Midd I 11.34 3.24 17.44 1.28 



11.24, 3.27 «748 



1.28 



11.29, 3.26 1746 1.28 



«37 
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Tabel V. 



Eavnetider og Holder 1877. 



Ved ^ 0vre Culmination. 



Ved (g nedre Culmination. 



Ved (g evre og nedre Culm. 



a 

o 



•^2 



ez3 



ca 






t. 
0.49 

1.44 
2.39 

4-43 

5-45 
6^5 

7.45 
8.46 

9-43 
10.41 

11.49 



• 




TS 




>*-s 


• 


> 2 


a> 


* 9 


»O 


^5 


'S 


m 


» 



t. 

1.44 
1.08 
0.98 

0.84 

0.61 
0.64 
a84 
1.41 
1.88 
1.97 
1.84 
1.69 



m. 
3.6a 

3-65 
3.57 

3-43 
3.22 

3«oo 

2.86 

2.84 

2.92 

3«i6 

3-42 

3-56 



^ es 

C CO . 

O 1' 



9 
u 







t. 

17.40 


m. 
I.OO 


17.24 


1.04 


16.94 


«.13 


16.78 


1.24 


16.62 


MI 


16.75 


1.63 


17.42 


1.63 


17.95 


1.51 


18.13 


1.34 


18.13 


1.25 


18.01 


1.17 


17-74 


1.04 



• 




•« 




■ M« 




il 


• 


* s 


TS 


äS 




93 


1 



22 



19 



25 



22 



23 



22 



20 



21 



23 



21 



22 



21 



t. 
0.43 

I.4I 

2.45 
3.48 
4.50 

5-47 
6.57 

7-49 

8.45 

9-40 

10.41 

11.48 









a> 



— . * . - 

-§5 I' 'S 
o I C 



• 

TS 




1 •« ' 




^ 


•^4 




* . «^ . 




Ol 




• 

'S 


Law 
avnet 


• 


Antal 
bserv 


BB 




ffi 


ta 






t. 
11.36 


m. 
3-63 


t 
17.41 


m. 
1.00 


11.05 


3.63 


17.12 


1.07 


10.87 


3.57 


16.85 


t.14 


10.66 


3.42 


16.68 


1.26 


10.54 


3.24 


16.69 


M7 


10.56 


3.04 


16.90 


1.60 


10.77 


2.92 


17.40 


1.68 


11.38 


2.85 


18.13 


1.47 


11.77 


2.97 


18.24 


1.36 


11.89 


3.18 


18.19 


1.22 


11.84 


3.40 


«7.99 


I.IO 


11.58 


3.57 


17.71 


1.06 



20 



24 



•23 



25 



21 



25 



20 



t. 

a46 



142 
2.42 

3.45 
446 

5.46 

6.51 



20 7.47 
20 8.45 



21 



22 



«9 



ll 



9.42 
1041 
1148 



t. 
1.40 

1.07 

0^92 

0.75 
0.57 

0.60 

a8o 

1.39 
1.83 

1.93 
1.84 

1.64 



m. 
3.63 

3.64 

3.57 

3.42 

3.23 

3.02 

2.89 

2.84 

2.94 

3.17 
3.41 
3-56 



t. 
7.40 

7.18 

6.90 

6.73 
6.65 

6.83 

741 

8.04 

8.19 

8.16 

8.00 

7-73 



.00 



.05 



•25 

44 
.62 

.66 

.49 

•35 
.24 

.13 
.05 



42 



43 



14 48 



47 

44 

47 
40 

41 
43 
42 

44 
40 



Sud 135.22 39.25 



209.11 15.39 



261 



134.27 



3942 



209.31 



"543 



260 



134.74 



39.32 



209.22 



15.42 



521 



Middel 11.27 3.27 



1743 



1.28 



II. 19 



3.29 17.44 



1.29 



11.23' 3.28 



'744 



1.29 
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Tabel V. 



Havnetider og Eeider 1876. 



Ved (S 


0vre 


Culmination. 


1 

Ved (5 


1 

nedre Culmination. | 

1 


Ved (g . 


avre og nedre Culin. 


c5 , ffl 


* 

'■5 1 


Law. 
Havnetid. 


• 

D3 


Antal 
Observat. 


Culm.tid. 


H0iv. 
Havnetid. 


0: 


Law, 
Havnetid. 


1 

• 1 


Antal 
Observat. 


• 

e 

's 

ü 


H0iv. 
Havnetid. 


• 

* 


Law. 

Havnetid. 


• 

w 

1 


Antal 
Observat. 


— — — ^ — 




- - — 


~ 


- ^^- - -:- 


1 


_ -^ 


— — 


rr- — — — 




~ 


. 1 


1 


- -:: ■ 


t. 


t. 


ra. 


t. 


m. 




t ' t. 


m. 


t. 


m. 


1 


t. t. 


ra. t. 






0.32 


11.32 


3.71 


17.28 


1.05 


18 

1 


0.46 ' 11.21 

1 


3.70 


17.30 


1.07 


»9 . 


0.39. 11.26 

1 


3.71 17.29^ 


1.06 


37 


1 
1.41 11.09 

1 


3.74 


17.05 


1.08 


22 


1 
1.45 11.04 


3.74 


17.15 


1.08 


21 
23 


1.43' ".07 


3.74 17.10 

1 


1.08 


43 


1 
2.44 j 10.78 


3.68 


16.67 


I.I5 


18 


1 

2.47 1 10.71 


3.62 


16.69 


1.23 


2.45 • 10.75 


3.65 1 16.68 


1.19 


41 


3.46 


10.64 


3.45 


16.43 


1.28 


18 ; 


3.54' 10.44 


3.52 


16.52 


1.24 


'7 


3.50; 10.54 


3.48 16.48 1 

1 


1.24 


35 


4.47 10.50 

1 


3.25 


16.45 


1.42 


21 


! 4.54 


10.34 


3.26 


16.53 


1.45 


18 


4.50 10.42 


3.26 16.49 

; 


1.43 


39 


5.46 


10.42 


3.07 


16.58 


1.59 


20 


1 
5.46. 10.29 

1 1 • 


3.10 


16.62 


««57 


20 > 


5.46 1 10.36 


1 
3.08 i6:öo ; 

' 1 


1.58 


40 


6.53 


10.58 


2.91 


17.29 


1.63 


1 

24 1 

1 


^ 6.43 10.56 


2.85 


17.28 


1.61 


19 ! 


6.48! 10.57 

1 


1 1 
2.88 , 17.28 

1 


1.62 


43 


7.56 


11.26 


2.84 


17-77 


1.57 


1 
16 1 


7.391 11.01 

1 


2.83 


17.70 


1.59 


17 


. 7.48 II. 14 


1 
2.83' 17.74' 


1.58 


33 


8.45 ' 11.82 

1 


2.96 


18.08 


1.44 


18 


8.39 11.57 


1 

2.92 


18.03 


1.44 


22 


8.42 i 11.70 


1 

2.94 18.05 

1 


1.44 


40 


9.40 


11.87 


3.20 


1 

j J7.88 


1.25 




9.44 1 11.66 

1 


3.22 


17.98 


1.27 


20 

1 


1 

1 9.42 1 11.72 

1 


3.21 


17.93 

1 


1.26 


41 


10.41 


11.70 


3.42 


17.79 


I.I8 


20 


1 ' 
10.48 11.53 


3-42 


17.84 


1.18 


23 


1 

10.45 ' 11*62 

1 


3.42 17.81 

1 


I.I8 


43 


11.36 


".53 


3.57 


17.53 

1 


I.IO 


21 

1 
1 


11.46 


11.48 


3.58 


17.55 


1.08 


20 ! 

1 

1 
♦ 


1 
11.41 • 11.50 

! 


3.58 


17.54 


1.09 


41 


Soin 133.5* 

1 


39-8o 


206.80 


15.74 


1 
237 ! 


131.84 


39.76 


207.19 


15.81 


1 
239 


132.65 

1 


39.78 206.99 

1 


15.78 


476 


Middel 


1 
II. 12 

1 


3.32 


17.23 


I.3I 


t 

1 

1 


1 

i 


IO-99 


3.31 


17.26 

1 


1.32 






1 

' 11.05 

1 


3.32 


17.25 


1.32 


1 
1 

1 

\ 
1 
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Tabel VI. 



Middel af Eeivands Havnetider og Haider, 

ordnedc elter ^ 0vre og nedre Culraination. 



^ «vre 

og nedre 

Culmin. 



0.46 



1.49 



2.46 



3.47 



4.50 



5!47 



1872 


t. 
11.32 


in. 
3.64 


t. 
11.05 


m. 
3.60 


10.92 1 

1 


m. 
3.52 


t. 
10.72 


m. 
3.40 


t 
10.53 


m. 
3.21 


t. 
10.47 


m. 
3.06 


1873 


11.48 


3*62 


11.10 


3.61 


10.85 1 


3.61 


10.70 


3.47 


ia63 


3.25 


10.60 


3.09 


1874 


11.27 


3.83 


11.01 


3.82 


10.74 


3.71 


10.56 


3.59 


10.55 


3.38 


10.49 


3.19 


1875 


11.47 


3.68 


11.22 


3.69 


U.OI 


3.54 


10.64 


3.39 


10.49 


3.33 


10.26 


3.15 


1876 


11.55 


3.67 


11.12 


3.58 


11.08 ! 

1 


3.48 


10.77 


3.27 


10.70 


3.11 


10.47 


2.84 


1877 


11.40 


3.63 


11.07 


3.64 


ia92 


3.57 


10.75 


3.42 


10.57 


3-23 


ia6o 


3.02 


I87S 


11.26 


3.71 


11.07 


3.74 


10.75 1 


3.65 


10.54 


3.48 


10.42 


3.26 


10.36 


3.0S 


Middel 


11.39 


3.68 


11.09 


3.67 


10.90 

• 


3.58 


10.67 


343 


10.56 


3-25 


10.46 


3.06 



(g 0vre 

og nedre 

Ciilmin. 


i 

6.^ 


17 


t 
7.^ 


i? 


t 

8.^ 


i? 


9.43 


t 

10. 


45 


t 
11. 


46 


Middel 


1872 


t. 
10.63 


in. 
2.92 


t. 
11.01 


m. 
2.92 


t. 
11-58 


m. 
3.05 


t. 
11.71 


m. 
3.20 


11.53 


m. 
3.38 


t. 
1144 


3.54 


t 
11.08 


m. 

3-29 


1873 


II. 13 


2.94 


11.63 


2.92 


12.03 


3.07 


11.93 


3-44 


11.77 


3.46 


11.52 


3.59 


11.28 


3.34 


1874 


10.57 


3.09 


11.30 


3.03 


11.80 


3.15 


11.84 


3.32 


11.76 


3.5' 


11.60 


3.72 


11.12 


3-45 


1875 


10.79 


2.81 


«I.3S 


3.06 


12.11 


3.18 


12.00 


3.32 


11.68 


3.66 


11.70 


3.70 


11.23 


3.38 


1876 


10.72 


2.77 


11.54 


2.85 


12.05 


3-07 


12.02 


3.37 


11.91 


3.47 


11.60 


3.59 


11.29 


3.26 


1877 


10.80 


2.89 


«1.39 


2.84 


11.83 


2.94 


".93 


3.17 


11.84 


3-4i 


11.64 


3-56 


11.23 


3.28 


1878 


10.57 


2.88 


11.14 


2.83 


11.70 


2.94 


M.72 


3.21 


11.62 


3.42 


11.50 


3.58 


11.05 


3.32 


Middel 


10.60 

■ 


2.90 


11.34 


2.92 


11.87 


3.06 


11.88 


3.29 


".73 


3.47 


".57 


3.61 


11.17 


3.33 



14 
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Tabel VII. 



Middel af Lavvands Havnetider og Haider, 

ordnede efter (2 ovre off nedre Culmination. 



(g 0vre 

og nedre 

Culmin. 



0.46 



t. 
1.47 



2.45 



3!47 



4.43 



5.47 



1872 


t. 
17.41 


Ul. 

1.03 


t. 
«7.23 


I.OI 


t 
16.91 


in. 
1.07 


t. 
16.70 


m. 
1.25 


t. 
16.68 


in. 
1.41 


t. 

16.83 


I.51 


1873 


17.59 


I.II 


17.22 


1.03 


16.96 


I.16 


16.80 


1.35 


16.86 


1-45 


17.28 


1.50 


1874 


17.36 


1.2 1 


17.07 


I.2I 


16.73 


1.29 


16.50 


1.38 


16.57 


1.56 


16.83 


1.73 


1875 


17.40 


a84 


17.24 


1.07 


16.80 


I-I3 


16.53 


MI 


16.58 


1.64 


16.92 


1.73 


1876 


17.51 


0.92 


17.22 


0.93 


16.95 


1.09 


16.59 


1.29 


16.90 


1.50 


16.96 


I.61 


1877 


17.40 


1.00 


17.18 


1.05 


16.90 


1.14 


16.73 


1.25 


16.65 


1.44 


16.83 


1.62 


1878 


17.29 


1.06 


17.10 


1.08 


16.68 


1.19 


16.48 


1.24 


16.49 


1.43 


16.60 


1.58 


Middel 


17.42 


1.02 


' 17.18 


1.05 


16.85 


1.15 

• 


16.62 


1-31 


16.68 


1.49 


16.89 


I.61 



ß 0vre 

og nedre 

Culmin. 


6.47 


7*48 


8.44 


9!'43 


iOM 


UM 


Middel. 


1872 


t. 
17.18 


in. 
1.62 


t. 
17.54 


m. 
1.60 


t. 
17.97 


m. 
1.48 


t. 
17.94 


fU. 

1-35 


t. 
17.82 


ni. 
1.21 


t. 
17.69 


m. 
I.18 


t. 
17.33 


■1. 
1.31 


1873 


17.32 


1.59 


18.23 


1.54 


18.40 

• 


1.47 


18.33 


1-37 


18.00 


I.I7 


17.82 


I.15 


17.57 


132 


1874 


17.28 


I.81 


18.01 


1.73 


18.26 


1.58 


18.18 


1.46 


17.98 


1.34 


17.70 


1.27 


17.37 


M7 


1875 


17.52 


1.78 


18.08 


1.74 


18.25 


1.42 


18.16 


1.23 


17.86 


I.I5 


17.73 


a89 


17.42 


1.34 


1876 


17.44 


1.65 


18.08 


1.70 


18.22 


1-43 


17.94 


1.26 


17.96 


1.08 


17.74 


0.96 


17.46 


1.28 


1877 


17.41 


1.66 


18.04 


1.49 


18.19 


1-35 


18.16 


1.24 


18.00 


1.13 


17.73 


1.05 


1744 


1.29 


1878 


17.28 


1.62 


17.74 


1.58 


18.05 


1.44 


17.93 


1.26 


17.81 


1.18 


17.54 


1.09 


17.25 


1.32 


Middel 


17.35 


1.67 


17.96 


1.62 


18.19 


145 


18.09 


1.31 


17.92 


1.18 


17.71 


1.08 


17-41 


1-33 
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Tabel VIII. 



Den Meste obserTsrede Heivandsluide i hver Maaned. 



1 



Maaned 



Januar 

Februar 

Marls 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober . 

November 

December 



Datum 



8 
24 
23 

22 
20 
l8 

3« 
5 

29 



Kl. 



t 
23.5 
12.0 

12.5 
13.0 
13-3 
12.3 
23.3 

13.7 
22.2 



1872 



Htfide 



m. 
3.84 

3.80 
3.81 

3.97 
3-94 
4.06 

4*21 

3.88 
3.78 



Harometet stand Datum 



mm. 



761 

757 
763 
756 
764 
740 
766 

746 
761 



4 
22 



Kl. 



3.4 
1.4 



1873 



Heide 



>7 


t. 
a8 


m. 
3.94 


28 


1.2 


3.94 


2 


2.0 


3.83 


27 


23.8 


4.01 


12 


7.0 


3.75 


II 


11.7 


3.78 



4.35 
4.38 



Barometerstand 



mm. 

757 
750 
753 

759 
757 
756 



750 
732 



1 

1 

%f ._ ..... J ' 




1874 




ii 




1877 




( 




1878 




Maaned 


t 


Kl. 


1 

Heide 


1 

Barom.- 
stand 


li 
i® 


Kl. 


Heide 


Barom.- 
stand 

1 


• 

Q 


Kl. 


Heide 


1 

Barom.- 
stand 


i 
1 

1 






- 


II _ 

1 


.-^-^ 


- — 


. ~"" 


=. 


■ ' 


' " " "■ 


Januar . . . 


I 


t. 
22.5 


Dl. 
4.60 


mm. 

735 


1 

1 
1 


mtm^ 




1 
1 

122 


t. 
0.7 


ra. 
4.54 


mm. 
745 


Februar- . 

Marls . 








16 
18 


23.5 
23.8 


4.29 
4.32 


744 
745 


2 

1 


t 
1.0 


m. 
4.14 


in Ol« 

754 1 


18 
20 


12.0 
0.1 


4-24 
4.33 


747 . 
753 


April . . 








16 


23.6 


4.24 


733 


, I 


"3 


3^3 


737 


16 


22.8 


3-73 


758 


Mai . . 








31 


24^ 


3.83 


751 


28 


12.2 


3.87 


735 


n 


11.9 


3.83 


748 


Juni . . 








"4 


11.7 


3.82 


771 


. 10 


U.l 


3.77 


752 1 


16 


I2.0 


3-73 


759 


Juli . . 






31 


13-0 


4.02 


752 


II 


11.6 


4.02 


748 I 


— 


— 


— 


— 


August , 






2 


14-4 


4.02 


737 


•11 


»3-2 


3-84 


767 1 


30 


I3-0 


3.87 


754 


September . 




26 

1 


11.5 


4-34 


756 


8 


11.8 


4.00 


761 


27 


11.7 


4.20 


746 


Oktober . . 




«s 


11.4 


4.67 


742 


6 


23.3 


4.30 


750 


26 


11.3 


4.36 


744 


November , 






— 


— 




• 


: 6 


12.2 


4.24 


759 


— 


— 


— 


— 


Decembei 


p , 








1 
1 






. 22 

1 


0.4 


4.35 


736 




^— 







14 
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Tabel IX. 



Den mindste observerede Lawandsheide i hver MaaUed. 



Maaned 



Januar 

Februar 

Maris 

April 

Mai 

Juui 

Juli 

August 

September 

Oktober . 

November 

December 



Dat. 



1872 



Kl. 





t. 


24 


12.0 


23 

• 


5-2 


23 


20.0 


21 


18.3 


19 


19.4 


16 


17.5 


18 


18.5 


13 


3.9 


I 


17.9 



H0ide 



ßarom.- 
stand 







m. 
0.66 




0.91 


' 


0.88 




0.82 




0.38 




0.68 




0.85 




0.69 




0.91 





miB. 



755 
754 
764 

760 
766 

748 
764 

781 

753 



1873 



Dat. 



Kl. H0ide 



V 

1' 

31 


t. 
8.8 


m. 
0.50 


28 


7.7 


0.62 


28 


5-5 


0.38 


24 


4.0 


0.44 


26 


17-7 


I.OO 


12 


18.8 


I.OO 


6 


— 


I.OO 


5 


5.0 


I.I2 



1874 



Barom.- 
stand 

lum. 
778 

752 
768 

766 

759 
759 



Dat. Kl. H0ide 



758 
748 



20 

19 
18 

15 
I 

13 
«5 

28 

26 
24 



t. 


in. 


7.2 


I.I9 


7.6 


0.82 


5^ 


0.87 


4.2 


0.69 


5-3 


1.09 


«7-3 


1.09 


19-3 


0.95 


18.3 


0.69 


»77 


0.78 


16.7 


0.97 



ßarom.- 
stand 



min. 
744 

760 
744 

757 
767 
769 

765 
755 
758 
753 



Maaned 



1877 



Datum 



Kl. 



Heide 



Januar 


. • 






Februar . 








— 




Maris . . 








29 


5.6 


April . . 








26 


4.4 


Mai . . 








13 


5-3 


Jimi . . 








13 


2a2 


Jnli . . 








H 


2a4 


August . 








10 


18.5 


September . 






8 


18.0 


Oktober . , 






7 


17.6 


November . 






3 


15.8 


Deoembe 


r . 






2 


'5-3 



m. 



0.45 
0.63 

0.69 

0.89 

0.82 

0.44 

0.48 

0.74 

1.07 

0.86 



Barometerstand 



Datum 



Kl. 



mm. 



761 
768 

758 
765 

754 

763 
762 

755 
750 
773 



22 

«9 

*9 
16 

15 
15 

29 

25 
26 



18.8 


6.5 


5-5 


4.4 


4.0 


17.8 


18.5 


16.4 


17.0 





1878 



H0ide. Barometerstand 



Ul. 

0.60 
0.60 

0.55 

0.74 
0.95 

1.09 

0.39 
0.58 
1.03 



mm. 

743 
762 

760 

755 

749 
760 

757 
757 
744 
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Tabel X. 



Steiste Foislgel mellem paaMnandenfblgende Lav- og Heivand i hvsr Maaned. 



Maaned 


1872 




187:^ 


: 
1 

1 
1 




1874 


• 


^ 

a 


KL 
fra— til 


For- 
skjel 


Barom.- 
stand 


• 

1 


Kl. For- 

fra — til s^el 

. . 1. 


Barom.- 
stand 


_ 


Kl. 
fra— til 


For- 
skjel 


Barom.- 
stand 


Januar . . . 






^_^ 




1 
1 

,31 


t. t. 
1.8— 8.8 


m. 
3.30 


1 

mm. ' 
778 . 


21 


19.2 — 24 


m. 
3.18 


mm. 

747 


Februar 






■ 


— 


— 




— 


28 


1.3— 7.7 


3.32 


751 


19 


1.2— 7.6 


3.34 


759 


Maris . . 
April . . 






1 
1 


9 


t. t. 
23.5— 5-7 


UI. 

2.98 


mm. 


-9 

'25 


22.9 5.5 
16.4—22.7 


3.32 

3.10 


767 
758 


18 
16 


17.7—23.8 
5.0— II. 3 


3.38 
3.35 


751 
739 


Mai. . . 






» 


23 


5.2 — 12.1 


2.90 


754 


'26 


1 1.4- 17.7 


2.64 


760 


i 


— 


— 


— 


Juni . . 






■ 


23 


12.7 — 20.0 


2.96 


764 


1 
12 


12.9— 18.8 


2.S8 


759 1 


14 


II. 7— 18.0 


2.73 


772 


Juli . , 






> 


22 


12.9— 19.0 


3.15 


756 




— 


1 


30 


12.3—18.4 


2.96 


752 


Augrust . 






» 


20 


13.3—20.2 


3.40 


769 




^mmtm 


— 


29 


12.5— 18.9 


3.29 


754 


September . 




» 


l8 


12.2— 18.8 


3.33 


739 


1 





^^"" 


26 


11.5— 17.7 


3.56 


757 


Oktober . 




> 


i8 


12.3— 18.5 


2.82 


764 


1 


— 





— 


i25 


22.8 — 4.9 


3.89 


754 


November , 




■ 


3 


18.5— 0.8 


2.81 


753 


,21 


23-7— 6.0 


2.61 


762 


1 


— 


— 


— 


Decembe 


r 




1 


2 


17.9— as 


2.79 


756 


1 

5 


22.3— 5.0 


2.98 


763 


— 


— 


— 


• 



Maaned 



Januar 
Februar 

Marts 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober . 

NoYerober 

December 



1877 



Datum 



Kl. 
fra— til 



Forskjel 



Barometerstand I, Datum 



« 




^__ 


""^ 




^^" 


t. t. 


m. 




I 


6.5—12.2 


3.26 




28 


5.8—12.2 


2.89 




13 


5.3—11.6 


2.55 




12 


12.9 — 19.2 


2.68 




"3 


13.1—1^.5 


3*09 




II 


13.2— 19.3 


3-38 




8 


II. 8— 18.8 


3.52 




7 


11.6 — 17.6 


3-34 




5 


17.4--23.8 


2.99 




22 


18.1 — 0.4 


2.84 



'I 

I 

ll 



mm 

759 
764 

758 
759 
753 
768 

761 
752 

738 

737 



Den 8t0rste H0ivand8h0ide 1872— 1878 
Den mindste LaTvandsh0ide 1872 — 1878 



22 
«9 
20 
16 

17 
16 

«4 

27 
26 



1878 



KL 
fra- til 



Forskjel 



t. t. 


m. 


0.7— 7.2 


3.57 


0*2 — 6.5 


3.63 


0.1— 6.3 


3.61 


17.0—22.8 


3-04 


1 1.9— 18.0 


2.83 


12.0—18^ 


2.59 


12.3— 18.2 


2Jß3 


II.7-I7.7 


3.53 


1 1.3— 17.0 


3-33 


— 


— 



m. 
. • • « 4.67 
. • . . 0.38 

Forskjel 4.29 



Barometerstand 

mm. 

745 
759 

753 
758 

749 
758 

741 

747 
743 
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Tabel XI. 



lündste Forskiel mellem paahinandenfblgende Lav- og Hdvand i hver Maaned. 



1872 



1873 



Maaoed 



-^ 


"" - 


— 


_ 


."^J 


Januar . . . 


— 


Februar . 






1 


— 


Marls . . 






ft 




April . 






• 


17 


Mai . . 






1 


i6 


Juni . . 






1 


14 


Juli . . 






» 


28 


August 






i 


28 


September 




» 


26 


Oktober . . 




t 


25 


November . 




1 


21 


Decembe 


r . 




» 


\2S 



Kl. 

fra— til 



For- 
sigel 



Barom. 
stand 



Darum, 
stand 



I 



t. 
II.7- 

6.2- 

5-0- 
5.8- 
18.3- 
18.2- 
16.4- 
15.8- 
18.5- 



t. 
18.0 

12.0 

Il.O 

11.9 

- 1.0 

■ 1.4 

- 0.0 

•21.5 
0.5 



ra. 
0.87 

0.85 

I.IO 

1.27 

0.92 

0.71 

0.78 

0.94 

1.04 



mm. 
751 

755 
763 
762 

753 

751 
760 

754 
738 




1874 



I - 



miij. 



OS 



13 

|I2 

i 
. 10 

'22 

j22 
124 

<|2I 

19 
18 



Kl. 
fra— til 



For- 
sigel 



1 

t. t. 


m. 


19-3— 1-8 


0.99 


18.8— 2.0 


0.92 


23.8- 5-3 


0.82 


23.5— 5-3 


0.95 


11.0— 16.2 


1-13 


5.7—12.5 


1.14 


a9— 8.1 


I-I3 


12.0—17.8 


0.85 


17.2—23.6 


0.72 


17.0—23.3 


0.73 


1 


_ 



Barom.- 
stand 



mm. 
738 

748 
749 

753 

755 
760 

750 
764 

751 
753 



Maaned 






1877 


• 


1 

1878 




















Datum 


Kl. 
fra til 


Forskjel 


Barometerstand ' 

1 


Datum 

! , 


Kl. 
fra— til 


Forskjel 


Barometerstand 


Januar . . . 




w^^ 




1 


t 

14 


t. t. 
17.5— 0.2 


m. 

0-95 


r— 

mm. 

755 


Februar . 
Marts . . 








8 


t. t. 
0-9— 5-5 


m. 
0.80 


mm. 
760 


12 
26 


6.8—12.5 
5.0 — 11.8 


0.77 
a88 


758 
758 


April . , 








6 


5.2—12.7 


0.66 


755 


24 


5.0— II. 5 


1.00 


763 


Mai . . 








5 


5.0— II. 2 


0.72 


752 


24 


5.5— 1 1.8 


1.04 


747 


Juni . , 








— 


— 


— 


1 


23 


"•5—17-5 


l.IO 


765 


Juli . . 








4 


II-5— «7.3 


1.26 


755 


M^M 


— 


— 





August 








18 


18.5 — 0.9 


0.97 


758 


21 


16.8—23.3 


0-93 


7^1 


September . 






17 


19.5— 1.9 


0.91 


760 


19 


10.0 — 15.9 


0.98 


739 


Oktober . . 






13 


16.0— 21.5 


0.45 


741 


19 


16.8—23.0 


0.94 


761 


November . 






13 


II. 4— 19.4 


a63 


756 : 


— 


— 


— 


— 


Decembei 


r . 






12 


17.0— 23.1 


I.OO 


745 ; 

1 


— — 




\ 
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Tabel XII. 



Over IGddel af Forskj eilen mellem paalünanden feigende Lav- og 

Heivands Heide, 

ordnet eftor Maanoder og Aar. 



1 


1872 ' 

1 


1873 


1874 


1875 


1876 


1877 


1878 


• 

Middel 


Januar .... 


1 
"1 


r.i. 
1.959 


tu. 
1-963 






- i 


2^32 


in 
1.985 


Februar . . . 


1 


1.980 


2.015 






1 


2.014 


2.003 


Marts .... 




2.090 


2.029 




in. 
2.037 


Ml. 
2.093 


2.013 


2.052 


April .... 


m 
2.023 


2.088 


2.001 


— 


— 


1.942 


1.902 


1.991 


Mai 


1.999 


1.839 


1.847 




2.013 


I.9I7 


1.946 


1.927 


Juni 


I.94I 


1.92 I 


1.929 

• 


— 


1.966 


2.101 


1.937 


1.966 


Juli 


1-947 


— 


2.021 


m. 
1.870 


2.013 


1.984 


— 


1.967 


August. . . . 


1-913 


— 


2.07 s 

1 


— 


1.889 


2.002 


2.019 


1.980 


September . . 


2.021 


— 


1 

2.020 


2.257 


1.984 


2.014 


2.164 


2.077 


Oktober . . . 


1.799 


— 


"994 


1.965 


«.993 


1.887 


2.003 


1.940 


November . . 


2.101 


1.944 


• 


1.966 


2.074 


2.039 


— 


2.025 


December . . 


2.048 


1.951 


■ 
1 


2X3&9 


1.932 


2.014 


— 


2.007 


Middel. . . . 


1.977 

1 


1.972 


1.989 


1 

2.029 


1.989 


1.999 


2.003 


1-994 
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Tabel VII b. 



Middel af Lawands Havnetider og leider» 

ordnede efter de umiddelbart fonidgaaende Maane-Ciilminatioiier *). 



{g 0vre 

og nedre 

Culmin. 



0.46 



t. 
1.47 



2.45 



3)47 



4.48 



5.47 



• 

1872 


t. 
5.07 


ra. 
1.08 


t. 
4.94 


m. 

1.03 

1 


t. 
4.59 


1 
in. 1 

I.Ol 

1 


t. ; 
4.40 ^ 


m. 
I.18 


t. 

4.24 


lU. 

1.36 


t. 
4.30 


m. 
1.44 


1873 


5.10 


I.IO 


4.93 


1 

1.04 


4.62 


r.io 


4.37 


1.26 


4.36 


1.40 


4.60 


1.47 


1874 


5.09 


I.2I 


4.79 


1.20 


4.40 


1.23 

1 


4.15 


'•35 


4.13 


1.49 


4.28 


1.67 


1875 


5-15 


0.84 


4.86 


0.91 


4.61 


I.IO 1 

1 


4.14 1 

1 


1-33 i 


4.06 


I.51 


4.18 


1-75 


1876 


5-24 


0.92 


4.88 


0.96 


4.51 


I.Ol 1 


4.32 ' 


I.2I , 


4.29 


I.4I 


4.24 


1.56 


1877 


5.14 


1.02 


4.82 


1.03 


4.61 


1 

I.IO , 

1 


1 

4.32 


1.20 ' 


4.20 


1.37 


4.28 


1-55 


1878 


5.01 


I.IO 


4.78 


1.06 


4.39 


I.I3 


4.09 

1 


1.20 


4.04 


1.36 


4.06 


1.52 


Middel 


5.1 1 


1.039 


4.86 


1.033 


1 
4.53 


1.097 


4.26 


1.247 


4.19 


I.414 


4.28 


1.566 



ß 0vre 

og nedre 

Culmin. 



6.47 



t. 

7.48 



t. 
8.44 



ViM 



WM 



11*45 



Middel. 



1872 


4.52 


III. 
1.60 


t. 
4.90 


m. 
1.64 


t. 
5-44 


m. 
1.54 


t. 
5.62 


1 

1 ni. 
1.40 


t. 
5.46 


tu. 

1.26 


t. 

, 5.35 


, IQ. 
1.20 


t. 
4.90 


m. 

>.3' 


1873 


4.98 


1.54 


5.67 


1.58 


5.92 


1.47 


6.1 1 


1.46 


5.81 


1.20 


5-49 


I.I8 


5.19 


1.32 


1874 


4.75 


1.81 


5.28 


1.78 


5.75 


1.65 


5.81 


'•55 


5.61 


1.40 


5.43 


1 

1.28 


4.96 


1.47 


1875 


4.95 


1.71 


5.30 


1.86 


5.9' 


1.54 


5-73 


1.28 


5.57 


1.20 


5^37 


1.02 


4.99 


1.34 


1876 


4.75 


1.69 


5-32 


1.67 


5.88 


«•57 


5.61 


1 
'•3' 


5.67 


I.II 


5.29 


1.02 


5.00 


1.28 


1877 


4-76 


1.66 


5-37 


1.58 


5.81 


'•39 


5-74 


1.31 


5.65 


I.I6 


5.42 


I.II 


5.01 


1.29 


1878 


4-57 


1.61 


5-15 


1.62 


5-57 


1.56 


5.53 


1.32 


5.45 


1.23 


5.26 


I.IO 


4.82 


1.32 


Middel 


4.75 


1.660 1 


• 

5.28 


1.676 


5.76 


1.531 


5-74 


1.376 


5.60 1 

1 


1.223 


5.37 


I.I30 


4.98 


1.333 



*) I Tabellerne VI oj? VII er man ior Lavvandets Vedkommende gaaet ud fra den anden forudgaaende Maane- 
Culminaiion, medens H^ivandet er regnet fra den ferste fonidgaaende Maane-Cnimination. 
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i? 6. 

Den halvmaanedlige Ulighed 

efter de theoretiske Formier sammenlignet med Observationerne. 

(Jagtet Kommissionen forbeholder sig senere, naar et storre Antal Observationer fra flere 

Stationer foreligger, at discutere Ebbe- og FlodFsenomenet i sin Helhed, har man dog troet, at 

det vilde vsere af Interesse at undersege, hvorvidt de her umiddelbart af Observation fimdne 

Resultater stemmer med de efter Laplaces Theori udledede, og har hertil valgt at bestemme den 

Forskjel i Flodbolgens Tid og Hoide, som fremkonmier ved at Solen og Maanen culminerer til 

forskjellige Klokkeslet i Tiden mellem Ny- og Fuld-Maane eller den saakaldte halvmaanedlige 

Ulighed. Denne Ulighed lindes direkte ved Observation af Tabelleme VI og VII**- Af Tabel 

t. t 

VI findes saaledes Middel af Havnetid for Maanens Culmination 0.46 = o*- 28"** at vsere 11.39, 

t. t 

medens Middel af samtlige Havnetider er 11.17; Forskjellen mellem diese 0.22 = + 13.2"»- 
er altsaa den obscrverede halvmaanedlige Ulighed for dette Klokkeslet. Heiden findes direkte af 
Tabelleme som Middel af de for hvert Klokkeslet anforte Heider, altsaa for Cuiminationstiden 

0.46 (o*- 28'») = 3.683. Til Grundlag for Beregningen af den halvmaanedlige Ulighed 
i Tid er i Overensstemmelse med Koldewey ben^n^tet den af Daniel Bernouilli udviklede, og 
senere af Whewell endrede Formel : 

tang 2 {('J " -^ ) = "^ ijT — -^-— ' ~ 

y^ -h cos 2 (ip-u) 

hvor Ö er Vinkelen mellem Maanens og Heivandets Meridianer, j// Rectascensionsforslgellen 

mellem Sol og Maane, ^ Forholdet mellem Maane- og Solfloden, A' den corrigerede Havnetid 

(Whewells correded esiablislmnetit) og a Rectascensionsforskjellen mellem Sol og Maane i det 0ie- 
blik den halvmaanedlige Ulighed forsvinder. Opkonstrueres Curven for den halvmaanedlige 
Ulighed, idet Maanens Culminationstider afssBttes som Abcisser og de tilsvarende midiere Havne- 
tider som Ordinater, bestemmer A's Beliggenhed i Curven «'s Sterrelse. 

Vi 

Fremdeies er j-, ifelge Theorien lig sinus til Maximumsforskjellen mellem de halvmaaned- 
lige Uligheder i Tid. 

Af Tabelleme VI og \1I b for Throndhjem findes : 

Af Heivandsobservationerne Tabel VI 

t. m. 
i' = II 10,2 

h' ' b ^ 

1" = ■ — 1." n.r = 2.7529 Og V-, = 0.36325 

sin I 25.2 

*) K« Koldewey : Die zweite deutsche Nordpolführt in den Jahren 1869 und 1870 Pag. 654. 

16 
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t. m. 

a = I 15. 



t. m. 



t. m. 

Altsaa tang 2 (Ö - n 10. a) = -^ 



sin 2 (tp - ' 15 ) 

t. m. 
2.7529 + COS 2 {ifß - I 15) 



Af Lavvandsobservationerne Tabel YIl^' findes: 



t. m. 

i' = 4 58.6. 



h 



t in. 

sin I 34.2 



t. m. 

a = o 58 



2.5028 og rr = 0.39955- 



Middelvserdi af a 



t. m. 
I 6.5 



Do, 



p = 0.3814. 



t IM 



t. 1X1. 

Altsaa tang 2 (9 - 17 24.6) = -=- 



sin 2 ((/; - o 58 ) 

— 



2.5028 + cos 2 (1/; - O 58 ) 

indsAties de forskjellige Vaerdier af ip faaes nedenstaaende Resultatcr: 

Tabel XIII. 

Halvmaanedlige Ulighed i Tid. 



Heivandsobservat ioner 



(t Cuim. 



t. m 
28 


I 29 


2 27 


3 28 


4 jo 


5 2S 


6 28 


7 28 


8 28 


9 26 


IG 27 


II 27 



Observerei 

m. 
-f 13-2 

•f 4-8 
-r 16.2 

-r 30-0 
-=-36.6 
-r 42.6 
-r34.2 
-♦- 10.2 
-f 42.0 
-»- 42.6 

+ 33.6 
-4- 24.0 



Bereguift 

tn. 

-f 12.5 

-f 3.8 
-r 18.7 

-r 32.5 

-T 41.4 

-r 40.9 
-r 24.5 

-f 14-6 
-♦- 34-0 
-f 42.5 

■f 38.4 
-♦- 27.2 



Forskjel 

th. 

-♦- 0.7 
-r 1.0 
+ 2.5 
+ 2.5 
+ 4.8 
-r 1.7 
-r9-7 
-r4-4 
4- 8.0 
-I- 0.1 
-r4.8 
-^3-2 



Larva ndsobservation er 



^ Culm. 

t. m. 

28 

1 28 

2 27 

3 28 

4 26 

5 28 

6 28 

7 29 

8 26 

9 26 

10 27 

11 27 



Observeret 



PI. 

7.8 



ßeregnet 1 Forskjel 



4- 8.7 



-r 7-2 -■ 


r 8.6 


■r 27.0 -1 


r 24.6 


-r 43-2 -; 


r 38.8 


•f 47-4 -i 


r 46.2 


-r 42.0 -; 


r 42.9 


-r 13-8 - 


r 19-0 


-f- 18.0 H 


h 19.5 


-h 46.8 H 


1-42.5 


4- 45.6 H 


1-46.7 


+ 37-2 H 


1-38.7 


•+• 23.4 H 


1- 25.1 



m. 
-r 0.9 

-h 1.6 

2.4 

4.4 

1.2 

0.9 

5.2 

1.5 

4.3 
I.I 

1.5 

1-7 



4- 
4- 



Havnetiden ved Ny- og Fuldmaane findes af Curven for den halvmaanedlige Ulighed at 
vaere ii*- 32«»- og ved Udregning af den theoretiske Fonnel, idet tp saettes = at vaere ii*- 38"- 
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Halvmaanedlige Uliglied i Heide. 

H = l^h,* + h* + 2 h' h cos 2 (i/; - a) og 

h = Kh,» + h» - 2 h, h COS. 2 {tp ^ a) 
ere de theoretiske Formier for Udregning af de halvmaanedlige Uligheder i Heide tor Hei- og 
Lawand, hvor tp, a, h og h' have den samme Betydning som ovenfor. Paa samme Maade som 
ovenfor af Tiden er a funden = i*- o"*- af saavel Heivands- som Lawandsobservationenie. Af 
Hflddemes Maxim& og Minima i Tabelleme VI og MI findes h og h'; man har nemlig 

m. 

h' + h = 3.68 
h' -7- h = 2.90 



m. 



Kgeledes af Tabel VII 



heraf findes h' = 3.29 
og h = 0.39 



m. 



h' 4- h = 1.68 
h' — h = 1.03 



in. 



hvoraf h' = 1.35 
og h = 0.33 
indsaettes disse Vserdier i ovenstaaende Formler, faaes 

H = 1^10.8241 -j- 0.1521 + 2.5662 cos 2 {ip - I*- o") 
og h = V 1.8225 + 0.1089 ■^ 0.8910 cos 2 {\p — I*- o™) 
der give nedenstaaende Resultater. 

Tabel XIV. 

Ealvmaanedlig Ulighed i Heide. 



Heivandsobservationer 



C Calni. 



Observeret 



t m. 
28 


m. 
3.683 


I 29 


3.668 


2 27 


3.583 


3 28 


3.431 


4 30 


3.253 


5 28 


3.061 


6 28 


2.900 


728 


2.921 


8 28 


3.057 


9 26 


3.290 


10 27 


3.473 


11 27 


3.6 II 



Beregnet 



m. 
3.666 

3.668 

3.583 
3418 

3.2 II 
3.032 
2.917 

2.913 
3.022 

3.197 
3.402 

3.570 



Forskjel 



LaN'vandsobservationer 



(^ Culm. 





m. 


t. m 


-f 


0.017 


28 


+ 


aooo 


I 28 


T 


0.000 


2 27 


f 


0.013 


3 28 


-h 


0.042 


4 26 


-»• 


0.029 


5 28 


• 
• 


0.017 


6 28 


-^ 


0.008 


7 29 


-f 


0.035 


$ 26 


+ 


0.093 


9 26 


-4- 


0.071 

1 


10 27 


-♦- 


0.041 1 


II 27 



erveret 


Beregnet 


I 


forskje 


m. 


Ol. 


m. 


1.039 


1.037 


-f- O.OQ2 


1.033 


1.033 


+ 0.000 


1.097 


1.134 


' 


r 0.037 


1.247 


1.300 


-; 


r 0.053 


1.414 


1.460 


- 


r 0.046 


1.566 


1.597 


-■ 


r 0.031 


1.660 


1.670 


-1 


r 0.010 


1.676 


1.672 


-f- 0.004 


1.531 


1.606 


-i 


r 0.075 


1.376 


I.48I 


-1 


r 0.105 


1.223 


1.313 


■i 


r 0.090 


1.130 


1.147 


- 


r 0.017 






15' 


Ü 
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Efter Theorien er Maanefloden lig Middeltallet af Springflodens og Nipflodens Heider og 
Solfloden lig Forslqellen mellem dette Middeltal og Springflodens Heide. Af Tabelleme VI og 
Vn findes 



in ni. in. 



Flodbelgens Middelheide ved Springflod = 3.68 - 1.02 = 2.66 
do. do. Nipflod = 2.90 4- 1.68 = 1.22 



111. m. m. 



Middel i .94 

m. 

= Maaneflodens Sterrelse, heraf faaes Solfloden = 2.66 - 1.94 = 0.72, altsaa forholder Solfloden 

072 
sig til Maanefloden som -^^ = 0.37 113 og ovenfor af Tiden i Middel 

= 0.38140 og af Tabelleme HI og IV 

= 0.35120. 

Da denne Discussion, som oven nsevnt, er at betragte som foreLaibig, har man ikke troet 
at bürde tage Hensyn til den af Maanens Parallaxe og Declination feigende Correction. 
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